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DISTRIBUTION  STATEMENT  A. 

Approved  for  public  release;  distribution  is  unlimited. 


I 

CONTEHTS 


This  publication  is  composed  of  three  parts.  The  first  part 
lists  standardization  projects  in  Federal  Supply  Class  (FSC) 
sequence.  The  second  part  is  in  preparing  activity  symbol 
sequence.  The  third  part  lists,  in  FSC  sequence,  projects 
that  propose  cancellation  of  a  standardization  document. 
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INSTRUCTIONS  FOR  FILLING  OUT  AND  SUBMITTING 
STANDARDIZATION  PROJECT  TRANSMITTAL  SHEET 
(DD  Form  1585) 

A. 

Standardization  Project  Transmittal  Sheets  (DD  Forms  1585) 
are  used  to  introduce  planned  standardization  projects  and 
to  report  initiation,  completion,  cancellation  or  other 
status  change  of  existing  projects  (see  Figure  l) .  These 
forms,  when  completed,  contain  information  generated  by 
preparing  or  adopting  activities  to  keep  lead  standardiza¬ 
tion  activities  (LSAs)  apprised  of  status  of  projects  within 
their  FSC/area  of  responsibility.  Information  contained  in 
these  transmittal  sheets  is  the  basis  for  compiling  and 
updating  the  SD-4.  Report  Control  Symbol  DD-PtL(AR) 759  has 
been  assigned  to  this  reporting  requirement. 

B.  GEMERAL  INSTRVgTIQHS 

The  preparing  or  adopting  activities  are  responsible  for 
preparing  and  submitting  completed  DD  Forms  1585  to  the  LSA 
in  a  timely  manner.  Preparing  or  adopting  activities  must 
send  a  copy  of  each  DD  Form  1585  to  the  Defense  Printing 
Service  Detachment  Office,  700  Robbins  Avenue,  Building  4D, 
(NPM-DODSSP) ,  Philadelphia,  PA  19111-5094.  When  applicable, 
copies  of  the  DD  Form  1585  should  also  be  sent  to  the 
Custodians  and  the  General  Services  Administration  (GSA)  see 
SD-1  for  addresses) . 

C.  PART  A 

Establishing  a  new  project: 

Initial  entry  must  contain  an 
N  in  column  80.  Enter  data 
for  all  applicable  columns 
(col)  on  the  initial 
submission  to  establish  a  new 
project. 

Updating  an  existing  project: 

Subsequent  entries  require 
matching  data  in  project 
number  (col  1-10) ,  preparing 
activity  symbol  (col  51-52) 
and  a  transaction  code  U 
(col  80) .  Data  in  col 
11-50  and  53-79  is  retained 
from  original  entry  and  is 
not  required  for  updates. 

The  80  columns  are  comprised 
comprised  of  18  fields 
divided  by  lines,  i.e.,  title 
(col  11-50) ,  actual  start 


iii 


(col  62-64) ,  status  (col  71) , 
Army  custodian  (col  72-73), 
etc.  To  change  data  all 
columns  within  a  field  must 
be  completed  (i.e.,  to 
correct  the  title  field,  re¬ 
input  the  complete  title) . 

An  update  to  indicate  an 
actual  completion  could  be 
accomplished  by  using  col  1- 
10,  51-52,  (68-70  only  if 

estimated  date  is  not  actual 
date),  71  and  80.  To  change 
all  data  in  a  field  to  blank 
spaces,  enter  an  X  into  each 
column  of  that  field; 
applicable  only  to  agent, 
policy,  plan  and  custodian 
fields. 

Detailed  instruction  for  preparing  DD  Form  1585,  Part  A,  are 
as  follows: 

1.  Project  Number.  Columns  1-10:  Enter  assigned  project 
number.  Enter  the  first  number  or  letter  in  column  1  and 
enter  succeeding  numbers  or  letters  in  columns  2-8  (5925N023 
or  MISC1234) .  Use  columns  9-10  for  sub-project  numbers  only 
(5925N02301) .  For  sub-project  numbers  from  1  though  9  enter 
a  0  (zero)  in  column  9  (do  not  leave  blank,  do  not  use  a 
dash) .  The  project  number  is  required  data  for  all 
transactions. 

2.  Project  Title.  Columns  11-50; 

(a)  Enter  the  project  title  (left  justified)  in 
columns  11-50.  starting  with  column  11,  include  the 
document  identifier  number  (the  number  will  include  the 
revision  or  the  amendment  or  supplement  number/ letter  as  it 
appears  in  the  DODISS) ,  followed  by  the  document  title. 
Proposed  new  documents  are  not  assigned  document  numbers, 
therefore,  enter  MIL,  MIL  SD,  MS,  A  A,  etc.,  as  applicable, 
followed  by  three  (3)  X's.  Annotations  such  as  AMEND,  Rev, 
New,  etc.,  are  unnecessary,  see  col  56.  Only  alpha  and 
numeric  data  will  be  included  in  columns  11-50.  The  columns 
will  be  left  blank  rather  than  contain  punctuation  (-,/etc.) 
or  special  characters. 

(b)  For  engineering  practice  studies,  enter  EP  STDY 
followed  by  the  title  (left  justified)  in  columns  11-50. 

(c)  For  item  reduction  studies,  enter  IR  STDY  followed 
by  the  title  (left  justified)  in  columns  11-40;  enter  the 
number  of  items  to  be  reviewed  (right  justified)  in  columns 
42-45  and  enter  the  estimated  number  of  items  to  be 
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eliminated  (right  justified)  in  columns  47-50.  Leave 
columns  41  and  46  blank.  Leave  blank  all  unused  columns 
within  columns  42-45  and  47-50.  Do  not  enter  zeros  (0)  in 
unused  columns. 

(d)  Data  in  the  title  field  is  required  for  new  (N) 
transactions . 


3.  Preparing  or  Adopting  Activity.  Columns  51-52;  Enter 
in  columns  51-52  the  symbol  of  the  preparing  or  adopting 
activity  as  shown  in  the  SD-1.  The  preparing  or  adopting 
activity  is  required  data  for  all  transactions. 


4.  Agent  Activity.  Columns  53-54:  Enter  in  columns  53-54 
the  symbol  of  the  agent  as  shown  in  the  SD-l.  If  not 
applicable,  leave  blank. 


5.  Basis  Code.  Column  55;  Enter  in  column  55  the  most 
applicable  code  that  identifies  the  reason  for  establishing 
the  project.  (In  the  event  of  conflict  due  to  multiple 
reasons  for  a  project  and  code  "D”  is  one  of  the  reasons, 
code  "D”  is  to  be  considex'ed  predominant.)  A  basis  code  is 
required  data  for  new  (N)  transactions. 


Code 


BASIS 


A  Advancements  in  technology,  methods  or 

practices 

B  Needed  for  imminent  acquisition 

C  Editorial  correction,  reinstate  omitted 

material,  correct  errors 
D  Overage  document  review 

E  Study  to  reduce  item  inventory 

F  Requested  for  other  reasons  (e.g., 

feedback  from  DD  Form  1426,  change  to 
user  requirement,  direction  of  higher 
authority,  special  emphasis  product, 
etc. ) 

G  Requested  to  serve  as  military 

coordinating  activity  (MCA)  on  GSA/USDA 
prepared  document/ study .  (The  MCA  is 
identified  as  the  preparing  activity  in 
columns  51-52) . 


6.  Action  Code.  Column  56:  Action  codes  identify  the  type 
of  action  being  taken  on  a  specific  document.  Because  Item 
Reduction  and  Engineering  Practices  studies  may  not  be 
related  to  an  individual  document,  action  code  3  should  be 


used  for  studies.  Enter  in  column  56,  the  applicable  type 
of  action  code.  An  action  code  is  required  data  on  new  (N) 
transactions. 
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Code 


Type  of  Action 


1  Amendment,  page  revision 

2  Revision  of  standardization  documents 

3  Item  Reduction  or  Engineering  Practice 

Study 

4  New  Document 

5  Notice  (e.g.,  adoption  notice  for  a  non¬ 

government  standard,  cancellation  notices, 
notice  of  inactivation  for  new  design, 
etc. ) 

7.  Policy  Impact  Code.  Column  -57 i  Because  special 
attention  is  focused  on  new  policies  or  recent  policy 
changes,  it  is  often  necessary  to  identify  those  projects 
implementing  these  policies.  Column  57  will  be  used  to 
indicate  whether  or  not  the  project  is  the  result  of  ont;  of 
the  special  interest  areas  listed  below.  The  codes  should 
be  considered  dynamic,  i.e.,  as  new  areas  of  interest  occur, 
new  codes  may  be  added;  as  the  impact  effectiveness  or 
implementation  of  the  policies  is  determined,  codes  may  be 
eliminated.  If  not  applicable  this  column  should  be  left 
blank.  If  chlorof luorocarbons  or  halons  are  being 
eliminated,  Code  J  shall  apply  and  take  precedence  over  any 
other  policy  impact  code. 


Code  Policy  Impact 


A 

B 

C 

0 

E 

F 

G 

H 

I 

J 


Commercial  Item  Description  or  reduction 
of  government  unique  requirements 
Nongovernment  standard  participation 
Metrication 

International  standardization  agreement 

Resource  conservation 

Toxic  materials 

Energy  conservation 

Part  numbering 

Acquisition  streamlining 

Chlorof luorocarbon/ha Ion  elimination 


8.  Program  Plan  Related  Code.  Column  58:  This  column  is 
used  to  identify  standardization  projects  which  are 
identified  in  a  current  standardization  program  plan  (FSC  or 
AREA).  For  projects  so  related,  insert  a  P  in  column  58. 

If  the  project  is  not  identified  in  a  program  plan,  leave 
column  58  blank. 


9.  cpimwn?  $9-70; 

(a)  The  schedule  should  indicate  the  best  estimate  of 
planned  start  and  completion  dates.  For  SD-4  purposes, 
standardization  document  projects  start  when  writing  of  the 
draft  document  begins,  i.e.,  after  the  results  from 
engineering  and  marketplace  analysis  are  known  and  technical 


vi 


data  are  available.  For  engineering  practice  studies, 
standardization  projects  start  when  engineering/ technical 
resources  are  dedicated  to  the  generation  of  data.  For  item 
reduction  studies,  standardization  projects  start  after  it 
has  been  established  that  the  benefits  outweigh  the  costs  of 
conducting  the  study  and  the  project  title  data  (col  42-45 
and  47-50)  has  been  determined.  Project  completion  is  the 
date  that  the  document  or  study  is  approved  and  dated.  As  a 
rule,  standardization  projects  should  take  no  longer  than 
two  years  (eight  quarters)  to  complete.  LSAs  should 
carefully  review  the  extenuating  circumstances  of  projects 
scheduled  to  take  longer  than  eight  quarters  to  complete 
prior  to  assigning  a  project  number.  Projects  should  be 
entered  into  the  SD-4  without  undue  delay  after  project 
number  assignment. 

(b)  To  improve  the  accuracy  of  schedule  dates,  certain 
controls  are  placed  on  data  entries.  Identify  only  those 
projects  that  are  planned  to  start  (X  status)  within  eight 
quarters  from  the  date  the  DD  Form  1585  is  submitted.  It  is 
not  required  to  identify  a  planned  completion  date  (col  65- 
67)  until  the  project  is  actually  started.  If,  however,  a 
planned  completion  date  was  identified  for  a  planned  project 
during  Z  status,  the  date  can  be  changed  when  project  actual 
start  date  is  submitted.  The  planned  start  date  and  actual 
start  date  cannot  be  changed  once  entered.  The  planned 
completion  date  cannot  be  changed  once  the  project  has  been 
placed  in  "active”  status  (A  in  col  71) . 

(1)  Planned  Start  Date.  Columns  59-61;  These  columns 
represent  the  best  estimate  of  a  project  start  date.  Once 
entered,  this  date  cannot  be  changed.  Enter  in  columns  59- 
60,  the  last  two  digits  of  the  Fiscal  Year  and  in  column  61, 
the  number  of  the  Fiscal  Quarter  in  which  the  planned 
(future)  project  is  expected  to  be  started.  For  example, 
January  1996  would  be  recorded  as  962.  The  date  should  be 
less  than  two  calendar  years  (eight  quarters)  from  the  date 
of  DD  Form  1585  submission.  Establishment  of  a  planned 
start  date  in  the  SD-4  is  optional.  An  entry  in  col  59-61 
requires  a  Z  in  col  71. 

(2)  Actual  Start  Date.  Columns  62-64;  These  columns 
represent  the  date  the  project  actually  started.  Once 
entered,  this  date  cannot  be  changed.  Enter  in  columns  62- 
63,  the  last  two  digits  of  the  Fiscal  Year  and  in  column  64, 
the  number  of  the  Fiscal  Quarter  in  which  the  project 
actually  started.  For  example,  October  1993  would  be 
recorded  931.  An  entry  in  col  62-64  requires  an  A  in  col 
71. 


(3)  Planned  Completion  Date.  Columns  65-67;  These 
columns  represent  the  best  estimate  of  the  project 
completion  date  at  the  time  the  project  was  started.  It  is 
not  necessary  to  enter  a  date  in  this  column  for  planned 
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projects.  Upon  project  start,  however,  this  date  must  be 
identified  and  cannot  be  changed.  Enter  in  columns  65-66, 
the  last  two  digits  of  the  Fiscal  Year  and  in  column  67,  the 
number  of  the  Fiscal  Quarter  in  which  the  project  is 
realistically  expected  to  be  completed.  Unless  there  are 
significant  extenuating  circumstances,  the  planned 
completion  date  should  be  less  than  two  years  (eight 
quarters)  from  the  start  date. 

(4)  Actual /Estimated  Completion  Date.  Columns  68-70; 
These  columns  serve  the  double  function  of  identifying  the 
latest  best  estimate  of  project  completion  as  well  as  the 
actual  completion  date.  Upon  project  start,  this  date  will 
be  identical  to  the  planned  completion  date.  Because 
circumstances  which  affect  the  project  may  impact  the 
project  completion  date,  these  columns  should  be  revised 
whenever  appropriate  to  display  the  most  accurate  and  latest 
estimate  of  project  completion.  For  example,  a  project 
which  originally  was  scheduled  to  be  completed  in  April  1993 
(33)  encounters  coordination  difficulty  and  is  now  expected 
to  be  completed  in  August  1994  (944) .  When  the  revised  date 
is  known,  a  DD  Form  1585  should  be  initiated  and  forwarded 
to  the  DODSSP  indicating  in  columns  68-70  that  the  estimated 
completion  date  has  been  changed  to  944.  When  the  project 
is  officially  completed,  these  columns  will  be  updated  to 
show  the  actual  date  that  the  project  was  completed.  The 
initial  entry  in  col  68-70  to  indicate  an  estimated 
completion  requires  an  A  in  col  71.  The  final  entry  to 
indicate  actual  completion  requires  a  G  in  col  71.  If  an 
unavoidable,  lengthy  work  stoppage  occurs,  and  an  accurate 
completion  date  cannot  be  determined,  discontinue  the 
project. 

10.  Status  Code.  Column  71;  Enter  in  column  71,  the 
applicable  status  code  denoting  the  current  status  of  the 
project  from  the  following  codes.  Projects  indicating  G  or 
Y  status  codes  are  listed  in  one  issue  of  the  SD-4  and  then 
automatically  deleted.  The  status  code  is  required  data  for 
new  (N)  transactions. 

Code  Status 

A  Project  initiated  and  work  on  project 

underway 

G  Project  completed  (includes 

Simultaneous  Initiation  and  Completion 
(SI&C)  for  notices,  amendments  to  LC 
documents,  etc.)  SI&C  projects  being 
entered  in  G  status  on  the  initial 
entry,  must  also  include  dates  in 
columns  62-70. 

Y  Project  discontinued 

Z  Project  to  be  initiated  (planned 

project) 
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11.  Custodians.  Columns  72-79;  Enter  in  columns  72-73 
for  Army;  74-75  for  Navy;  76-77  for  Air  Force,  and  78-79  for 
DLA,  DNA,  NASA,  etc.,  the  symbols  of  applicable  custodians 
as  shown  in  the  list  of  DOD  Standardization  Activities  and 
Other  Interested  Activities  in  the  SD-1. 

12.  Transaction  Code.  Column  80:  Enter  in  column  80  the 
applicable  transaction  code  shown  below.  A  transaction  code 
is  required  data  for  all  transactions 

Code  Transaction 

N  New  Project  being  established  (initial 

submission) 

U  Update  to  an  existing  project  (all 

subsequent  submissions) 

D.  PART  B 

The  type  of  action  involved  with  a  DD  Form  1585  shall  be 
indicated  in  PART  B.  If  neither  project  initiation, 
completion,  nor  discontinuance  is  applicable,  the  "other” 
block  should  be  checked  and  the  appropriate  action  specified 
(e.g.,  SI&C;  correction  of  error,  change  to  estimated 
completion  date,  etc.). 

E.  PART  C 

When  the  DD  Form  1585  is  the  initiation  notice,  PART  C  shall 
contain  a  statement  regarding  the  scope  and  purpose  of  the 
project.  When  the  DD  Form  1585  discontinues  a  project,  the 
reason  will  be  stated.  When  the  DD  Form  1585  is  submitted 
to  change  the  estimated  completion  date  or  discontinue  a 
project,  PART  C  shall  contain  a  statement  of  rationale  for 
the  modification. 


CONDITION  CODE 


CODE  DESCRIPTION 

A  Project  not  started  as  scheduled. 

B  Project  not  completed  as 

scheduled. 

C  Project  not  completed  as 

scheduled  and  estimated 
completion  date  has  passed. 

D  Extimated  completion  is  next 

quarter. 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

SUMMARY  OF  STANDARDIZATION  PROJECTS  -  4TH  QTR  FY  1994 


TOTAL 

DELINQUENT 

A 

. — STATUS  CODES . 

G  Y 

Z 

ARMY 

2138 

939 

1538 

523 

51 

26 

NAVY 

1937 

953 

1513 

159 

35 

230 

AIR 

1052 

323 

891 

116 

31 

14 

OLA 

1158 

243 

988 

126 

33 

11 

OTHER 

322 

133 

285 

35 

0 

2 

TOTAL 

6607 

2591 

5215 

959 

150 

283 

xlii 


RCS  MO.  OD-DR&E(Wl)759 


SUMMARY  OF 

STANDARDIZATION 

PROJECTS  - 

4TH  QTR 

FY 

SERVICE 

PREPARING 

NO.  OF 

_ rnNnTTTnu  rnnFc 

AIR  FORCE 

ACTIVITY 

PROJECTS 

A 

B 

c 

D 

02 

1 

0 

0 

1 

0 

AIR  FORCE 

07 

1 

0 

0 

1 

0 

AIR  FORCE 

10 

2 

0 

0 

2 

0 

AIR  FORCE 

11 

27 

3 

2 

8 

14 

AIR  FORCE 

12 

1 

0 

0 

1 

0 

AIR  FORCE 

15 

2 

0 

0 

2 

0 

AIR  FORCE 

16 

18 

4 

3 

8 

3 

AIR  FORCE 

17 

46 

0 

7 

28 

11 

AIR  FORCE 

19 

9 

0 

5 

4 

0 

AIR  FORCE 

27 

1 

0 

0 

1 

0 

AIR  FORCE 

30 

1 

0 

0 

0 

1 

AIR  FORCE 

68 

23 

0 

13 

10 

0 

AIR  FORCE 

69 

1 

0 

0 

0 

1 

AIR  FORCE 

70 

3 

1 

1 

1 

0 

AIR  FORCE 

71 

2 

0 

0 

2 

0 

AIR  FORCE 

80 

16 

0 

15 

1 

0 

AIR  FORCE 

82 

132 

6 

59 

40 

27 

AIR  FORCE 

84 

83 

0 

31 

41 

11 

AIR  FORCE 

85 

69 

0 

6 

25 

38 

AIR  FORCE 

90 

2 

0 

1 

0 

1 

AIR  FORCE 

99 

4 

0 

1 

3 

0 

**  TOTAL  ** 

444 

14 

144 

179 

107 

ARMY 

AL 

10 

1 

0 

6 

3 

ARMY 

AR 

270 

25 

104 

135 

6 

ARMY 

AT 

316 

0 

45 

252 

19 

ARMY 

AV 

19 

0 

3 

15 

1 

ARMY 

CR 

191 

0 

84 

106 

1 

ARMY 

EA 

9 

0 

0 

9 

0 

ARMY 

ER 

140 

0 

11 

71 

58 

ARMY 

GL 

40 

0 

10 

13 

17 

ARMY 

ME 

60 

0 

19 

15 

26 

ARMY 

MI 

8 

0 

3 

1 

4 

ARMY 

MR 

11 

0 

5 

6 

0 

ARMY 

PT 

1 

0 

0 

0 

1 

ARMY 

SC 

2 

0 

0 

1 

1 

ARMY 

SM 

3 

0 

0 

3 

0 

ARMY 

TM 

35 

0 

0 

22 

13 

**  TOTAL  ** 

1115 

26 

284 

655 

150 

DLA 

CS 

3 

0 

0 

0 

3 

DLA 

CT 

154 

10 

30 

84 

30 

DLA 

ES 

88 

0 

13 

40 

35 

xlv 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


SUMMARY  OF 

STANDARDIZATION 

PROJECTS  - 

4TH  QTR 

FY  1994 

SERVICE 

PREPARING 

NO.  OF 

—CONDITION  CODES - 

ACTIVITY 

PROJECTS 

A 

B 

C 

D 

DLA 

6S 

34 

0 

2 

30 

2 

OLA 

IP 

16 

1 

4 

10 

1 

DLA 

IS 

152 

0 

1 

28 

123 

OLA 

PS 

1 

0 

1 

0 

0 

**  TOTAL  ** 

448 

11 

51 

192 

194 

NAVY 

AS 

131 

5 

8 

7 

111 

NAVY 

CG 

1 

0 

0 

1 

0 

NAVY 

EC 

133 

0 

16 

96 

21 

NAVY 

MC 

20 

0 

3 

17 

0 

NAVY 

NU 

7 

0 

4 

3 

0 

NAVY 

OM 

2 

0 

0 

2 

0 

NAVY 

OS 

135 

1 

73 

44 

17 

NAVY 

SA 

8 

0 

0 

8 

0 

NAVY 

SH 

918 

224 

80 

546 

68 

NAVY 

YDl 

49 

0 

6 

30 

13 

NAVY 

YD2 

9 

0 

0 

9 

0 

♦*  TOTAL  ** 

1413 

230 

190 

763 

230 

OTHER 

DC 

56 

1 

7 

29 

19 

OTHER 

OS 

1 

1 

0 

0 

0 

OTHER 

FSS 

1 

0 

0 

1 

0 

OTHER 

IR 

1 

0 

0 

1 

0 

OTHER 

MB 

55 

0 

40 

9 

6 

OTHER 

HP 

14 

0 

9 

5 

0 

OTHER 

NA 

36 

0 

3 

29 

4 

OTHER 

SO 

1 

0 

0 

0 

1 

**  TOTAL  ** 

165 

2 

59 

74 

30 

*  GRAND  TOTAL  * 

3585 

283 

728 

1863 

711 

XV 


lOOS-1220 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

V  >  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FY  1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  9 

F  9 

F  9  F  9  T 

RU 

AU 

FU 

Tl) 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE .  PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

1005 

0803 

A-A-XXX  RIFLE  PELLET  22  CALIBER  CS 

B4 

A 

932 

942  952  A 

CS 

U 

1005 

0825 

MIL-STD-1913  DIMEN  ACC  MNTG  RL  SH  ARM  WP  AR 

A4 

943 

952  944  G 

AR 

u 

1005 

A776 

MIL-B-70448  BARREL  MG  CAL  50  REC  AMP  M3  AR 

A2 

931 

931  942  A 

AR 

u 

B 

1005 

A808 

MIL-G-70559  GUN  AIR  DEF  ART  ZOMM  M167A2  AR 

Cl 

93? 

933  933  A 

AR 

N 

C 

1005 

A823 

MIL-S-70538A  SAW  M249  AMMO  MAG  ASSM  FEED  AR 

A2 

942 

951  951  A 

AR 

N 

D 

1005 

TOTAL 

- 

5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  5 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1015 

A335 

MIL  C  10049B  CANNON  76MM  GUN  M32  AR 

A2 

924 

934  934  A 

AR 

N 

C 

1015 

A338 

MIL-C-11927D  CANNON  90MM  M41  AR 

H5 

934 

944  944  A 

AR 

N 

c 

1015 

TOTAL 

- 

2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1025 

A178 

MIL-C-14027A  CANNON  155MM  HOWTZ  M45  AR 

H5 

934 

944  944  A 

AR 

N 

c 

1025 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1045 

N012 

MIL  T  82570B  TORP  TUBE  SURF  V  MK32M0D5E7  OS 

A2 

881 

884  941  A 

OS 

U 

B 

1045 

N013 

MIL  T  82571B  TORP  TUBE  SURF  V  MK32  M0D9  OS 

A2 

881 

884  941  A 

OS 

U 

B 

1045 

N015 

MIL  T  82869  TORP  TUBE  SURF  VES  MK32M0D15  OS 

F4 

923 

933  941  A 

U 

B 

1045 

TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1075 

N058 

MIL  C  24524  CABLE  ASSEMBLIES  MAGNETIC  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

1075 

N059 

MIL  F  172800  FITTING  MARINE  MINESWEEPING  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

1075 

N060 

MIL  C  21640B  CONTROL  DEGAUSSING  COMPASS  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

1075 

N061 

MIL  A  19083C  ACOUSTIC  DEVICES  SH 

A1 

931 

951  Z 

SH 

N 

A 

1075 

N062 

MIL  H  24239  HOSE  ASSEMBLIES  HYDRAULIC  SH 

A1 

931 

951  Z 

SH 

N 

A 

1075 

N063 

MIL  G  24464A  GENERATOR  SET  GAS  TURBINE  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

1075 

TOTAL 

- 

6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1080 

A082 

MIL  MULTISPECTRAL  CLOSE  COMBAT  DECOY  SET  ME 

A4 

903 

912  944  A 

ME 

U 

B 

1080 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1095 

A266 

MIL-C-70629A  CNTRL  MNE  DSPNSR  SYSTM  M139  AR 

B2 

943 

943  943  G 

AR 

U 

1095 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1110 

0009 

MIL-P-63159  PRPLT  GR  M753  8  INCH  PJCTL  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

0010 

MIL-R-63161  RKT  MOT  BHD  ASSY  M753  8  INCH  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

0012 

MIL-S-63164  SUPPORT  GR  M753F  8  INCH  PJCT  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

0014 

MIL-R-63166  RING  SHEAR  SEAL  H753  8  INCH  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

0022 

MIL-C-63186  C-R  MET  M753  8  INCH  PJCTL  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

0024 

MIL-P-63188  PJCTL  ASSY  NUC  8  IN  TNG  M173  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1110 

TOTAL 

- 

6  .  DELIWIUENT  -  0  .  STATUS  CtOES:  A  -  6 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1115 

0021 

MIL-C-63182A  CASE  SECT  BAL  REAR  MODIFIED  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1115 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1135 

0006 

MIL-A-48535  ADAPTION  KIT  AT  HARHD  TC  GM  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1135 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1145 

0001 

MI L-C- 14983  CHS  PROP  FOR  T5123E1  TST  SHL  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1145 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1190 

0003 

MIL-C-45888  CONNECTOR  PL  THRM  RELEASING  AR 

H5 

943 

944  944  G 

AR 

U 

1190 

0008 

MIL-C-60906A  CA  ASSEMBLY  SP  ELECT  T4179A  AR 

H5 

94.3 

944  944  Y 

AR 

U 

1190 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

IIGP 

F002 

MIL-W-27000  WEAPONS  NUCLEAR  PRAC  &  TRAIN  15 

DS 

H5 

933 

934  944  G 

AR 

OS 

15 

DS 

U 

IIGP 

F003 

MIL-STD-1822  USAF  WEAPON  SYS  NUC  CERTIFI  27 

A4 

934 

942  942  A 

27 

N 

C 

116P 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1220 

A350 

MIL  S  14487A  AMI  SIGHT  CMPTG  M38  PKG  OF  AR 

D1 

873 

893  893  A 

AR 

N 

C 

1220 

A370 

MIL-STD-1906(AR)INTFC  REQTS  FOR  MBC  M23  AR 

B4 

893 

904  Z 

AR 

N 

A 

PAGE  NO.  A  -  1 


1210-1285 

RCS  no.  D0-DRAE(AR)759  gTAMDARD  I Z  AT  I OM  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIBNCl  ACTIVITY  LISTIW 


PROJECT 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU  TU 

E7  RT  IT  CA  lYT  IVT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS 

PY  TY  SN  YH  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT 


1220  TOTAL  -  I  .  OCLINQUEIIT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-2  .6-O.Y-O.Z-O 

1240  A872  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARO  CtWSOLIDATED  BD  AT  B2  881  891  902  A 
1240  A873  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  MOTHERBOARD  UNG  AT  B2  881  891  902  A 
1240  A874  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  ASSY  WARNING  SI  A''  B2  881  891  902  A 
1240  A875  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  ASSY  FAN  CONTRO  AT  B2  881  891  902  A 
1240  A918  MIL  T  13321B  TELESCOPE  M62  AMND  1  AR  D1  883  903  903  A 
1240  A932  MIL-P-48451A  AM  2  PERISCOPE  TANK  B36E1  AR  81  894  901  901  A 
1240  A933  MIL-C-48490B  AM  3  CONT  CMDRS  SIGHT  AR  B1  894  901  901  A 
1240  A934  MIL-P-48619  AM  1  PERISCOPE  TANK  M32CEi  AR  B4  894  901  901  A 
1240  A935  MIL-H-48620  AM  2  HEAD  ASSY  11749439  AR  B1  894  901  901  A 
1240  A936  MIL-B-50645B  AM  1  BODY  ASSY  10516576  AR  B1  894  901  901  A 
1240  A945  MIL-C-48661(AR)AM1  CCA  11746908  AR  B1  901  904  904  A 
1240  A948  MIL-T-50384(AR)AM2  ELBOW  TELSCOPE  M114E1  AR  B1  902  904  904  A 
1240  A961  MIL-P-53334  AMI  PANEL  ASSEMBLY  11834831  AR  B1  904  911  911  A 
1240  A985  MIL-T-13458B(AR)  TEL  P  M12A7  SERIES  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A987  MIL-T-20616A(  AR)  TELESCOPE  M86C  AND  M86F  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A988  MIL-T-45658FrAR)  TEL  STRAIGHT  M103  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A989  MIL-T-46311B(AR)  TEL  PANORAMIC  M115  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A990  MIL-T-12711A(AR)  TEL  PANORAMIC  Ml  AR  05  911  912  912  A 
1240  A991  MIL-T-12712(AR)  TELESCOPE  M85  SERIES  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A992  Ml L-S-777B?AR)  SIGHT  REFLEX  M24C  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A995  MIL-S-48603(AR)  SIGHT  BORE  REFL  XM115E1  AR  D5  911  912  912  A 
1240  A997  MIL-S-46371(AR)  SIGHT  INFINITRY  8635466  AR  05  911  912  912  A 
1240  ABOl  MIL-R-46391  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  M17B1C  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB02  MIL-R-46358A  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  XM24  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB03  MIL-S-45108C  SIGHT  INFINITY  M44  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB04  MIL-R-48442  (AR)  REGULATOR  11733468  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB05  MIL-R-45677  (AR)  RANGEFINDER  FIRE  CTRLMl  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB06  MIL-S-13352A  (AR)  SIGHTS  UNITS  M34  SERIE  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB07  MIL-R-14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/VVS-1  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB08  MI L-P-63331(AR)  PERISCOPES  TANK  M44A1E1  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB09  MIL-P-60242(AR)  PERISCOPE  TANK  XM51  AR  H5  912  913  913  A 
1240  ABIO  MIL-P-60241(ARj  PERISCOPE  TANK  XM50  AR  H5  912  913  913  A 
1240  ABll  MIL-P-606498  (AR)  PERISCOPE  TANK  XM44AE2  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB12  MIL-R-14865(AR)  RECEIVER  T  L  10559281  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB13  MIL-P-60627(AR1  PERISCOPE  XM33  AR  H5  912  913  913  A 
1240  AB40  MI L-P-62420  PERISCOPE  AT  Cl  924  934  934  A 
1240  AB45  MIL-M-46314B  MOVNT  TELESCOPE  M145  AR  B2  943  944  944  ( 


50384 (AR)A 

53334  AMI 

13458B(AR1 

20616A(AR 

45658F(AR 

46311B(AR 

12711A(AR 


PANEL  ASSEMBLY  11834831  AR 
TEL  P  M12A7  SERIES  AR 
TELESCOPE  M86C  AND  H86F  AR 
TEL  STRAIGHT  M103  AR 
TEL  PANORAMIC  M115  AR 
TEL  PANORAMIC  Ml  AR 


12712(AR)  TELESCOPE  M85  SERIES 
777B(AR)  SIGHT  REFLEX  M24C 
4860S(AR)  SIGHT  BORE  REFL  XMll 


SIGHT  BORE  REFL  XM115E1 
SIGHT  INFINITRY  8635466 


46391  (AR)  RANGE  FINDER  F  i 
46358A  (AR)  RANGE  FINDER  F 
45108C  Sight  infinity  m44 


_  ,  ,  RANGE  FINDER  F  C  XM24 

45108C  Sight  infinity  m44 
48442  (AR)  REGULATOR  11733468 
45677  (AR)  RANGEFINDER  FIRE  CTRLM 
13352A  (AR)  SIGHTS  UNITS  M34  SERI 
14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/VVS- 
63331 (AR)  PERISCOPES  TANK  M44A1E1 
60242(AR)  PERISCOPE  TANK  XM51 
60241(ARj  PERISCOPE  TANK  XM50 
606498  (AR)  PERISCOPE  TANK  XM44AE 
14865(AR)  RECEIVER  T  L  10559281 
60627 (AR)  PERISCOPE  XM33 
62420  PERISCOPE 


148657AR 
60627 (AR 
62420  PE 


1240  AB45  MIL-M-46314B  MOVNT  TELESCOPE  M145  AR 

1240  TOTAL  -  37  ,  DELIWlUEIfr  -  36  .  STATUS  COOES:  A  -  37 


1250  A0Z2 

1250  TOTAL  - 

1260  N029 

1260  TOTAL  - 

1265  A009 
1265  A012 
1265  A015 
1265  A019 
1265  A020 
1265  A021 
1265  A022 
1265  A028 
1265  A029 

1265  TOTAL  - 

1285  A640 
1285  A641 
1285  A643 
1285  A645 
1285  A648 
1285  A649 
1285  A669 
1285  A677 
1285  A680 
1285  A683 
1285  A685 
1285  A693 
1285  A706 


AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

U 

B 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

K' 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

F 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

AR 

D1 

883 

903 

903 

A 

AR 

N 

C 

AR 

Bl 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

AR 

B1 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

AR 

B4 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

AR 

Bl 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

AR 

Bl 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

AR 

Bl 

901 

904 

904 

A 

AR 

N 

c 

AR 

Bl 

902 

904 

904 

A 

AR 

N 

c 

AR 

Bl 

904 

911 

911 

A 

AR 

U 

C 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

AT 

Cl 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

AR 

B2 

943 

944 

944 

G 

AR 

U 

-  37 

.6-0 

.  Y  -  0 

»  « 

Z  -  1 

D 

AT 

F2 

902 

903 

903 

A 

AT 

N 

c 

MIL-R-62197  RELAY  ARMATURE  AT  F2  902  903  9 

1  .  DELINQUEIfT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A-1  .G-O.Y-O.Z 


MIL-P-23405B  PLOTTER  MK  19  MOD  0  -  8 


933  941  941  A 


DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-1  .6-0.  Y-O 


MIL  C  XXX  CMPTR  SYS  GUN  CP  1317  GYK  29  CR 
MIL  L  70848  LASER  TUBE/PHB  ASSY  11749645  AR 
MIL  P  70851  PWB  ASSY  CVKI  AR 
MIL  P  70855  PWB  ASSY  MICROPROCESSOR  AR 
MIL  P  70856  PWB  ASSY  DECODER  AR 
MIL  P  70857  PWB  ASSY  WEAPON  ID  AR 
MIL  P  70858  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY  AR 
MIL  P  70870  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY  AR 
MIL  P  70871  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY  AR 


894  914  914  A 
914  914  914  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 
903  904  904  A 


,  OELINQUEirr  -  9  .  STATUS  COOES:  A-9  .G-O.Y-O.Z-0 


MIL-C-70571A  CKT  BD  BUILT  IN  TEST  UNIT 

AR 

B2 

872  883  944  Y  AR 

MIL-C-70575A  CKT  BD  DISPLAY  CONT  PANEL 

AR 

BZ 

872  883  944  Y  AR 

MIL-P-70563A  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

872  883  944  Y  AR 

MIL-R-70560A  RADAR  SET 

AR 

B4 

872  883  944  Y  AR 

MIL-P-70565A  PROCESSOR 

AR 

B4 

872  883  944  Y  AR 

MIL-C-70572  A  CKT  BD  BUILT  IN  TEST 

ML 

B4 

872  883  944  Y  AR 

MIL-V-70579A  V  CONV 

AR 

B2 

874  891  944  Y  AR 

MIL-S-48427B  REFL  FEED  ASSY 

AR 

B2 

881  883  944  Y  AR 

MIL-G-50672A  GATE  XMT  BOARD 

AR 

B2 

881  883  944  Y  AR 

MIL-0-50665A  OSC  DOPPER 

AR 

B2 

881  883  944  Y  AR 

MIL-R-50658B  RGLTR  15V  BOARD  ASSY 

AR 

BZ 

881  883  944  Y  AR 

MIL-G-50349B  GENERATOR  PULSE 

AR 

BZ 

881  883  944  Y  AR 

MIL-R-50325C  RGLTR  V 

AR 

B2 

881  883  944  Y  AR 
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RCS  NO.  DO-[)R4E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  PY  1994 
ASSIORE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 


RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  r  Q  T  RU  AU 
ET  NT  IT  CA  lYT  IVT  IYT  IYT  A  MS  VS 


o:  ’  c 

Tu  R  0 

HS  N  N 


PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR  SRR 

T  YT 

YT 

T  RT  L 

D 

1285  A709 

MIL-R-50328C  RGLTR  V 

AR 

B2 

881 

883  944 

Y  AR 

U 

1285  A714 

MIL-G-50671A  GATE  XMT  BO  B  10549207 

AR 

62 

881 

891  944 

Y  AR 

U 

1285  A719 

MIL  C  S065218A  CC  CONTROL  SIT  GRAIN 

AR 

B2 

882 

891  944 

Y  AR 

U 

1285  A729 

MIL-C-50785/2A  CCA  FIRING  IND 
MIL-0-48434A  OSC  DAPPLER 

AR 

B2 

882 

891  944 

Y  AR 

U 

1285  A732 

AR 

B2 

882 

891  944 

V  AR 

u 

1285  A734 

MIL-P-70563B  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

88? 

891  944 

V  AR 

u 

1285  A736 

MIL-S-60661B  SIGHT  LEAD  COMP 

AR 

B2 

882 

891  944 

V  AR 

L 

1285  A737 

MIL-S-70564B  SIGHT  UNITY  MAGN 

AR 

B2 

882 

891  944 

y  AR 

U 

1285  A738 

MIL-P-60686B  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

882 

891  944 

Y  AR 

U 

1285  A739 

MIL-C-48585A  CCA 

AR 

B2 

882 

891  944 

y  AR 

L 

1285  A755 

MIL-C-70706B  CONVERTER  ELECTRONIC 

AR 

B2 

883 

893  944 

y  AR 

U 

1285  A756 

MIL-A-70708B  ANTENNA  ASSY  A2 

AR 

B2 

885 

893  944 

y  AR 

U 

1285  A760 

MIL-S-48426B  SERVO  ELECTRONICS 

AR 

B2 

884 

892  944 

Y  AR 

U 

1285  A816 

MIL-R-50327C  AMI  REGULATOR  VOLT  10548988  AR 

B1 

923 

933  933 

A  AR 

N 

C 

1285  A819 

MIL-C-50334  AMI  COUNTER  ELEK  10548009 

AR 

B1 

923 

933  933 

A  AR 

N 

C 

1285  A822 

MIL-C-50652/4A  AMI  CKT  CO  ASSY  10548046 

AR 

61 

923  933  933 

A  AR 

N 

C 

1285  A825 

MIL-T-50335B  AMI  TEST  SET  MX8051/TPM-22 
MIL-R-50661B  AMI  REG  33V  ASSY  10549016 

AR 

B1 

923  933  933  A  AR 

N 

C 

1285  A837 

AR 

B1 

924  934  934 

A  AR 

N 

C 

1285  N763 

MIL-G-81168/5B  GYROSCOPE  RATE  INTEGRATE 

OS 

FI 

884  894  943  A 

OS 

U 

B 

1285  TOTAL 

-  32  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  COOES:  A 

-  32  . 

6  - 

0 

.  Y  -  0 

.2-1 

D 

1290  A432 
1290  A433 
1290  A434 
1290  A439 
1290  A440 
1290  A470 
1290  A472 
1290  A473 
1290  A474 
1290  A475 
1290  A476 
1290  A477 
1290  A478 


MIL-C.60618C  COUNTER  ROTATING  MECH 


MIL-M-70881  MODULE  AMI  FILTER  ASSY 
MIL-G-70617A  AMI  GUNFIRE  SIM  12725085 
MIL-B-71072  BAL  CMPTR  WPN  CONT  UN  ASSY 
MIL-P-71073  PHR  CONDTN  UN  ASSY  12561743 
MIL-M-71074  MODEM  VEH  MTN  SNSR  ASSY 
MIL-D-71075  DSPL  UN  ASSY  CONT  ON  ASSY 
MIL-T-71078  TACH  ASSY  ELEV  12553945 
MIL-T.71082  TACH  ASSY  A2  12561691 
HIL-P^71084  PROGN  DIGN  INFC  UN  12554020 


891  893 
912 
893 
893  894 
893  894 
931  941 
933  941 
933  941 
933  941 
933  941 
933  941 
933  941 
933  941 


1290  TOTAL  -  13  .  DELINQUEIfr  .  11  .  STATUS  CODES:  A 


.6-0 


3  893  A  AR 
Z  Z  AR 

3  Z  AR 

4  894  A  AR 
4  894  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 
1  941  A  AR 

2-0 


12GP  A003 
12GP  A008 

12GP  TOTAL  - 

1305  0098 
1305  0099 
1305  0101 
1305  0C02 
1305  AE68 

1305  TOTAL  - 

1310  0558 
1310  A557 


MIL-HDBK-684  DESIGN  HANDBOOK  FIRE  AT  F4 

MIL-F-13926B(AR)AM2  FIRE  CONTROL  MATERIE  AR  B1 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2  .6-0 

MIL-P-46610E  AM3  PRIMERS  AR  B1 

MIL-C-63990C  AMI  CRTG  5  56  M856  AR  B1 

MIL-C-85623  AS  CARTRIDGE  25MM  TARGET  PRA  AS  FI 

MIL  STD  XXXX  BALLISTIC  TEST  PROCED  .50CA  AR  A4 

MIL-C-70845  REV  A  CRTG  9MM  M939  AR  B2 

5  .  KLINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  5  .6-0 

MIL-P-50357  AM3  PROJ  60M4  M49A3  AR  B1 

MIL-C-48868E  AM2  CHG  PROP  M204  AR  B1 


934  944  944  A  AT 
892  893  893  A  AR 


944  944  944  G  AR 
944  944  944  G  AR 
944  944  944  G 
871  883  883  A  AR 
944  944  944  G  AR 


944  944  944  G  AR 
944  944  944  G  AR 


1310  TOTAL  -  2  .  DELIPKJUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A-2  .G-O.Y-O.Z-0 


1315  0008 
1315  0013 
1315  0014 
1315  0015 
1315  0018 
1315  0019 
1315  0020 
1315  0021 
1315  0022 
1315  0023 
1315  0024 
1315  0025 
1315  0026 
1315  0027 
1315  0028 
1315  0029 
1315  0030 
1315  0031 
1315  0033 
1315  0034 


MIL-C 

MIL-P 

MIL-C 

MIL-P 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-P 

MIL-P 

MIL-P 

MIL-B 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 

MIL-C 


-70549  AM4  CRTG  81MM  M819  LAP  AR 
-70551  AM2  PROJ  M819  MTL  PTS  AR 
-4S397A  AM3  CRTG  IGN  M752A1  AR 
-606200  AMI  PROJ  M375A1  AR 
-71157  REVA  CRTG  120MM  M865  AR 
-71157A  AMI  CRTG  M865  AR 
-64010  REV  E  CRTG  120MM  M865  AR 
-64009  REV  F  PROJ  120MM  AR 
-70526  REV  A  PROJ  M913/XM927  AR 
-63514A  AM7  PROJ  105MM  M489A1  AR 
-63485  BASE  120MM  M256  REV  C  AR 
-63458  CARTRIDGE  120MM  M830  REV  F  AR 
-63480  CARTRIDGE  120MM  M831  AMND  5  AR 
-63480  CARTRIDGE  M831  LAP  REV  G  AR 
-63486  COMB  CASE  120>W  REV  6  AR 
-63487  COMB  CASE  120MM  REV  E  AR 
-63487  COMB  CASE  120^4  M829  REV  E  AR 
-64010  CARTRIDGE  M865  AMND  1  AR 
-71137  CARTRIDGE  120MM  TP-T  REV  B  AR 
-71157  CARTRIDGE  TPCSDS  t«65  AMND  2  AR 
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944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
943  943 
943  943 
943  943 

943  943 

944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 


944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
943  G  AR 
943  G  AR 
943  G  AR 

943  G  AR 

944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 


1|1S-13SS 

R  m.  00-DM,£(AR)759  stAMDARD  I Z  AT  I  Oil  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
RSSIOCE  ACTIVITY  LISTIIB 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  6/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  0  F  Q  F  g  T  RU 

ET  HT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


1994 

HC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


DELINQUENT 


MIL-P-63223A  AM3  PROJ  155MM  M712 
MIL-F-50809  AM3  FIBER  ACRYLIC 
MIL-P-70697  REV  A  PURSUIT  MINE  M86 
MlL-C-70532  AM3  CRTGS  105MM  XM913  XM927 
MIL-P-63397A  AM3  PROJ  155MM  PXR  6325 
MIL-P-18950  PROJCTL  HIGH  CAPACITY 


1315  0035 
1315  0036 
1315  0037 
1315  AF21 
1315  AF75 
1315  AF76 
1315  AF78 
1315  AF92 
1315  AF93 
1315  AF95 

1315  TOTAL  - 

1320  0001 
1320  0002 
1320  A520 
1320  AD04 
1320  AD19 
1320  NC21 

1320  TOTAL  - 

1330  0383 
1330  0384 
1330  0385 

1330  TOTAL  - 

1340  A932 
1340  A935 
1340  A936 
1340  A937 
1340  A938 
1340  A939 
1340  A940 
1340  N865 
1340  N879 
1340  N880 
1340  N881 
1340  N882 
1340  N883 
1340  N884 
1340  N885 
1340  N886 
1340  N887 
1340  N888 
1340  N889 
1340  N890 
1340  N891 
1340  N892 
1340  N893 


1340  TOTAL  -  23  .  DELINQUENT 


-71157  CARTRIDGE  120MM  M865  REV  B  AR 
-64009  PROJECTILE  TPCSDS-AT  ANNO  1  AR 
-64009  PROJECTILE  M865  AMND  2  AR 
-148526  AMI  PROJ  105MM  M314A3  84 
-70543  REV  B  PROJ  SIMM  M8351  XM816  AR 
-48088A  AM3  BAG  L[%  FOR  M36A2  CHG  AR 
-50513B  AM6  CRTG  IGN  M2A2  PTS  &  UP  AR 
-488820  AM2  CHG  PROP  81MM  PARTS  AR 
-20354C  AM2  CRTG  105MM  M314A3  UP  AR 
-71031  AM2  PROPELUNT  H45  AR 


944  944 
944  944 
944  944 

943  943 

944  944 
943  943 

943  943 

944  944 
943  943 
943  943 


944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 

943  G  AR 

944  G  AR 
943  G  AR 

943  G  AR 

944  G  AR 
943  G  AR 
943  G  AR 


.  STATUS  COOES:  A-30  ,6-0  .V-0 


944  944  944  6  AR 
944  944  944  G  AR 

943  943  943  G  AR 

944  944  944  G  AR 
944  944  944  G  AR 
904  914  941  A 


STATUS  COOES:  A  -  23  .6-0 


1345  0631 
1345  0632 
1345  0633 
1345  0634 
1345  0635 
1345  0636 
1345  0638 
1345  0639 

1345  TOTAL  - 

1355  N472 
1355  N476 
1355  N485 
1355  N486 
1355  N487 
1355  N488 
1355  N489 
1355  N499 
1355  N500 


M1L-M-64023A  AMI  MINE  AP  UP  M131  AR 
MIL-M-64024A  AMI  MINE  GND  AT  UP  M131  AR 
MIL-M-64026A  AMI  MINE  GROUND,  DISPENSER  AR 
MIL-M-64020  CANC  NOTICE  AR 
MIL-D-64021B  AMI  DISP  M131/M136  AR 
MIL-D-48688A  AMI  DISP  HE  M131  UP  AR 
MIL-F-14788  CANC  NOTICE  AR 
MIL-A-6324A  AM3  AMPLIFIER  AR 

B  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  8 

MIL  8  82439  BATTERY  SEA  WATER  OS 
MIL  V  82444A  VALVE  FUEL  TANK  PRESSURIZAT  OS 
MIL-A-81083C  ALT.RECT.TORP  MK46  MD0,1.2,  OS 


MIL-A-82430A  ACT  AS: 


V  I  %  I  \jT\r 

seAblyi 

SSEMBLY 


TORP  MK46 


MIL-B-23287  BATTERY  SECTION  ASSY 
MIL-T-23588C  TRANSDUCER.  PRESSURE 
MIL-C-82576  CBL  ASY  TCST  TRPOO  TST  MIC281 
MIL-T-82575  TEST  SET  TORPEDO  MK  281  MOD 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

-  6 

.6-0 

.  Y  -  0 

.  i 

- 

) 

MIL-G-63445  AM6  GRENADE  GP  PRACTICE  M75 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-D-70430  AM4  OECELERATOR 

AR 

61 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-C-70991A  AMI  CLOTH  KEVLAR  29 

M. 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  3 

.6-0 

.  Y  -  0 

. 

i  - 

) 

MIL-W-71069  AMI  WHO  2  75  XM255E1 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-W-70467  AM4  WHO  2  75  PRAC  XM274 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-W-63441A  AM6  WHO  2  75  INCH  M267 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-B-64043  AM3  BODY  LOADED  M73 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

MIL-W-64044  AM7  WHO  2  75  M261/M267  PTS 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-F-50541A  AMS  FUZE  FOR  FLECHETTE  WHD 

AR 

61 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

MIL-W-70467  AMS  WHD  2  75  PRAC  XM274 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

MIL-I-82873(0Si  INSUUTION,  THERMAL,  TET 
MIL-A-82769  ASSY  AFT  CLSR  §LCN  RUBR  RTV 

OS 

B4 

921 

931 

941 

A 

OS 

U 

B 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82770  INLET  THROAT  IN  PROCES  ROMT 

OS 

05 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82771  INSUUTION  CLOSURE  IN  PRCS  R 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-A-82772  ASSY  AFT  CLOSURE  IN  PROCS 

OS 

D5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-S-82773  SUPPORT  THROAT  IN  PROCS  RQMT 
MIL-G-82775  GRPHT  CLOT  PHNLC  COMPNTS  MOL 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82776  INSUUTOR  EXIT  CONE 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82777  INSUUTION  INSERT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-E-82778  EXIT  CONE  ASSY 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-R-82779  RING  EXIT  AFT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82780  INSUUTN  CLSR  IN  PRCS  RQMT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-I-82781  INLET  THROAT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-L-82782  LINER  AFT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-T-82786  TAPE  CARBON  CLOTH  PHNLIC  PRE 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

MIL-R-82784  ROD  PLASTIC 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

C 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

D5 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

61 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

E5 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

AR 

B1 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

-  8 

.6-0 

.  Y  -  0 

.  i 

1  -  0 

OS 

D5 

873 

884 

942 

A 

OS 

U 

B 

OS 

D1 

874 

891 

942 

A 

OS 

U 

B 

OS 

D2 

912 

932 

942 

A 

U 

B 

OS 

D2 

912 

932 

942 

A 

U 

B 

OS 

D2 

912 

932 

942 

A 

U 

B 

OS 

H5 

911 

912 

942 

A 

OS 

U 

B 

OS 

D5 

911 

912 

942 

A 

OS 

U 

B 

OS 

H5 

933 

941 

941 

A 

OS 

N 

C 

OS 

H5 

933 

941 

941 

A 

OS 

N 

C 
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1355-1377 


RCS  NO.  DO-DRSE(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


1355  TOTAL  - 

1356  N032 

1356  TOTAL  - 

1365  0251 
1365  0252 
1365  0253 


MIL-D-19151A  DETONATOR  MK57  MODS  1  AND  2  OS 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A  -  1 


MIL  STD  1439A  THICKENED  HYDROCARBON 
MIL-C-12051C  CHEMICAL  AGENT  MUSTARD 
MIL-M-12054B  MUSTARD  H  (LEVINSTEIN 


1365  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  OttES:  A  -  3  .  G  -  0 


1370  0336 
1370  0337 

1370  TOTAL  - 

1375  0005  MI L-P- 70825  REV  A  PRIMER  STAB  PA536  AR  B2 

1375  0006  MIL-D-70826  REV  A  DETONATOR  PA537  LAP  AR  B2 

1375  0007  MlL-A-70827  REV  A  ACTUAT0RPA535  AR  B2 

1375  0008  MIL-L-70828  REV  A  LEAD  EXPL  PA534  UP  AR  B2 

1375  0372  RIL  D  204B  DINITROTOLUENE  AR  B2 

1375  0373  MIL  N  246C  NITROGLYCERINE  AR  B2 

1375  A374  MIL  S  14929A  SULFER  COMMERCIAL  GRADE  AR  B2 

1375  A421  MIL  C  45469  £  AM  1  CAP  BLSTG  NONELEC  M7  AR  B1 

1375  A444  MIL  T  60394A  TAPE  PRESSURE  SENSITIVE  AM4  AR  B1 

1375  TOTAL  -  9  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  9  .  G  -  0 

1376  0001  MIL-P-387C  INT  AM2  PENTAERYTHRITE  AR  B1 

1376  0003  MIL-P-71147  AM2  PROPELLANT  M14  AR  B1 

1376  0007  MIL-P-63492  PROPELUNT  DIGL-RP  REV  0  AR  B2 

1376  0008  MIL-P-71147  PROPELUNT  M14  TP-T  REV  A  AR  B2 

1376  0327  JAN-P-362A  POWDER  BUCK  SODIUM  NITRATE  AR  D2 

1376  0330  NIL  P  223C  POWDER  BUCK  AR  B2 

1376  0331  MIL  N  244B  NITROCELLULOSE  AR  B2 

1376  0332  MIL  P  387D  PENTAERYTHRITE  TETRANITRATE  AR  B2 

1376  0333  BIL  P  408  PENTOLITE  50/50  AR  B4 

1376  0334  MIL  L  757B  LEAD  STYPHNATE  NORMAL  AR  B2 

1376  0392  MIL-P-231B  PROPELLANT. PYROCELLULOSE  OS  D2 

1376  0463  MIL-N-82881  NITROSTARCH  OS  B4 

1376  0464  MIL-D-82885  DIAZODINITROPHENOL  OS  B4 

1376  0470  MIL-P-19264B  PROPELLANT  BS-NACO  FOR  THE  OS  D2 

1376  0471  MIL-P-82887  PROPELUNT  M6+2  FOR  THE  76MM  OS  B4 

1376  0495  MIL-P-70818  REV  A  PROPELLANT  FORM900  AR  B2 

1376  A431  MIL-P-710S3  PAX-2A  EXPL  COMP  AR  B4 

1376  A484  OOD  P  640396  NOTICE  1  PROPELLANT  AR  D5 

1376  N394  MIL-C-21723A  COMPOSITION  CH-6  OS  D2 

1376  N454  MIL-C-82783  HMX  OS  H5 

1376  N456  MIL-I-82812  IGNITION  STRANDS  OS  H5 

1376  N472  MIL-E-82756  EXPLOSIVE,  CAST  PBXN-103  OS  F4 

1376  TOTAL  -  22  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  OWES:  A  -  22  .  G  -  0 


DELINQUENT  - 


STATUS  CODES:  A  -  2 


1377  0E06 
1377  0E07 
1377  0E08 
1377  0E09 
1377  OEIO 
1377  OEll 
1377  0E12 
1377  0E18 
1377  0E19 
1377  0E20 
1377  0E21 
1377  0E22 
1377  0E23 
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1377  0E30 
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'OUOUif^  nciwnur 

46576A  INIT.CART  ACT,  M5A2  ASMBLY 
•60522A  INIT.URT  ACT  M5A2  MTL  PRT 
■82880  INIT.CART  ACT  REMNUF  MTL  PR 
■82879  REMVR.CART  ACT  ASMBLY 
46691B  THRSTR  CART  ACT  H16  MTL  PRl 
46692B  THRSTR  CART  ACC  M16  ASSMBL\ 
60680A  THRSTR.CART  ACT.M16  REMNUF 
21383A  MANGANESE  DEUY  COMPOSITIO^ 

82882  INIT,CART  ACT,JAU-321A 

82883  INIT,URT  ACT.  JAU-251A 
82762  CUTR.DELY  PROP  ACT,MLU-581B 

82884  CARTDG,IMPLSE.CCU169A1A 
46632B  THRST.MRT  ACT,M2A2  MTL  PT 
60696B  TRST.CART  ACT,H2A2  REMNF 
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1377-1520 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

^  ‘  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 
ASSIGNEE  ACTIVm  LISTING 


PROJECT 

1377  0E35 
1377  0E37 
1377  0E38 
1377  0E39 
1377  N983 
1377  NE36 
1377  NE69 


.TITLE .  PY 


MIL-T-46626C  THRST.CART  ACT,M2A2  ASMBLV  OS 
MIL-C-46946  CART.  IMPLS.  M4S  ASSEMBLY  OS 
MIL-1-50699A  INIT.PROPLT  ACT.  JAU-21A25  OS 
MIL-I-60231B  IGNTN  ELMNT  ELCTRC.MSS  OS 
MIL-C-B2B67  CUTTER, CABLE  MK20  MODO  OS 
MIL-C-46992C  CUTR.DELY.PROPLT.ACT  M21  OS 
MIL-A-B5097/11B  AS  AIRCREW  ESCAPE  PROPUL  AS 


1377  TOTAL  -  28  ,  DELINQUENT  -  27  ,  STATUS  CODES:  A  - 


13B5  A002 
13B5  A003 
1385  A004 
1385  A005 

1385  TOTAL  - 

1390  0382 
1390  0543 
1390  0683 
1390  0815 
1390  0817 
1390  A789 
1390  N779 

1390  TOTAL  - 

1395  0240 
1395  0241 
1395  0245 
1395  A242 
1395  A257 

1395  TOTAL  - 

13GP  0024 
136P  0042 
13GP  AOlO 
13GP  AOll 
13GP  A012 
13GP  A013 
136P  A014 

13GP  TOTAL  - 

1410  0119 

1410  TOTAL  - 

1420  0305 
1420  N298 
1420  N299 


MIL-R-XXXXX  ROBOT  MBL  EXP  ORD  DSPL  AR 
MIL-D-XXXXX  DET  EXP  ORD  DSPL  AR 
MIL-T-XXXXX  TOOL  KIT  EXP  ORD  DSPL  AR 
MIL-T-XXXXX  TOOL  SET  RMT  HOOK  AND  LINE  AR 

4  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  -  4 

FUZE  DESIGN  GUIDE  SHOCK-VIBR  ENVIRON  AR 
MIL-STD-331  TVT  TEST  124  PKGED  FUZES  AR 
MIL  STD  1900  I NO  SET  PJCTL  FZ  SYSTEM  AR 
MIL-P-4643D  AMI  PRIMER  M1B1A2  AR 
MIL-F-70823  REV  A  FUZE  M762  LAP  AR 
MIL-F-XXX  FUZE  PROXIMITY  M818E3  MI 


7  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A 

JAN-C-99A  CEMENT  PETTMAN 
JAN-S-732A  SHELLAC  SOLUTION 
MIL-STD.1167D  AMMUNITION  DATA  CARD 
MIL-C-13814A  CLOTH  IGNITER 


.  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  5 


7  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A  -  7 
MIL-H0BK.143  GLOSSARY  OF  GM  TERMINOLOGY  Ml 
1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 


INSULATION.THERMAL.CHLOR 


1420  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

1430  A149  MIL-R-87954A  1  RECEIVERS  RANGE  SAFETY  CO  TE 

1430  N148  MIL-C-852D83A  AS  CONTROL  MONITOR  SET  GUI  K, 

1430  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

1440  A073  MIL-T-XXXXX  TOW  VEHICLE, IMPROVED  WEAPON  AT 

1440  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

146P  A130  MIL-M-9950A  MI  MSL  COMPONENTS  LIQUID  OXY  MI 

14GP  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

1510  N060  MIL  A  8869B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIOI  AS 

1510  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COKS:  A  -  1 

1520  0026  MIL  H  8501A  HEL  FLG  AND  GND  HOLG  DUAL  AV 

1520  A005  MIL  HDBK  HELICOPTER  ENGRNG  QUAL  ASSUR  AV 
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RCS  NO.  DO-DR&E(AR\759 

^  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1520-1670 


PROJECT 


1520  TOTAL  - 

1560  0173 
1560  0174 
1560  0179 
1560  0180 
1560  0201 
1560  A169 
1560  F192 
1560  N177 
1560  N190 
1560  N191 

1560  TOTAL  - 

15GP  0079 
15GP  0094 
15GP  0107 
15GP  F104 
15GP  NOOl 
15GP  N003 

15GP  TOTAL  - 

1620  0135 


.TITLE .  PY 


MIL  T  27422  TANK  FUEL  CRASH  RES  ACFT 


MIL  T  6396  TANKS  ACFT  PROP  FLUID 
MIL-C-38373  CAP  FLUID  TANK  FILLER 


MIL  T  81571  THERMAL  PROT  SYS  ACFT  REV  A 
MIL  T  18847C  TANKS  FUEL  AIRCRAFT  AUXILIA 
MIL-C-81590  COCKPIT  CANOPY  SYSTEM  FIXED 


,  OELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  -  10 


MIL  STD  2089  AIRCRAFT  NONNUC  SURV  TERMS 


MIL-I-18259  INSTALLATION  OF  WINDOW  ANTI 
MIL-F-18372  FLIGHT  CONTROL  SYSTEMS 


MIL  L  8552C  LNDING  GEAR  AIRCRAFT  SHCK  AB  AS 


1620  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 


1630  0342 
1630  0350 


MIL  B  8584C  BRAKE  SYS  WHEEL  ARCFT  DESGN 
MS.27436  VALVE  SPECIAL  AIRCRAFT  WHEEL 


1630  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

1650  0514  MIL-C-5500D  CAP  HIGH  PRESSURE  AIR  VALUE  71 
1650  0515  MS20813  CAP  PNEUMATIC  VALVE  HIGH  PRESSU  71 
1650  0516  MIL-P-19692  PUMPS  HYDRAULIC  VARIABLE  AS 
1650  0517  MIL-6-5514G  GLAND  DESIGN  PACKINGS  HYDRA  71 
1650  F154  MIL  F  83861  /  3  FILTER  ELEMENT  FLUID  PR  71 
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934  954  954  A  AV 
934  954  954  A  AV 

942  954*944  G  AV 

943  963  944  G  AV 
913  923  952  A 


1650  TOTAL  -  5  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-5  ,G-0.Y-0.Z-0 


1660  0617 
1660  0648 
1660  0649 
1660  0650 
1660  0651 
1660  0655 
1660  0658 
1660  0662 
1660  0663 
1660  0665 
1660  0666 
1660  0667 
1660  0668 
1660  F631 
1660  F652 
1660  F653 
1660  F657 
1660  F659 
1660  F660 
1660  F661 
1660  F664 
1660  N608 
1660  N615 
1660  N654 


MIL  V  93700  1  VLVE  AUTO  PRES  REG  ANTI  G  AS  R2 
MS21964  VALVLE  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXYGEN  71  D2 
MS21965  NIPPLE  BREAK  OFF  EMERGENCY  OXYG  71  D2 
MS22069  CYLIDER  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXGE  71  D2 
MS29597  CONTROLLER  OXYGEN  FLOW  EMERGENC  71  D2 
MIL-D-XXXXX  DESIGN  AND  INSTALLATION  OF  11  99  A4 
MIL-R-7605  REGULATOR  OXYGEN  DEMAND  PRES  71  D2 
MIL-C-19328  CONVERTER.LiguID  OXYGEN.  5  71  99  FI 
MIL-C-5886  CYLINDER.  OXYGEN,  LOW  PRfSS  71  99  F2 
MS22016D  CONNECTOR  OXYGEN  mAsK  TYPE  MC  3  AS  F2 
MS21227  CYLINDER,  OXYGEN,  LOW  PRESS  71  99  F5 
MI L-C- 5886/1  CYLINDER.  OXYGEN.  LOW  PRESS  71  99  F4 
MS27566F  CAP  ASSEMBLY  LIQUID  OXYGEN  FIL  71  D2 
MIL-R-872XX  USAF  REGULATOR  OXYGEN  6AR0  11  A4 
MIL-D-26392B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY  71  D2 
MIL-D-26393B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY  71  05 
MIL-C-83867  CONNECTOR,  OXYGEN  MASK  HOSE  82  99  D2 
MIL-C-38271  AMT6  CONNECTOR  OXYGEN  MASK  82  99  C2 


MIL  C  85521  CONCENTRATOR  OXYGEN  GGU-7/A 
MIL  E  18927E  AS  ENVRMNTL  CNTRL  SYS  ACh" 
MIL  M  XXXXX  AS  MONITOR  OXYGEN  CRU  99  A 


924  954 
954  954 
954  954 
954  954 
954  954 
951  961 

963  963 
954  954 
954  954 
951  951 
961  961 
961  961 

964  964 
951  951 
954  954 
954  952 
953  953 


AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
99 


AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
99 
AS  99 
AS  99 
AS 

AS  99 
AS  99 
AS  99 
11 


1660  TOTAL  -  24  .  DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  -  24 


1670  0786 
1670  0810 
1670  0811 
1670  0823 
1670  0824 
1670  0825 
1670  0826 


MIL-C-6458D  CHAIN  ASSEMBL  S  SINGLE  LEG 
MS70092B  NOT  1  FASTENER  PARA  PACK 
MS70105B  BAND  SPRING  PARA  PACK  OPENING 
M1L-C-43867B  COUPLERS  CARGO  PARA  EXTN 
MS  22044B  SNAP  HOOK  COILED  SPRING  PARA 
MIL-L-44033A  LINES  MULTI  LOOP  CONCENTRI 
MIL-P-44115B  PLATFORM  ASSEM  CRGO  AD 


82 

99 

C2 

943 

953 

953 

A 

99 

U 

71 

99 

F2 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

71 

99 

FI 

944 

954 

944 

G 

99 

U 

71 

99 

F4 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

AS 

FI 

902  903 

914 

952 

A 

U 

AS 

R2 

913 

931 

944 

Y 

AS 

U 

AS 

A4 

941 

944 

952 

A 

AS 

U 

-  24 

• 

G  -  0 

.  Y  -  0 

.  Z  -  ( 

) 

82 

B2 

914 

924 

944 

A 

99 

U 

GL 

D2 

933 

942 

944 

A 

GL 

AS 

99 

U 

GL 

D2 

933 

942 

944 

A 

GL 

AS 

99 

U 

GL 

F2 

943 

952 

952 

A 

GL 

AS 

99 

N 

GL 

D2 

944 

953 

953 

A 

GL 

AS 

99 

N 

GL 

F2 

944 

952 

952 

A 

GL 

AS 

11 

N 

GL 

FI 

944 

952 

952 

A 

GL 

AS 

99 

N 

PAGE  NO.  A  -  7 


1670-1990 


RCS  HO.  0D-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS 

;  REPORT  - 

4TH  QTR  FY 

1994 

ASSIGNEE  AQIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

F  Q  F  9  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

1670 

0827 

MIL-T-XXX  TRUSS  ASSEMBLY  PLATFORM  TYPE  V  GL 

B4 

944 

952  952  A 

GL 

AS 

99 

N 

1670 

A813 

MIL-R-XXX  GL  RELEASE  CARGO  PAR  AD  M  3  GL 

B4 

934 

943  944  G 

GL 

U 

1670 

A819 

MIL-C-XXX  GL  COUPLING  EXTR  FCE  TRFR  AD  GL 

B4 

941 

951  951  A 

N 

D 

1670 

A821 

MIL-A-XXX  GL  AIR  DROP  SYS  LOW  VELOCITY  GL 

B4 

942 

951  944  Y 

U 

1670 

TOTAL 

- 

11  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  -  11 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1680 

0554 

MIL  C  81975B  COUPLING  AERIAL  PRESS  REFUE  AS 

F2 

882 

892  954  A 

AS 

11 

U 

1680 

0598 

MIL  C  81774A  1  CONT  PNL  ACFT  GEN  REQTS  AS 

R1 

913 

933  944  A 

AV 

AS 

11 

U 

B 

1680 

0613 

MIL-P-6525C  PUMP,  FUEL.  TRANSFER,  AERIAL  82 

AI 

F 

941 

952  952  A 

AV 

AS 

99 

U 

1680 

0616 

AN8020A  BRACKET-FLYER  RELIEF  TUBE  H0RI20  82 

D2 

943 

933  953  A 

AV 

AS 

99 

N 

1680 

A556 

MIL  G  58087A  GRIP  ASSY  CYC  CONTROL  HEL  AV 

Cl 

892 

902  902  A 

AV 

AS 

N 

C 

1680 

F540 

MIL  S  26688A(USAF)  SEAT  PASSENGER  AFT  82 

B2 

881 

952  952  A 

99 

U 

1680 

F615 

MIL-G-25561  GRIP  ASSEMBLY,  CONTROLLER  AI  82 

99 

D2 

943 

953  953  A 

99 

N 

1680 

N590 

MIL  C  25162B  COUPLING  RECEPTION  FLIGHT  AS 

R2 

914 

934 

952  952  A 

99 

U 

1680 

N600 

MIL  A  19736A  2  AIR  REFUELING  SYS  GEN  SPE  AS 

R2 

914 

934 

951  951  A 

AV 

AS 

U 

D 

1680 

TOTAL 

- 

9  .  DEUNQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  9 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

166P 

NOlO 

MIL  R  81367  RAIN  REMOVAL  SYS  ACFT  HINDSH  AS 

D2 

882 

892  961  A 

AS 

U 

16GP 

NOll 

MIL  R  81589  RAIN  REPEL  FLUID  APP  SYS  ACF  AS 

D2 

882 

892  954  A 

AS 

U 

16GP 

N014 

MIL  B  81366  AS  BOUNDARY  LAYER  CONTROL  AS 

R2 

912 

932  944  A 

AS 

U 

B 

16GP 

TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COKS:  A  -  3 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1730 

0318 

MIL  S  8512E  SUPPORT  EQUIP  AERD  DESIGN  OF  AV 

D2 

892 

913  913  A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

1730 

0337 

MIL-T-26310A  TRAILER  LIFT  AIRCRAFT  MISSI  82 

B5 

923 

944  944  Y 

99 

U 

1730 

0338 

A-A-XXX  20  TON  AIRCRAFT  HYDRAULIC  AXLE  82 

B4 

A 

933 

944  944  A 

99 

N 

C 

1730 

0339 

MIL-H-5035  HOIST  BOMB  MANUAL  AREO  14B  82 

D5 

941 

951  951  A 

99 

N 

D 

1730 

0340 

AN-8015,  NOTICE  1.  KIT.  AIPLANE  MOORING  82 

99 

F5 

A 

942 

944  944  A 

99 

N 

C 

1730 

0341 

MIL-M-5776C  MAINTENANCE  PLATFORM  ,  AIRCR  82 

H5 

944 

954  954  A 

99 

N 

1730 

0342 

MIL-M-5777C  MAINTENANCE  PLATAFORM,  AIRCR  82 

H5 

944 

954  954  A 

99 

N 

1730 

0343 

MIL-M-7404  MAINTENANCE  PLATFORM  aIrCRAFT  82 

H5 

944 

954  954  A 

99 

N 

1730 

0344 

MIL-M-7405  MAINTENANCE  PLATFORM  AIRCRAFT  82 

H5 

944 

954  954  A 

99 

N 

1730 

F046 

MIL-P-27431B  USAF  PURGING  KIT  CONVERTER  71 

D2 

944 

964  964  A 

99 

N 

1730 

F276 

MIL  T  26225  TRAILER  LIFT  ACFT  MISSILE  82 

D2 

844 

914  954  A 

99 

U 

1730 

TOTAL 

- 

11  .  DELINQUEUT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  -  11 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1740 

0164 

A-A-XXX  ACRFT  HOLR  ELECTRICALY  POWERED  82 

B4 

884 

894  894  A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

1740 

F165 

MIL  T  XXXXX  TRACTOR  FLT  LINE  TOWING  84 

B4 

884 

904  904  A 

99 

N 

C 

1740 

F173 

MIL-T-26025E  TRACTOR  AIRCRAFT  TOWING  84 

B2 

944 

954  954  A 

99 

N 

1740 

TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

• 

6  - 

0 

,  Y 

-  0 

,2-0 

1810 

F036 

OOD  W  835758  HIRING  HARNESS.SPACE  19 

D2 

872 

882 

901  942  A 

19 

U 

B 

1810 

F049 

MIL-STD-1540C  TEST  ROMT  SPAJe  VEHICLES  19 

F2 

934 

941  941  A 

19 

N 

C 

1810 

F050 

MIL-STD-1545A  OPTIONAL  SPARE  PARTS  SPACE  19 

D2 

924 

934  942  A 

19 

N 

B 

1810 

F051 

MIL-STD-1538A  MAINTENANCE  SUPPORT  SPACE  19 

D2 

924 

934  942  A 

19 

N 

B 

1810 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  -  4 

• 

6  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

1905 

N013 

MIL  STD  XXX  DOCUMENTATION  OF  MAGNETIC  SH 

A4 

881 

901  914  A 

U 

B 

1905 

N014 

MIL  STD  2143  MAGNETIC  SILENCING  REQTS  SH 

A2 

881 

901  904  A 

U 

B 

1905 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1940 

N078 

MIL  C  24604  1  CYLINDER  HIGH  PRESSURE  SH 

A2 

931 

951  2 

N 

A 

1940 

N084 

MIL-B-29159B  BOAT  SYSTEM  UTILITY  NOMINAL  YDl 

D2 

941 

952  944  G 

YDl 

U 

1940 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1945 

0071 

MIL-P-19380K  PONTOONS  STEEL  SECTIONAL  YDl 

D2 

934 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

D 

1945 

0072 

MIL-P-19380/1A  PONTOONS  SECTIONAL  P  SERI  YDl 

02 

934 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

D 

1945 

0073 

MIL-P-19380/2A  JOINING  FITTINGS  TOOLS  YDl 

D2 

934 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

D 

1945 

0074 

MIL-P-19380/3A  DECK  FITTINGS  &  OUTFiniN  YDl 

D2 

934 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

D 

1945 

0075 

M1L-P-19380/4A  ORYDOCK  EQUIPMENT  MISCELI  YDl 

D2 

934 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

D 

1945 

TOTAL 

- 

5  .  DELINQUOrr  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  5 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

1950 

N008 

MIL  HDBK  X45  DRYDOCKING  TIMBERS  AND  6L0  SH 

A4 

894 

914  914  A 

N 

C 

1950 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1990 

0097 

ASTM  F  906  85  LETTERS  AND  NUMERALS  FOR  SH 

AS 

912 

932  932  A 

AR 

SH 

99 

N 

C 

1990 

N062 

DOO  STD  1399  071  INTERFACE  STANDARD  SHIP  SH 

D2 

881 

901  924  A 

U 

B 

PAGE  NO.  A  -  8 


KCS  »0.  DD-DME(A«)759  sTANBARDI  ZATIOM 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1990-2320 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

1990  N070 
1990  N071 
1990  N073 
1990  N076 
1990  N085 
1990  N089 
1990  N090 
1990  N091 
1990  N092 
1990  N093 
1990  N094 
1990  N095 
1990  NlOO 


.TITLE .  PY 


MIL  STD  1399  072  1  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  1399  072  2  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  2189  243  A  DESIGN  METHODS  FOR 
MIL  B  18147C  1  BOAT  AND  CRAFT  PREPARATIO  SH 
MIL  STD  1399  501A  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  1399  102  A  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  2189  314  4  DESIGN  METHODS  FOR 
MIL  STD  1399A  408  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  1399  702  SYNCHRO  DATA 
DOD  STD  1399  072  3  INTERFACE  STANDARD 
MIL  STD  1399  502  INTERFACE  STANDARD  FOR 
DOD  STD  1399  441  INTERFACE  STANDARD  FOR 
MIL  STD  2189  581  2  CALCULATIONS  FOR 


1990  TOTAL  -  15  .  DELINQUENT  -  8 


19GP  N008 

19GP  TOTAL  -  1 

2010  N032 
2010  N033 


MIL  STD  1623  D  1  FIRE  PERFORMANCE 

DELINQUENT  -  0  .  STAIUS  COOES: 

MIL  B  18558B  BEARING  PROPULSION  LINE 
MIL  STD  2185  REPAIR  SHIP  PROP 


2010  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0 

2020  NOlO  MIL-A-23987B  A-FRAME 


2020  TOTAL 
2030  N031 
2030  TOTAL  -  1 


1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 

MIL  S  17299  5  SHIP  CONTROL  ORDER  AND 


DELINQUENT  -  0  .  STATUS  OlOES 

2040  0175  MIL  G  2697A  2  GLASSES  PORTLIGHT  CIRCULAR  SH 
2040  N207  MIL  M  69A  1  NAT  CARGO 

2040  N208  MIL  F  17548B  2  FLAME  ARRESTER 

2040  N209  MIL  A  24280A  ANCHOR-MARINE  FLUKED  LIGHT 

2040  N210  MIL  G  613C  1  GRAPNEL  MARINE  TRIPE  WIRE 

2040  N211  MIL-B-24781  BAHERBOARDS 

2040  N215  MIL-C-24438B  PERISCOPE  ASSEMBLIES 

2040  N217  MIL-F-29248A  FENDERS  MARINE  FOAM  FILLED 

2040  N218  MIL-A-28619C  ANCHORS  STSTO  MOORING  200 

2040  TOTAL  -  9  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  9 


2050  N033 
2050  N034 


MIL  B  2680  BUOY  ANCHOR  SPAR 


2050  TOTAL  -  2  .  DELINQIKNT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  2 


2090  0108 
2090  N041 
2090  N042 
2090  N103 
2090  N104 

2090  TOTAL 

20GP  N007 

20GP  TOTAL 

2210  0034 

2210  TOTAL 

2310  0451 
2310  0454 
2310  0456 
2310  0458 


MIL  T  21150B  TIE  DOWN  CARGO  AMMUNITION 
MIL  C  24495  CHAIR  STACKING  STEEL  NAVAL 
MIL  STD  13706  MATERIALS  AND  PROCESS 


-  5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

MIL  STD  XXXX  CONTROL  OF  DETRIMENTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

A  A  XXXXX  RAILWAY  CAR  13000  LB 

-  1  .  DELINQlRIfT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

MIL-6-46730  BUSES  MOTOR 
KKK  B  1579  BUSES  MOTOR  SCHOOL 
MIL-B-62261  BUSES  MOTOR  FORWARD  CONTROL 
MIL-A-46771  HEARSE  AUTOMOBILE 


2310  TOTAL  -  4  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  COOES:  A  -  4 

2320  0016  MIL-T-62059  TRAILER  CARGO 

2320  0317  IRS  TRUCKS  AND  TRUCK  TRACTORS.  WHEELED 
2320  0429  MIL-T-62491  TRUCK.WRECKER 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC 

LL 

9 

9 

F  g  F  Q  T  RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

SH 

A2 

911 

931  931  A 

SH 

N  C 

SH 

A2 

911 

931  931  A 

SH 

N  C 

SH 

A4 

923 

943  943  A 

SH 

N  C 

SH 

Cl 

894 

914  914  A 

N  C 

SH 

H5 

904 

914  914  A 

N  C 

SH 

Cl 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A4 

923 

943  943  A 

N  C 

-  15 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

-  1 

• 

G  - 

D 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

-  2 

% 

G  - 

D 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

!  YDl 

D2 

943 

954  954  A 

YDl 

N 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

-  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

t  SH 

D2 

884 

894  904  A  ME 

SH 

69 

U  B 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  2 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

SH 

N  A 

SH 

A1 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

943 

963  963  A 

N 

SH 

A2 

924 

924  924  A 

SH 

N  C 

YDl 

A2 

934 

951  944  G 

YDl 

U 

YDl 

D2 

941 

952  944  G 
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SH 

A2 
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N  A 

.  YDl 

D2 

941 
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YDl 

U 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

i  YDl 

D2 

943 

954  954  A 

YDl 

N 

SH 

A2 

931 

951  Z 

SH 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

SH 

N  A 

SH 

A2 

912 

932  932  A 

N  C 

1  SH 

A2 

923 

923  933  A 

N  B 

-  5 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

SH 

A4 

922 

932  932  A 

N  C 

-  1 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

84 

B4 

922 

922  942  A 

99 

N  B 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

H5 

903 

913  913  A  AT 

YDl 

99 

N  C 

AT 

F2 

913 

923  923  A  AT 

YDl 

99 

N  C 

AT 

H5 

914 

924  924  A  AT 

YDl 

99 

N  C 

AT 

H5 

921 

931  931  A  AT 

N  C 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

F2 

903 

913  913  A  AT 

N  C 

AT 

F3 

872 

884  902  A  AT 

U  B 

AT 

A2 

893 

904  904  A  AT 

YDl  99 

N  C 

A  -  9 


PAGE  NO 


2320-2350 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  ’  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 

2320  0432 
2320-0433 
2320  0434 
2320  0435 
2320  0436 
2320  0441 
2320  0443 
2320  0550 
2320  0551 
2320  0552 
2320  0553 
2320  0554 
2320  0574 
2320  0581 
2320  0582 
2320  0583 
2320  0584 
2320  0590 
2320  0591 
2320  0595 
2320  0614 
2320  0616 
2320  0617 
2320  0618 
2320  585 
2320  A331 
2320  A369 
2320  A379 
2320  A388 
2320  A456 
2320  A566 
2320  A586 
2320  A592 
2320  A593 
2320  A594 
2320  A596 
2320  A607 
2320  A609 
2320  F332 
2320  F615 
2320  N612 
2320  N613 


KKK-T-2107  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 
KKK-T-2108  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 
KKK-T-2109  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 
KKK-T-2110  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 
KKK-T-211]  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 


KKK-T-2107  TRUCK  COMMERCIAL  4X2  AT 
KKK-T-2108  TRUCK  COMMERCIAL  4X2  24-32GVW  AT 
KKK-T-2109  TRUCK  COMMERCIAL  6X4  AT 
KKK-T-2110  TRUCK  COMMERCIAL  4X6  AT 
KKK-T-211 1  TRUCK  COMMERCIAL  6X6  AT 
MIL  T  83219  TRUCK  AIRCRAFT  REFUELING  84 
KKK-T-2107  TRUCK  &  TRUCK  TRACTORS  AT 
KKK-T-2108  TRUCKS  024-32000  GVW  4X2  AT 
KKK-T-2109  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS  AT 
KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS  AT 
MIL  T  2452  TRUCK  REFUSE  REAR  BUMPER  AT 
MIL  T  11663  TRK  MATERIAL  HANDLING  AT 
MIL  T  62351  TRUCK  VAN  MAI NT  AT 
A-A-XXXX  VAN  MULTI-PURPOSE  MORTUARY  SER  84 
MIL-T-26510E  TRUCK  TANK  84 
MIL-T-83018E  TRUCK  TANK  84 
HIL-T-87999  TRUCK  SERVICING  3  TON  84 
KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS  AT 
MS-52182  TRUCK  CARGO: DROP  SIDE  5  TDN  AT 
MS-52242  TRUCK, CARGO  DROPSIDE  5-TON  AT 
MS-52244  TRUCK:CARGO  5-TON  AT 
MS-52168  TRUCK  MAINTENANCE  EARTH  BORING  AT 
MIL-T-13300  TRUCKS  HOPPER  AT 
MIL-T-62339  TRUCK  FLATBED  AT 
MS51394  CHASSIS  TRUCK  M58  AT 
MIL  T  45388  TRUCKS  VAN  FURNITURE  AT 
MIL  T  62051  TRUCK  TANK  PROPANE  AT 
MIL  T  62116  TRUCK  TANK  SEWAGE  AT 
TRUCH  TANK  PORTABLE  WATER  AT 
MIL-T-62032  TRUCK  TANK  FUEL  AT 
MIL-T-62032  TRUCK  FUEL  TANK  AT 
MIL  T  XXXXX  TRUCK  TANK  ACFT  SUC  LIQ  NITR  84 
MlL-T-83813  TRUCK  CARGO  DEPOT  84 


2320  TOTAL  -  45  .  DELlNQUEirr  -  38  ,  STATUS  COOES:  A  -  45 

2330  0005  MIL-T-10579  TRAILER.CARGO  2WHEEL  1/4  TON  AT 
2330  0112  A  A  XXXXX  TANKS  TRAILER  MOUNTED  RECOVER  82 
2330  0123  MIK  K  XXXXX  KIT  RAPID  UTILITY  REPAIR  84 
2330  0128  KKK-S-002769  SEMITRAILERS  STAKE  MODIFIED  AT 
2330  0145  MIL-T-87984  TRAILOR  TANK  FUEL  SERVICING  84 
2330  0960  IRS  TRAILERS  AT 
2330  0977  MS-XXXXX  TRAILER  TANK: POTABLE  HATER  AT 
2330  A017  SAE-J-741B-85  SCRAPER  DUMPER  AT 
2330  A018  SAE-J-697B-88  CHAIN  SAFETY  AT 
2330  A098  MIL-T-62149  TRACER  VAN  MOBILE  PHOTO  AT 
2330  A104  MIL-S-46756  SEMITRAILERS  10  TON  AT 
2330  A105  MIL-S-46714  SEMITRAILER  VANELECTRONIC  AT 
2330  A118  MIL  T  62472  SEMI  VAN  EXPANOIBLE  AT 
2330  A127  MIL  T  46768  TRAILER  LIVING  QUARTERS  AT 
2330  A141  MIL-T-45381  TRAILERS  CABLE  REEL  AT 
2330  A142  MIL-T-46738  TRAILER  TILT  DECK  AT 
2330  A144  MIL-S-62180  SEMITRAILR  TANK,  5000  GALLON  AT 
2330  N143  MIL-T-29182B  TRAILER  CARGO  4000  LBS  PAYL  YDl 


IRS  TRAILERS 

MS-XXXXX  TRAILER  TANK: POTABLE  HATER 
SAE-J-741B-85  SCRAPER  DUMPER 
SAE-J-697B-88  CHAIN  SAFETY 
MIL-T-62149  TRACER  VAN  MOBILE  PHOTO 
MIL-S-46756  SEMITRAILERS  10  TON 
MIL-S-46714  SEMITRAILER  VANELECTRONIC 
MIL  T  62472  SEMI  VAN  EXPANOIBLE 
MIL  T  46768  TRAILER  LIVING  QUARTERS 
MIL-T-45381  TRAILERS  CABLE  REEL 
MIL-T-46738  TRAILER  TILT  DECK 


2330  TOTAL  -  18  .  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  COOES:  A  -  18 


2340  0043 
2340  0044 


A-A-XXXXX  SCOUTERS  ELEC 
A-A-XXXXX  SCOUTERS  GAS 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 
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Z/A 
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AC 

NC 
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OC 
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C 

RC 

GC 

SC 

LL 
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^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 
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IT 

CA 

lYT 
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lYT 

lYT 

A 

MS 
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S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

B 

AT 

F2 
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894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

6 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

u 

B 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

u 

B 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

u 

B 

:  AT 

F2 

901 

911 

911 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

1  AT 

F2 

901 

913 

913 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

1  AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

84 

B4 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

C 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

99 

N 

C 

84 

84 

943 

943 

953 
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99 

N 

84 

82 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

84 

82 

944 

954 
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A 

99 

N 

84 

B2 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

AT 

F2 

873 

883 
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A 

AT 

U 

B 

AT 

C2 

881 

891 
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AT 

U 

B 

AT 

C2 

881 

891 
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A 

AT 

U 
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AT 

C2 
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A 

AT 

U 

B 

AT 

F2 
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N 
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AT 

H5 
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C 

AT 

H5 

914. 
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N 
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AT 

H5 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

H5 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

B4 
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933 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

Cl 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

Cl 
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AT 

N 

C 
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B4 
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G 

YDl 

U 
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G  - 
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1  AT 

Cl 
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A 
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99 

U 

B 

82 

B4 
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951 

A 

99 

U 

D 

84 

B4 
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B 
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D2 
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934 

A 

AT 

N 

C 

84 

B2 
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U 

B 

AT 

F4 

873 
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A 

AT 

U 
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AT 

F5 
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913 
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N 
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AT 

F5 
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913 
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N 

C 

AT 

F2 

911 

921 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

911 

921 
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A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

AT 

82 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

1  AT 

Cl 

944 
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A 

AT 

N 

.  YDl 

H5 

942 

952 

944 

G 

YDl 

U 

-  18 

• 

G  - 

0 

.  Y 
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•  > 
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F4 
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A 
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AT 
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A 

AT 

N 

C 

2340  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2  .  G  -  0 

2350  0466  MIL-C-XXXXX  CARGO  CARRIER  TRACKED  6  TON  AT  F4 
2350  0467  MIL-C-XXXXX  CARRIER  120  MM  MORTAR  AT  F4 
2350  A382  MIL-G-62176  GUN, THIN  40  MM.SEL  PROPELLED  AT  H5 
2350  A395  MIL-H-46709  HOWITZER. LIGHT  SELF  PROPELLE  AT  C2 
2350  A400  MIL-I-XXXXX  INF  &  CAV  FIGHTING  VEHICLE  AT  B2 


-  0  .  Z  -  0 

942  952  943  G  AT 
942  952  943  G  AT 
872  882  902  A  AT 
881  891  902  A  AT 
881  891  902  A  AT 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


2350-2540 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

2350  A403 
2350  A417 
2350  A41S 
2350  A439 
2350  A457 
2350  A459 


•  TITLE .  PY 


20MM 


MIL-G-70558B  GUN  A  D  ARTILLERY 
MIL-C-62467  CARRIER  CARGO  M973 
MIL-V-62008  VEH  COMBAT  FULL  TRACK 
MS52259  M113A2  ARMORED  PERSONNEL  CARRIER  AT 
MIL-C-XXXXX  CARRIER  ARMORED  FULL  TRACK 
MIL-C-45360  CARRIERS  PERSONNEL  FULL  TRAC  AT 


2350  TOTAL  -  11  ,  DELINQUENT  -  9 


STATUS  CODES:  A 


23GP  0005  MIL-STD-1179D  LAMPS&REFLECTORS 

23GP  0014  MIL-STD-1179  LAMPS  REFLECTORS  AND  ASSO. 

23GP  0019  MIL-STD-1179  LAMPS  REFLECTORS 

23GP  0555  RUST  PROOFING  NON-TACT  VEHICLES 

23GP  A013  MIL-HDBK-XXX  NONTACTICAL  VEC. SELECTION 

23GP  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  COOES:  A 

2410  0048  SAE  J727  CRAWLER  TRACTOR  NOMENCLATURE 

2410  TOTAL  -  1  .  OELINQUEKT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  1  ,6-0 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

F  9  F  9  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

AR 

B1 

882 

884  941  A 

AR 

U 

B 

AT 

F5 

911 

921  921  A 

AT 

N 

C 

AT 

F5 

911 

921  921  A 

AT 

N 

C 

AT 

F5 

912 

912  912  A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

911 

921  921  A 

AT 

N 

c 

AT 

F2 

921 

931  931  A 

AT 

N 

C 

■  11 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

F5 

903 

913  913  A 

AT 

MC 

84 

N 

C 

AT 

C2 

881 

891  902  A 

AT 

U 

B 

AT 

C5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

904 

914  914  A 

AT 

YDl 

99 

N 

c 

AT 

F4 

872 

884  902  A 

AT 

U 

B 

•  5 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

YDl 

F5 

B 

942 

952  944  G 

YDl 

99 

U 

0160 

A  A  XXXXX  4-WHEEL  MULTI  PURPOSE  TRACTOR 

84 

B4 

921 

921  941  A 

0162 

KKK-T-640E  TRACTOR  WHEELED  AGRICULTURAL 

YDl 

H5 

942 

952  944  G 

A161 

MIL-T-52908  TRACTOR  WHLD  WITH  BACKHOE 

ME 

H5 

934 

953  953  A 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COTES:  A 

-  3 

.  G  -  0 

.  Y  -  0 

.  Z  -  0 

0119 

A-A-XXXXX  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

F4 

923 

933  933  A  AT 

0120 

MIL-C-62419  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

H5 

923 

933  933  A  AT 

Alio  . 

MIL-B-XXXXX  BLOCK.VISION 

AT 

F4 

874 

884  902  A  AT 

A117 

HIL-S-13475 

AT 

F2 

903 

913  913  A  AT 

A118 

MS53040  RETAINER  KING  PIN 

AT 

C2 

903 

913  913  A  AT 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  COTES:  A 

-  5 

.6-0 

.  Y  -  0 

.  Z  -  0 

A226 

MIL-T-XXXXX  TRANS  CROSS  DRIVE  HYDROMATIC  AT 

62 

881 

891  902  A  AT 

A227 

MIL-V-62358  VALVE  SOLENOID 

AT 

F2 

903 

913  913  A  AT 

A228 

SAE-J-645-86  TEMINOLOGY  AUTO  TRANS 

AT 

F5 

903 

913  913  A  AT 

A229 

MIL  T  46750  TRANSMISSION  HYDRAULIC 

AT 

B2 

922 

932  932  A  AT 

2520  TOTAL  -  4  .  DELIWHIENT  -  4  .  STATUS  COTES:  A-4  .G-0,Y-0.Z-0 


2530  0338 
2530  0339 
2530  0343 
2530  0348 
2530  0350 
2530  0351 
2530  0353 
2530  0357 
2530  0358 
2530  0359 
2530  0360 
2530  0369 
2530  0370 
2530  A018 
2530  A019 
2530  A020 
2530  A021 


MIL-C-6200S  COUPLING  AT  F2 

MS53068  NUT  CAP  DUAL  WHEEL  AT  F2 

A  A  XXXXX  NUT  CAP  DUAL  WHEEL  AT  F4 

MIL  W  8005F  WHEELS  &  HUBS  INDUSTRIAL  84  B4 

A-A- 52494  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES  AT  F4 

A-A-XXXXX  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE  AT  F4 

A-A-XXXXX  COCK  PLUG  AIR  AT  F4 

MS53059  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT  H5 

A  A  52477  CABLE  &  CONDUIT  ASSEMBLY  AT  F4 

MS53058  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT  H5 

A-A-52500  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT  F4 

MIL-T-11891  TRACK  SHOE  ASSY  AT  02 

SAE  J1136  BRAKING  PERFORMANCE  ROLLER  COM  YDl  F5  B 

MIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES  AT  H5 

MIL-C-62005  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE  AT  H5 

MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES  AT  H5 

MS35748  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES  AT  H5 


901  904 
921  931 
923  933 

923  923 

924  934 
924  934 
924  934 
944  944 
944  944 
932  942 
932  942 
942  952 
942  952 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 


904 

931 

933 

943 

944 

934 
934 
944 
944 
944 
944 
952 
944 
944 
934 
934 
934 


2530  TOTAL  -  17  ,  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  COTES:  A  -  17  ,G-0  ,Y-0  ,Z-0 


2540  0360  HIL-STD-1272  DOOR  HARDWARE, VEHICUUR  AT  C2 
2540  0365  MS-500048  TOWBAR.MOTOR  VEHICLE  AT  C2 
2540  0369  MIL-H-3199E  HEATER  VEHICULAR  COMPARTHENT  AT  FI 
2540  0371  SAE-5-382-84  TRUCK  LINDSHIELO  DEFROST  AT  F5 
2540  0373  SAE-J-849B-85  TRAILER  CONNECTION  &  LOCAT  AT  F5 
2540  0382  CHAIN  ASSY  A  A  XXXXX  AT  F4 
2540  0383  MIL  C  62040  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0397  MS500055  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0398  MS500056  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0399  MS500057  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0400  MS500058  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0401  MS500059  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0402  MS500060  CHAIN  ASSY  AT  H5 
2540  0407  A-A-XXXXX  MIRROR  6  BRACKET  AT  F4 


864  874 
882  884 
901  902 
903  913 
903  913 
923  933 

923  933 

924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
933  943 


902 

902 

902 

913 

913 

933 

933 

934 
934 
934 
934 
934 
934 


YDl 


99 


AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 


YDl  99 
99 
99 
99 


YDl  99 


RT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 

943  A  AT 


99 

YDl  99 


N  B 

U 

N 


U  6 


U  B 
N  C 
N  C 
N  C 


N  C 
N  C 
N  C 
N  B 
U 


U  B 
U  B 
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2540-2910 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-2 

-A- 

Z/A 

G/A 

s 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

F  9 

F  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

'  •  • 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

2540 

0408 

MS500038  HOOK  TOWING 

AT 

H5 

941 

951 

944 

G 

AT 

u 

2540 

0409 

A-A- 52496  HOOK  TOWING 

AT 

F4 

941 

951 

944 

G 

AT 

u 

2540 

0410 

MS53053  BRACKET  ASSY  TOOL  KIT 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

2540 

0411 

A-A-XXXX  BRACKET  ASSY  TOOL  KIT 

AT 

F4 

941 

951 

A 

AT 

N 

D 

2540 

0412 

MS500037  HOOK  TOWING 

AT 

H5 

941 

95J 

944 

G 

AT 

U 

2540 

0413 

A-A-52497  HOOK  TOWING 

AT 

F4 

941 

951 

944 

G 

AT 

U 

2540 

0414 

MS53076  BAH  STOWAGE 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

N 

D 

2540 

0416 

SAE  J386  OPERATOR  RESTRAINT  SYSTEM  FOR 

YDl 

F5 

B 

94? 

952 

944 

G 

AT 

YDl 

99 

U 

2540 

1406 

MS-53016  MIRROR  &  BRACKET 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

C 

2540 

A019 

MS500030  BELT  SEAT  PASS 

AT 

H5 

90? 

904 

904 

A 

AT 

N 

C 

2540 

A020 

AA-XXXX  BELT  SEAT  PASS 

AT 

F5 

90? 

904 

904 

A 

AT 

N 

C 

2540 

A022 

MIL-H-3199  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT 

AT 

FI 

90? 

904 

904 

A 

AT 

N 

c 

2540 

A027 

MS53016  MIRROR  AND  BRACKET  ASSY 

AT 

F? 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

c 

2540 

A028 

MIL-H-62315  HEATER  ASSEMBLY 

AT 

F2 

91? 

922 

92? 

A 

AT 

N 

c 

2540 

A033 

MIL  H  62550  HEATER  ASSEMBLIES 

AT 

B? 

9?? 

93? 

93? 

A 

AT 

N 

c 

2540 

A037 

MIL-H-62550  HEATER  MODERNIZATION 

AT 

C2 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

c 

2540 

A038 

MIL-S-62494  SHOCK  ABSORBER 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

CM 

TOTAL  - 

31  .  DELINQUENT  -  23  .  STATUS  COOES: 

A 

-  31 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

•  i 

1  -  1 

D 

2590 

0227 

MS-51074  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

c 

2590 

0228 

MS-51301  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

c 

2590 

0229 

A-A-XXXXX  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

c 

2590 

0231 

MS53052  BRACKET  ASSY  LIOUID  CONTAINER 

AT 

H5 

942 

952 

95? 

A 

AT 

N 

2590 

0232 

A-A-XXXXX  BRACKET  ASSY  LIOUID  CONTIANER 

AT 

F4 

94? 

95? 

95? 

A 

AT 

N 

2590 

0233 

MS53046  BATTERY  RETAINER  ALUTOMOTIVE 

AT 

H5 

94? 

952 

95? 

A 

AT 

N 

2590 

0234 

A-A-XXXXX  BATTERY  RETAINER 

AT 

F4 

94? 

95? 

95? 

A 

AT 

N 

2590 

A016 

MIL-P-62071P0WER  SUPPLY 

AT 

F2 

901 

903 

903 

A 

AT 

N 

c 

2590 

A018 

MIL-S-11021  SWITCH  24VDC  VEHICULAR 

AT 

F2 

911 

921 

9?1 

A 

AT 

N 

c 

2590 

A019 

MIL-B-XXXXX  BLASTING  MACHINE 

AT 

F4 

91? 

92? 

92? 

A 

AT 

N 

c 

2590 

A023 

MS51343  VALVE  HULL  DRAIN 

AT 

H5 

9?4 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

2590 

A024 

MS51344  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

2690 

A025 

MS51345  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

2590 

A026 

MS51349  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

2590 

A027 

MS51350  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

0 

2590 

A224 

VALVE  HULL  DRAIN  A-A-XXX 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

2S90 

TOTAL  - 

16  ,  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  COOES: 

A 

-  16 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

9  • 

Z  -  1 

D 

O. 

S 

CM 

A004 

BLOCK  VISHION  MIL-B-11352 

AT 

FI 

902 

903  903  A 

AT 

N 

C 

2SGP 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A 

-  1 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

9  * 

Z  -  1 

D 

2610 

0157 

MIL-T-4K  TIRES  AND  INNER  TUBES 

AT 

Cl 

934 

944  944  A 

AT 

N 

C 

2610 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A 

-  1 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

9  ‘ 

Z  -  1 

D 

2630 

0030 

ZZ-T-391  TIRES. SOLID  RUBBER  AND  WHEEL 

AT 

F? 

893 

903  903  A 

AT 

N 

C 

2630 

F029 

MIL  T  XXXXX  TIRES  FILLED  SOLID  POLYURATH  84 

B4 

882 

902  911 

A 

99 

U 

B 

2630 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES: 

A 

-  2 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

•  < 

Z  -  1 

D 

2640 

0196 

PATCH  PNEUMATIC  TIRE 

AT 

H5 

901 

902  902  A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2640 

F206 

MIL-V-27317  VALVE  CORE  PNEUMATIC  TIRE 

70 

B5 

941 

951 

Z 

99 

N 

A 

2640 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A 

-  2 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

•  < 

Z  -  1 

0 

2815 

A082 

MIL-E-XXXXX  ENGINED  DIESEL 

AT 

B4 

881 

891  902  A 

AT 

U 

B 

2815 

A090 

MIIL-E-XXXXX  ENGNE  DIESEL  8  CYL 

AT 

F4 

934 

944  944 

A 

AT 

N 

C 

2815 

A091 

MIL-E-62177  ENGINE  DIESEL  12  CYL 

AT 

D2 

934 

944  944  A 

AT 

N 

C 

2815 

N086 

MIL  E  24455  ENGINE  DIESEL  PROPULSION 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

N 

A 

2815 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES: 

A 

-  4 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

•  ‘ 

Z  -  1 

0 

2835 

A023 

MIL-STD-XXX  BLADE  TURBINE. CAST.AIR  COOLE  AT 

A4 

881 

884  902  A 

AT 

U 

B 

2835 

A026 

MIL  STD  1871  ROTOR  TURBINE  CAST 

AT 

F5 

913 

923  923  A 

AT 

N 

C 

2835 

N021 

MIL  E  17341C  ENGINE  GAS  TURBINE 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

C 

2835 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES: 

A 

-  3 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

•  < 

Z  -  1 

D 

US 

0654 

MIL-E-8723  ENGINES  AIRCRAFT 

11 

A5 

I 

944 

952  952  A 

11 

N 

0655 

ISGS-87231  ENGINES  AIRCRAFT  TURBINE 

11 

A2 

I 

944 

952  952  A 

11 

N 

2840 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A 

-  2 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

t  < 

Z  -  1 

0 

2910 

0193 

MIL  F  20627B  3  FILTER  ASSEMBLY  AND 

SK 

A2 

902 

922  933  A 

AR 

SH 

99 

U 

B 
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2910-2995 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 

2910  0201 
2910  0229 
2910  0230 
2910  A007 
2910  A009 


•TITLE. 


MIL-C-45300  CAD  FUEL  TANK 
MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID 
A-A-XXXXX  GASKET  FILTER  FLUID 
MIL-P-62011  PUMP. FUEL, ELECTRIC 
MIL-C-XXXXX  CONTROL  ELECTRONIC  FABRICATI 


2910  TOTAL  -  6  ,  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES: 

2915  0130  MIL  I  18802A  INSTAL  OF  FUEL  AND  OIL 
2915  0136  MS29535  FERRULE.  CAP  BONDING  FIHING 

2915  0139  IR  STDY  MISCELLANEOUS 

2915  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3 


2920  0419 
2920  0431 
2920  0432 
2920  0433 
2920  0434 
2920  0439 
2920  0440 
2920  0441 
2920  0442 
2920  0446 
2920  0447 
2920  0449 
2920  0450 
2920  0451 
2920  0452 
2920  0453 
2920  A018 
2920  N013 

2920  TOTAL  - 


MIL-R-62187  REGULATOR, VOLT. , ENG. ,GEHERAT  AT 
SPARK  PLUG  SHIELDED  14MM 
SPARK  PLUG  SHIELDED  18MM 
MIL-G-12604  GENERATOR  ENGINE 
MIL  C  62122  INTERVEHICLE  POWER  PLUG 
A-A-XXXXX  BLOWER  GENERATOR 
HIL-G-62743  GENERATOR  300  AMP  28UDC 
MS51015  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 
A-A-XXXXX  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 
MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG 
A-A- 52489  GASKET  SPARK  PLUG 
MIL-C-45359  COIL  STARTING  ENGINE 
qPL-45359  COIL 

MS51010  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

MS51011  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

MS51015  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

MIL-B-62062  BLOWER  GENERATOR 
MIL  S  15371B  STARTER  ENGINE  ELECTRICAL 


2925  A029  MIL-S-7886/1002B  SPARK  PLUG  SHIELDED 

2925  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOE.S:  A 

2930  0001  A-A-XXXXX  CAP  FILLER  RADIATOR 
2930  0012  MIL-R-62S32  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 

2930  0013  MIL-R-62259  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 

2930  0014  MIL-S-45351  SEAL  ENGINE  SHROUD 

2930  0015  A-A-XXXXX  SEAL  ENGINE  SHROUD 
2930  0121  MIL-C-45167  CAPS, RADIATOR: PRESSURE 

2930  AOOl  MIL-C-62673  COOLER  OIL  TRANSMISSION 


2930  TOTAL  -  7 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  - 


2935  F031  MIL-C-25478B  COOLERS  LUBRICATING  OIL  AI 
2935  F033  MIL-V-5636B  VALVE  LUBRICATING  OIL  COOLE 
2935  F034  MIL-C-5637B  USAF  COOLER  LUBRICATING  OIL 

2935  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 


PA 

AA 

BA  PP 

RC 

GC 

SC  LL 

ET 

NT 

IT  CA 

PY 

TY 

SN  YN 

AT 

F2 

AT 

H5 

AT 

F4 

AT 

Cl 

AT 

F4 

-  6 

« 

G  -  0 

AS 

R2 

82 

D5 

99 

E3  AP 

-  3 

9 

G  -  0 

■  AT 

F4 

AT 

H5 

AT 

H5 

AT 

F2 

AT 

F2 

AT 

F4 

AT 

F4 

AT 

H5 

AT 

F4 

AT 

H5 

AT 

F4 

AT 

H5 

AT 

H5 

AT 

H5 

AT 

H5 

AT 

H5 

AT 

H5 

SH 

A2 

-  18 

9 

G  -  0 

AV 

D5 

-  1 

• 

o 

1 

CO 

AT 

F5 

AT 

D” 

AT 

C5 

AT 

H5 

AT 

F4 

AT 

C2 

AT 

F4 

-  7 

» 

G  -  0 

71 

D2 

71 

D2 

71 

D2 

-  3 

• 

G  -  0 

2940  0101 
2940  0135 
2940  A004 
2940  A009 
2940  A012 
2940  A013 
2940  A014 
2940  A015 
2940  A017 

2940  TOTAL 

2990  0105 


A  A  52156  FILTER  ELEMENT 
MIL-F-46736  AIR  FILTER  ELEMENT 
MIL-A-13488  AIR  CLEANER.ENGINE 
MIL-A-62048  AIR  CLEANERS 
MIL-F-XXXXX  FILTER  ELEMENT  FLUID  PRE 
MIL-I-52487C  INDICATORS  AIR  CLEANER 
MIL  A  XXXXX  AIR  CLEANER  ENGINE 
MS  53063A  INDICATOR  AIR  CLEANER 
MIL-A-62565  AIR  CLEANER  ENGINE 


-A- 

Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

F  9 

F  Q  F  Q  T  RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

lYT 

lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

SRR 

SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

914 

924  924  A  AT 

N 

C 

933 

943  943  A  AT 

N 

C 

933 

943  943  A  AT 

N 

C 

883 

883  902  A  AT 

U 

B 

884 

894  904  A  AT 

U 

B 

.  Y 


934 

952 

952 

A  AV 

AS 

U 

943 

953 

953 

A 

AS 

99 

N 

943 

961 

961 

A  AV 

AS 

99 

N 

-  0 

.  Z  -  0 

871 

873 

902 

A  AT 

YDl 

99 

U 

B 

901 

902 

902 

A  AT 

YDl 

99 

N 

C 

901 

902 

902 

A  AT 

YDl 

99 

N 

C 

912 

922 

922 

A  AT 

YDl 

99 

N 

C 

913 

923 

923 

A  AT 

N 

C 

924 

934 

934 

A  AT 

N 

r 

924 

924 

924 

A  AT 

N 

C 

924 

934 

934 

A  AT 

N 

C 

924 

934 

934 

A  AT 

N 

c 

933 

943 

943 

A  AT 

N 

c 

933 

943 

944 

G  AT 

U 

942 

952 

952 

A  AT 

N 

942 

952 

952 

A  AT 

N 

943 

953 

953 

A  AT 

N 

943 

953 

963 

A  AT 

N 

943 

953 

953 

A  AT 

N 

924 

934 

934 

A  AT 

N 

c 

951 

Z 

SH 

N 

A 

931 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 
934  934  934  A  AV 


-  0  ,  Z  -  0 

903  913  913 

933  943  943 
944  944  944 

934  944  944 
934  944  944 
873  883  902 
911  921  921 


AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 


MC 


YDl  99 


921  931  952  A 
941  961  944  G 
941  961  961  A 

Y  -  0  ,  Z  -  0 


99 

99 

99 


9  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A-9  .6-O.Y-O.Z 

MIL-H3177  HEATERS  COOLANT 


2990  TOTAL  -  1 

2995  0171 
2995  0172 
2995  0173 
2995  0174 
2995  F176 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


AN5025  COVER  PROPELLER  GOVERNOR  DRIVE 
MIL-A-85513  ADAPTERS  NONMETALLIC  DRIVE 
MIL-A-85513/1  ADAPTER,  SPLINE,  BASIC  SI2 
MIL-A-8551372  ADAPTER.  SPLINE,  SIZE  3^ 
MIL  S  38043A  USAF  STaAtER  ENGtNE  AIR  TR 


N  C 


U  B 
N  C 


AT 

H5 

913 

923 

923 

A 

AT  YDl  99 

N 

C 

AT 

H5 

902 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

AT 

H5 

873 

882 

902 

A 

AT 

U 

B 

AT 

FI 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

c 

ME 

D2 

921 

931 

951 

A 

ME 

U 

D 

AT 

B4 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

ME 

F2 

922 

942 

952 

A 

ME 

U 

AT 

02 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

AT 

F2 

903  913  913  A  AT 

MC 

82 

N  C 

■  1 

.  G  -  0 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

71 

02 

903  913  952  A  AV 

99 

U 

AS 

A4 

913  922  922  A 

AS 

N  C 

AS 

A4 

913  922  922  A 

AS 

N  C 

AS 

A4 

913  922  922  A 

AS 

N  C 

71 

D2 

922  932  952  A 

99 

U 
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2995-3110 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

w  «  ^  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FY  1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z 

• 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

sc 

LL 

F 

0 

^  9 

F  Q 

F  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

£T 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

2995 

F205 

AN100041  COVER-TYPE  XII,XIV-A,XIV8,XIVE 

82 

D5 

943 

953  953  A 

99 

N 

2995 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  6 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  2 

I  -  ( 

) 

3010 

0048 

MS20270  JOINT-UNIVERSAL  PLAIN  LIGHT  DUTY 

82 

CS 

D2 

943 

953 

953 

A 

N 

3010 

0049 

MS2027]  JOINT-UNIVERSAL  PLAIN  HEAVY  DUTY 

82 

CS 

D2 

943 

953 

953  A 

N 

3010 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  2 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  i 

[  -  ( 

) 

3020 

A008 

MIL-STD-1898 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3020 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  1 

• 

G  - 

0 

« 

Y 

-  0 

.  i 

1  -  0 

3030 

0165 

A-A-XXXXX  DRIVE  V  BELTS 

AT 

F5 

902 

904 

904 

A 

AT 

SH 

99 

N 

C 

3030 

0192 

MS39240  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0193 

MS39241  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

944  G 

AT 

U 

3030 

0194 

MS39242  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943  944 

G 

AT 

U 

3030 

0195 

MS39243  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943  944 

G 

AT 

U 

3030 

0196 

A  A  52490  V  BELTS 

AT 

F4 

933 

943  944 

G 

AT 

U 

3030 

0198 

A-A-52160A  INDUSTRIAL  BELT 

AT 

D2 

943 

953  953  A 

AT 

N 

.■*030 

TOTAL  - 

7  .  DELIWHIENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  7 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  i 

1  -  0 

3100 

0868 

MS21443  BRG  BALL  AIRFRAME  ABTI-FRICTION 

AS 

IS 

F2 

933 

944  944  A 

AT 

99 

N 

c 

3100 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  1 

• 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  ( 

) 

3110 

0769 

MIL  B  7949E  BEARINGS  BALL  AIRFRAME  REV  F 

AS 

A? 

893 

911 

951 

A 

AV 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0782 

MIL  B  23063  1  BELAING  BALL  ANNULAR  INSTR 

SH 

H5 

894 

904 

891 

G 

U 

3110 

0784 

FF  B  187  BEARING  ROLLER  TAPERED 

SH 

IS 

02 

902 

322 

931 

A 

AT 

11 

U 

B 

3110 

0808 

MIL  HDBK  203  C  MANUFACTURERS  SYMBOLS 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

ME 

SH 

99 

N 

A 

3110 

0810 

MIL  STD  XXX  VIBRATION  AND  NOISE  TESTING 

AS 

IS 

A4 

912 

914 

944 

G 

AS 

U 

3110 

0811 

MIL  B  8914B  BEARING  ROLLER  SELF  ALIGNING 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AT 

AS 

99 

N 

A 

3110 

0812 

MIL  B  6038A  BEARINGS  BALL  BELLCRANK 

AS 

R? 

933 

953 

Z 

AT 

AS 

11 

N 

A 

3110 

0828 

A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0829 

MS52141  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0830 

MS17131  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0831 

A-A-XXXYY  ring  BEARING  INNER 

AT 

F5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0832 

MS17130  RING  BEARING  INNER 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0833 

A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0834 

MS51961  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0835 

MS52143  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0837 

MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0838 

A-A-XXXXX  RING  BEARING  INNER 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0839 

MS51962  RING  BEARING  INNER 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0840 

MS17102  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0841 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0842 

MS17169  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0843 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0845 

MIL-B-3990D  3  BEARINGS  ROLLER  NEEDLE  AIR 

AS 

IS 

A1 

FP 

932 

934 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

U 

D 

3110 

0849 

MS21438  BRG  RLR  NEEDLE  SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0850 

MS21439  BRG  RLR  NEEDLE  DOUBLE  ROW 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0851 

MS21440  BRG  RLR  NEEDLE  TRACK  RLR  INTEG 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0852 

MS21441  BRG  RLR  NEEDLE  TRACK  RLR 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

11 

D 

3110 

0853 

MS21442  BRG  RLR  NEEDLE  TRACK  RLR 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0854 

MS24461  BRG  RLR  NEEDLE  SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

99 

U 

D 

3110 

0855 

HS24462  BRG  RLR  NEEDLE-SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0856 

MS24463  BRG  RLR  NEEDLE-SINGLE 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0857 

MS24465  BRG  RLR  NEEDLE-SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0858 

MS24464  BRG  RLR  NEEDLE-DOUBLE  ROW 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0859 

MS27640  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0860 

MS27641  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0861 

MS27642  BRG  BALL  AIRFRAME  EXT  LIGHT  DUTY 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0862 

MS27643  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI -FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0863 

MS27644  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0864 

MS27645  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0865 

MS27646  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0866 

MS27647  BRG  BALL  AIRFRAME.  ANTI-FRICTION 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0867 

MS27648  BRG  BALL,  AIRFRAME,  ANTI-FRICTIO 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0868 

MS21443  BRG  BALL  AIRFRAME  ANTI -FRICTION 

AS 

A1 

933 

944 

951 

A 

AT 

99 

U 

D 

3110 

0869 

MS21220  BRG  ROLLER  ROD  END  INTERNAL  THD 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0871 

NS21223  BRG  RLR  ROD  EWD  EXTERNAL  THD 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0872 

MS28913  BRG  RLR  SELF-ALIGNING  DOUBLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

0 

3110 

0873 

MS28914  BRG  RLR  SELF-ALIGNING  DOUBLE 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

0874 

MS28915  BRG  RLR  SELF-ALIGNING  DOUBLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

99 

U 

D 

3110 

MS17162  BEARING  THRUST 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

C 
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'  *  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

sc 

LL 

Q 

^  9 

^  9 

T 

RU 

All 

FU 

Tl) 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

3110 

0889 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

r. 

3110 

0890 

HS24466H  BEARING  NEEDLE  HEAVY  OUTYTRACK 

AS 

IS 

R2 

FP 

932 

934 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

u 

D 

3110 

0891 

MS21428A  BEARING  BALL  AIRFRAME  EXTRA 

AS 

IS 

R2 

FP 

932 

934 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

u 

D 

3110 

0892 

MS27649D  BEARING  BALL  AIRFRAME  INTEW^EDI 

AS 

IS 

R2 

FP 

932 

934 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

u 

D 

3110 

0893 

MS21446  BRG  RLR  SELF-ALIGNING  SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

99 

u 

D 

3110 

0899 

MS21447  BRG  RLR  NEEDLE  TRACK  RLR 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

951 

A 

AT 

99 

u 

D 

3110 

0900 

MIL-B-8952A  1  BEARING  ROLLER  ROD  END  ANT 

AS 

IS 

A2 

F 

943 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

u 

D 

3110 

0901 

MS17161  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

3110 

0902 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

3110 

0903 

MIL-STD-1334B  2  PROCESS  FOR  BARRIER  COAT 

AS 

F2 

JP 

941 

951 

951 

A 

AR 

AS 

85 

IS 

N 

D 

3110 

0908 

MS21429  BRG  RLR  ANTI-FRICTION  ROD  END 

AS 

IS 

C2 

942 

944 

951 

A 

AV 

AS 

99 

u 

D 

3110 

0909 

MS21432  BRG  ROLLER  NEEDLE  FRK  ROLLER 

AS 

IS 

F2 

942 

944 

951 

A 

AV 

AS 

99 

u 

D 

3110 

0910 

MS21431  BRG  ROLLER  SELF-ALIGNING 

AS 

IS 

F2 

942 

944 

951 

A 

AV 

AS 

99 

u 

D 

3110 

0911 

MS28912  BRG  RLR  SELF-ALIGNING  SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

942 

944 

951 

A 

AV 

AS 

99 

u 

D 

3110 

0912 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

AR 

n 

N 

3110 

0913 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINRICAL 

IS 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

AR 

11 

N 

3110 

0914 

A-A-XXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

AR 

11 

N 

3110 

0915 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

AR 

11 

N 

3110 

0916 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

AR 

11 

N 

3110 

0917 

01 

HIL-B-913/4  GEARING  BALL  ANNULAR  FOR  INS 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

n 

3110 

0917 

02 

MIL-B-913/5  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  INS 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0917 

03 

MIL-B-913/6  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR  INS 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0917 

04 

MIL-B-913/7  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  INS 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0917 

05 

MIL-B-913/8  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  INS 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0917 

06 

MIL-B-913/12  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  IN 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0917 

07 

MIL-B-913/16  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  IN 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

01 

MIL-B-81793/1  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

02 

MIL-B-81793/2  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

03 

MIL-B-81793/3  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

04 

MIL-B-81793/4  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

05 

MIL-B-81793/5  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

06 

MIL-B-81793/6  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

07 

MIL-B-81793/7  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

08 

MIL-B-81793/8  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

09 

MIL-B-81793/17  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

10 

MIL-B-81793/18  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

11 

MIL-B-81793A9  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

12 

MIL-B-81793/20  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

13 

MIL-B-81793/21  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

14 

MIL-B-81793/22  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

15 

MIL-B-81793/23  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

16 

MIL-B-81793/24  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

17 

MIL-B-81793/25  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

18 

MIL-B-81793/26  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N  D 

3110 

0918 

19 

MIL-B-81793/27  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

20 

MIL-B-81793/28  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

21 

HIL-B-81793/29  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

22 

MIL-B-81793/30  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

23 

MIL-B-81793/31BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

24 

MI L-B-81 793/32  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

25 

MIL-B-81793/33  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

26 

MIL-B-81793/34  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

2/ 

MIL-B-81793/35  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

28 

MIL-8-81793/36  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

29 

MIL-B-81793/9  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR  I 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

30 

MIL-B-81793/10  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N  D 

3110 

0918 

31 

MIL-B-81793/11  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

32 

MIL-B-81793/12  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

33 

MIL-B-81793/13  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

34 

MIL-B-81793/14  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

35 

MIL-B-81793/15  BEARING  8ALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

0918 

36 

MIL-B-81793/16  BEARING  BALL  ANNUUR  FOR 

AS 

IS 

Cl 

HP 

944 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3110 

TOTAL  - 

111  .  DELINQUENT  -  18  .  STATUS  CODES:  A 

-  Ill  , 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  * 

Z  -  1 

D 

3120 

0714 

MIL  B  8948A  BEARINGS  PUIN  ROD  END  TFE 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AV 

AS 

11 

N 

A 

3120 

0715 

MIL  6  8943A  BEARINGS  JOURNAL  PUIN 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AV 

AS 

11 

N  A 

3120 

0716 

MIL  B  8942A  BEARING  PUIN  TFE  LINED 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AV 

AS 

11 

N 

A 

3120 

0742  01 

MIL-B-81820  1  BEARING  SELF  LUBE  AND  ALIG  AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  02 

MIL-B-81820  2  BEARING  SELF  LUBE  AND  LIG  AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  03 

MIL-B-81820  3  BEARING  SELF  LUBE  AND  AL  AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  04 

MIL-B-81820  4  BEARING  SELF  LUBE  AND  ALI 

AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  05 

MS14101H  BEARING  PUIN  SELF  LUBE  AND  AL  AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  06 

MS14102H  BEARING  PUIN  SELF  LUBE  AND  ALI 

AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  07 

MS14103H  BEARING  PUIN  SELF  LUBE  AND  ALI 

AS 

A2 

H 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0742  08 

MS14104H  BEARING  SELF  LUBE  AND  ALIGN  LOW  AS 

A2 

H 

944 

951  951  A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 
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3120-3439 

RCS  NO.  0D-DR&E(AR)759 

'  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FY 


1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-2 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

^  Q 

F  Q  F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

3120 

0743  01 

MIL-B-81934  1  BEARING  SLEEVE  PLAIN  AND 

AS 

A2 

H 

944 

951  951  A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0743  02 

MIL-B-81934  2  BEARING  PLAIN  AND  FLANGED  AS 

A2 

H 

944 

951  951  A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0744  01 

MIL-B-81936  1  BEARING  PLAIN  SELF  ALIGN  AS 

A2 

H 

944 

951  951  A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

0744  02 

MIL-B-81936  2  BEARING  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

H 

944 

951  951  A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

D 

3120 

N002 

DOD  STD  2188  BABBITTING  OF  BEARING  SHELL 

SH 

Cl 

931 

934 

954  954  A 

SH 

U 

3120 

TOTAL  - 

16  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  16 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.2-0 

3130 

N003 

MIL  B  17901B  2  BEARING  COMPONENTS 

SH 

Cl 

903 

913  911  G 

U 

3130 

N004 

DOD  B  24668  BEARING  UNIT  MAIN  THRUST 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

3130 

TOTAL  - 

2  .  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  2 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

,2-0 

31GP 

0015 

MIL  STD  2159  BEARING  TEST  METHODS 

AS 

A4 

841 

854  951  A 

AV 

AS 

11 

U 

D 

31GP 

0023 

MIL  STD  1599  BEARING  CONTROL  SYSTEM 

84 

B4 

921 

921  941  A 

99 

N 

B 

316P 

TOT/U.  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  2 

• 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

,2-0 

3210 

0710 

M521782B  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED 

84 

B2 

911 

921  921  A 

AT 

OS 

99 

N 

C 

3210 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  1 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3220 

0161 

MIL  S  80020C  SANDER  SINGLE  AND  DOUBLE  DI 

TP 

A? 

p 

903 

911  911  A 

MF 

SH 

99 

N 

C 

3220 

0162 

MIL  S  3788F  SHAPER  WOODWORKING 

IP 

A2 

p 

903 

911  911  A 

ME 

SH 

99 

N 

C 

3220 

0176 

MIL-S-80034C  SAWJIG  WOODWORKING 

GS 

H5 

943 

944  944  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3220 

F157 

MIL  W  XXXXX  WORKSHOP  UNIT 

84 

B4 

884 

904  904  A 

99 

N 

C 

3220 

TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  4 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3405 

0092 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  CUTOFF  TVL  TBL  VTL  CO 

GS 

F4 

934 

943  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

340b 

0093 

MIL-S-80201D  SAWS  BAND  METAL  CUT  URT  CON 

GS 

A2 

943 

953  953  A 

AL 

SH 

99 

N 

3405 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  2 

• 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3415 

F181 

MIL  G  XXXXX  GRINDING  MACH  KNIFE  SHARP 

84 

B4 

884 

904  904  A 

99 

N 

C 

3415 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

6  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3424 

0123 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  PIT  TYPE  GS 

F4 

934 

934  934  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3424 

0124 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  GAS  FIRE  GS 

F4 

933 

943  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3424 

0125 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  ELEC 

GS 

F4 

934 

943  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3424 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3431 

N220 

DOD  W  24644  WELDING  MACHINE  ARC 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

3431 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3433 

0126 

MIL  T  13880  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING  AL 

D5 

912 

921  921  A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

3433 

0127 

A  A  XXXXX  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING 

AL 

A4 

912 

921  921  A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

3433 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

6  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3439 

0673 

MIL  E  18193B  1  ELECTRODE  WELDING  CARBON 

SH 

H5 

893 

894  894  A 

N 

c 

3439 

0817 

MIL  F  6939B  FLUX  AL  AND  AL  ALLOY  GAS  WEL 

AS 

R2 

921 

924  954  A 

AT 

AS 

11 

U 

3439 

0827 

A  A  51165  MOISTURE  STABILIZER 

IP 

H5 

923 

923 

933  933  A 

AL 

SH 

99 

N 

c 

3439 

0829 

AWS  A5.1  91  CARBON  STEEL  ELECTRODES  FOR 

YDl 

F5 

B 

924 

924 

933  944  Y 

AL 

YDl 

U 

3439 

0842 

AWS-A5.8-92  FILLER  METALS  FOR  BRAZING 

YDl 

F5 

B 

933 

943  944  Y 

Al 

YDl 

99 

U 

3439 

0844 

MIL-F-14256  FLUX,  SOLDERING.  LIQUID,  PAS 

FR 

Cl 

A 

934 

942  942  A 

FR 

EC 

11 

N 

c 

3439 

0846 

m-S-571  E  SOLDER  ELECTRONIC  96-485  DEGR 

FR 

A2 

934 

944  944  A 

FR 

SH 

99 

N 

c 

3439 

0848 

ADOPT  J-STD-004  REQ  FOR  SOLDERING  FLUXES 

FR 

A5 

B 

941 

953  953  A 

ER 

SH 

99 

N 

3439 

0849 

ADOPT  J-STD-005&006  ON  SOLDER  MATERIALS 

FR 

A5 

B 

941 

953  953  A 

ER 

SH 

99 

N 

3439 

0853 

MIL-W-6712C  WIRE  METALLIZING 

HR 

H5 

B 

943 

953  953  A 

HR 

SH 

11 

N 

3439 

0854 

AWS  A533  9X  THERMAL  SPRAY  ALLOY  WIRES 

MR 

A5 

B 

943 

954  954  A 

MR 

SH 

11 

N 

3439 

0855 

AMS5814 

11 

A5 

943 

944  944  G 

HR 

AS 

11 

U 

3439 

0856 

AMS5826 

11 

A5 

943 

944  944  G 

MR 

AS 

11 

U 

3439 

0857 

AMS5829 

11 

A5 

944 

944  944  G 

MR 

AS 

11 

N 

3439 

(»58 

AMS5838 

11 

A5 

944 

944  944  G 

HR 

AS 

11 

N 

3439 

0859 

AMS6457 

11 

A5 

944 

944  944  G 

MR 

AS 

11 

N 

3439 

0860 

AMS6461 

11 

A5 

944 

944  944  G 

HR 

AS 

11 

N 

3439 

4822 

MIL  E  13080E  ELECTRODES  WELDING  COVERED 

MR 

A2 

922 

941  941  A 

HR 

SH 

11 

N 

c 

3439 

F786 

A-A-XXX  SOLDERING  AND  DESOLDING  WORK 

82 

B4 

912 

912 

952  952  A 

99 

U 

3439 

N449 

MIL  I  23413  INSERTS  WELDING  FILLER  MATER 

SH 

FI 

822 

853  914  A 

U 

B 

3439 

N749 

MIL-E-24403A  ELECTRODES  WELDING  FLUX 

SH 

D2 

90? 

942  942  A 

U 

C 

3439 

N767 

MIL  E  24355B  1  ELEACTRODES  WELDING 

SH 

Cl 

903 

903  913  A 

N 

B 

3439 

N782 

MIL  E  21562  E  ELECTRODES  AND  RODS 

SH 

Cl 

931 

951  Z 

N  A 
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3439-3694 

RCS  NO.  D0-DR&E(AR)759  _ _ 

STANDARDIZATION  PROJECTS 

i  REPORT 

- 

4TH  QTR  FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-2 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

F  9 

F  Q  F  Q  T 

RU 

AU 

FI) 

TIJ 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

3439 

N783 

MIL  E  24403  ID  ELECTRODES  WELDING  FLUX 

SH 

A? 

911 

931  931  A 

N 

C 

3439 

N784 

MIL  E  23765  4  ELECTRODES  WELDING  BARE 

SH 

Cl 

91? 

932  931  A 

U 

3439 

N862 

MIL-E-24403/2C  ELECTRODES  WELDING 

SH 

D2 

944 

964  964  A 

N 

3439 

TOTAL 

- 

26  .  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  C(»)ES:  A 

-  26 

» 

6  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3441 

0157 

MIL-B-80161C  BENDING  MACH  ROT  HO  HVD 

IP 

A? 

91 

921 

941  941  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3441 

0158 

MIL  P  80276A  PRESS  BRAKE  HYD  SHTEPL  CNC 

IP 

A2 

9?3 

923 

933  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

R 

3441 

0159 

A  A  XXXXX  FORMING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

A4 

9?3 

9?3 

933  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

B 

3441 

0160 

A  A  XXXXX  SHEARING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

M 

923 

923 

933  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

B 

3441 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  >  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3442 

0005  80 

MIL-P-80128C  PRESS  H  FRAME  VERT  HYD 

IP 

A? 

904 

924  Z 

AL 

SH 

99 

N 

A 

3442 

0058 

MIL-P-80128  PRESS  AND  FRAME  VENT 

IP 

A2 

913 

923  923  A 

AL 

SH 

99 

IP 

N 

C 

3442 

0061 

A-A-NEW  DRESS  H  FRAME  TYP  HYD  ELEC  MTR 

GS 

A4 

933 

943  943  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3442 

0062 

MIL-P-52553B  PRESS  HYDRAULIC  PORTABLE 

YDl 

H5 

942 

953  943  G 

AL 

YDl 

99 

U 

3442 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3445 

0123 

MIL-S-80086D  SHEARING  MACH  MTL  SQ  HYD 

IP 

A2 

904 

913 

924  924  A 

AL 

SH 

99 

IP 

U 

C 

3445 

0127 

MIL-P-80172D  PUNCH  MACH  SINGLE  END  CNO 

IP 

A? 

921 

921 

941  941  A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3445 

0139 

A-A.S1156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  &  HAN 

IP 

H5 

904 

914  914  A 

AL 

99 

N 

C 

3445 

TOTAL 

- 

3  .  DEUNQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

• 

6  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3446 

0026 

MIL  F  12075E  FORGE  MCH  HAMMER  VERT  ELE 

IP 

A2 

P 

884 

904  922  A 

AL 

SH 

99 

IP 

U 

B 

3446 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3448 

0012 

A-A-XXX  DIMPLING  MACHINES  HOT  &  COLD  PRT 

GS 

A4 

931 

951  951  A 

GS 

N 

D 

3448 

0013 

A-A-XXX  DIMPLING  MACHINE  HOT  &  COLD  SQZ 

GS 

A4 

931 

951  951  A 

GS 

N 

D 

3448 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  .  0  ,  STATUS  COOES:  A 

-  2 

9 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

,  Z  -  0 

3450 

A021 

MIL  S  4S578B  SAW  POWER  HACK  PORTABLE  PNE  AL 

D5 

902 

912  912  A 

AL 

IP 

N 

C 

3450 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  >  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3460 

0169 

A-A-51129B  MANDRELS  MACHINE  SOLID 

IP 

A2 

922 

942  942  A 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

3460 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

» 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

,  Z  -  0 

3510 

0338 

MIL-C-43519A  1  CONVEYOR  STOR  AND  RETRIEV  GL 

H5 

943 

952  944  G 

GL 

99 

U 

3510 

0339 

MIL-C-43532A  1  CONVEYOR  LAUND  STOR 

GL 

H5 

943 

952  944  G 

Gl 

99 

U 

3510 

0341 

A-A-XXX  WASHER-EXTRACTOR  PROTECTIVE  GEAR  GS 

B4 

A 

944 

953  953  A 

GL 

YDl 

99 

N 

3510 

N317 

MIL  D  22000B  DRY  CLEANING  PRESSES  AND 

SH 

A1 

923 

933  932  A 

U 

3510 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COKS:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3540 

0138 

MIL-S-43194C  STAPLER  BOX 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

N 

3540 

0140 

MIL-M-21826B  MACHINE  PLAS  SHEET 

GL 

H5 

943 

952  944  G 

GL 

SA 

99 

U 

3540 

A137 

MIL-B-40611C  GL  BAGGING  MACH  FRT  AND  PRO  GL 

H5 

943 

952  952  A 

N 

3540 

A139 

MIL-M-40065C  GL  2  MEASURING  AND  CUT  MACH  GL 

H5 

943 

952  944  G 

U 

3540 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

» 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3610 

0370 

A  A  SINK  PHOTOGRAPHIC  PROCESSING 

ME 

F4 

A 

903 

934  944  A 

MF 

SA 

99 

U 

B 

3610 

0372 

A  A  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTING 

ME 

F4 

A 

903 

934  944  A 

ME 

84 

U 

B 

3610 

0380 

MIL  P  1369ZD  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTIN  ME 

H5 

91? 

922  952  A 

MF 

99 

U 

3610 

0394 

MIL  C  43748A  CUHER  PAPER  GUILLOTINE 

GL 

H5 

944 

953  953  A 

Gl 

SA 

99 

N 

3610 

A348 

MIL  C  431410ME 

ME 

A2 

874 

934  944  A 

MF 

U 

R 

3610 

A369 

A  A  TABLE  BINDERY  PAPER 

ME 

F4 

A 

903 

934  944  A 

ME 

U 

B 

3610 

TOTAL 

- 

6  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  6 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3655 

0116 

MIL  V  38201C  3  VALVE  FILLER  LIQ  OXY  FEM 

68 

D? 

891 

901 

911  934  A 

68 

U 

B 

3655 

0122 

A  A  XXX  PURGE  UNIT  DEHUMIOIFIER 

82 

B4 

A 

9?3 

934  934  A 

99 

N 

C 

3655 

F112 

MIL  T  38170F  1  TANK  STORAGE  LIQ  OXYGEN 
MIL  T  27720D  2  TANK  STORAGE  LOX  AND  LIN 

68 

D2 

891 

894 

914  941  A 

68 

U 

B 

3655 

F114 

68 

D2 

891 

894 

914  941  A 

68 

U  B 

3655 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3694 

0036 

MIL-STD-1475  CONTAMINATION  CONTROL  TECH 

MI 

H5 

943 

953  953  A 

MI 

AS 

84 

N 

3694 

0037 

MIL-HMK-407  CONTAMINATION  CONT  TECH 

MI 

F5 

943 

963  963  A 

MI 

AS 

99 

N 

3694 

0039 

MIL-H06K-406  CONTAMINATION  CONTROL  TECH 

MI 

F5 

943 

963  963  A 

MI 

AS 

84 

N 

PAGE  NO.  A  -  17 


3694-3820 


RCS  NO.  DD-DK&E(AR)759 

^  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 

- 

4TH  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-2 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

F  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IYT 

IYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

3694 

0040 

MIL-HDBK-408  CONTAMINATION  CONTROL  TECH 

MI 

H5 

943 

951 

951 

A 

MI 

AS 

84 

N 

D 

3694 

0041 

MIL-HDBK-410  CONTAMINATION  CONTROL  TECH 

MI 

H5 

943 

951 

951 

A 

MI 

AS 

99 

N 

D 

3694 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  • 

-  5 

» 

6  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  i 

1  -  ( 

) 

3695 

0012 

GGG-S-62D  SAW  CHAIN  PORT  PWR 

MF 

82 

914 

934 

944 

A 

U 

B 

3695 

0013 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

933 

933 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

C 

3695 

0014 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

933 

933 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

C 

3695 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  COOES:  A  • 

-  3 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  i 

1  -  ( 

) 

3740 

0098 

MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE 

AR 

H5 

911 

9?4 

9?4 

A 

AR 

N 

C 

3740 

0136 

MIL-S-14102  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALL 

CS 

H5 

931 

94? 

95? 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740 

0137 

A-A-XXXXX  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALLY 

CS 

F4 

A 

931 

94? 

95? 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740 

0138 

MIL-T-52062  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

H5 

931 

94? 

95? 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740 

0139 

A-A-XXXXX  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

F4 

A 

931 

94? 

95? 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740 

0141 

MIL-T-52062  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

F2 

94? 

954 

954 

A 

MD 

YDl 

99 

N 

3740 

0143 

MIL-T-52940  AEROSOL  GENERATOR  NON  THERMA 

CS 

H5 

A 

942 

954 

954 

A 

MD 

YDl 

99 

N 

3740 

0144 

A-A-XXXX  AEROSOL  GENERATOR  FOR  THERMAL 

CS 

A4 

A 

94? 

954 

954 

A 

MD 

YDl 

N 

3740 

0145 

MIL-S-23923  SPRAYER  AND  DUSTER  UNITS  INS 

CS 

H5 

A 

94? 

954 

954 

A 

YDl 

99 

N 

3740 

0146 

A-A-XXXX  SPAYER  AND  DUSTER  UNITS  INSECT 

CS 

A4 

A 

94? 

954 

954 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

3740 

0147 

MIL-S-82068  SPRAYERS  PESTICIDE  TRAILER  M 

CS 

H5 

A 

94? 

954 

954 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

3740 

0148 

A-A-XXXXX  SPAYERS  PESTICIDES  TRAILER  NOU 

CS 

A4 

A 

94? 

954 

954 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

3740 

0149 

MIL-S-23891C  SPRAYER  DUSTER  BACKPACK  TYP 

CS 

H5 

942 

944 

943 

G 

MD 

YDl 

99 

U 

3740 

0150 

MIL-S-53049  SPRAYER  POWERED  ULV  PORTABLE 

CS 

H5 

94? 

944 

943 

G 

MD 

YDl 

99 

U 

3740 

0151 

MIL-S-12511G  SPRAYER  PESTICIDE  FRAME  MOU 

CS 

H5 

942 

952 

952 

A 

MD 

YDl 

99 

N 

3740 

TOTAL  - 

15  .  DELIiK^ENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  15 

» 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

,  i 

t  -  0 

3770 

0139 

MIL-C-1161E  COLLAR,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

G! 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0140 

MIL-C-1453G  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

G1 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0142 

MIL-M-1519D  MUZZLE,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0143 

MIL-L-1522C  LEASH.  DOG.  COTTON.  WEBBING. 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0144 

MIL-L-1531F  LEASH.  DOG.  LEAD  TYPE.  HOLDE  84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

Gl 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0146 

MIL-H-43210A  HARNESS,  DOG  LEADING  LEATHE 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

Gi. 

MC 

99 

CS 

N 

C 

3770 

0148 

MIL-C-43508  COLLAR  DOG  CHOKE  CHAIN 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0151 

A-A-XXX  COLLAR,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0152 

A-A-XXX  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0154 

A-A-XXX  MUZZLE.  DOG.  LEATHER 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0155 

A-A-XXX  LEASH.  DOG.  COHON  WEBBING.  LONG  84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0156 

A-A-XXX  LEASH,  DOG,  LEAD  TYPE,  HOLDERS. 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

Gl 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

0158 

A-A-XXX  HARNESS  DOG  LEADING  LEATHER 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

Gl 

MC 

99 

CS 

N 

c 

37/0 

0160 

A-A-XXX  COLLAR  DOG  CHOKE  CHAIN 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC 

99 

CS 

N 

c 

3770 

TOTAL  - 

14  .  OELINQUENT  -  14  .  STATUS  COOES:  A 

-  14 

• 

6  - 

0 

• 

Y 

-  0 

»  i 

1  -  ( 

J 

3805 

0133 

MIL-T-3044  TRUCK  DUMP  OFF  ROAD 

ME 

D2 

891 

911 

95? 

A 

ME 

U 

3805 

0144 

MIL  S  XXXXX  SCRAPER  14  CUBIC  YARDS  4X2 

84 

B4 

9?1 

921 

941 

A 

99 

N 

B 

3805 

0151 

A-A-XXXXX  TRACTOR  LOADER  BACKHOE 

84 

B4 

93? 

952 

95? 

A 

99 

N 

3805 

0152 

A-A-58024  TRENCHER  SELF  PROPELLED 

84 

B4 

93? 

952 

944 

G 

99 

U 

3805 

0153 

00-G-630G  GRADERS  ROAD  MOTORIZED 

YDl 

D2 

93? 

942 

944 

A 

ME 

YDl 

U 

B 

3805 

0155 

MIL-L-87981A  LOADER  BACKHOE 

84 

B1 

934 

934 

934 

A 

99 

N 

C 

3805 

0159 

MIL-L-28627C  LOADER  SKID  STEER  10  CUBIC 

YDl 

H5 

941 

951 

944 

G 

YDl 

99 

U 

3805 

0160 

A-A-XXXXX  TRENCHER  45HP  SELF  PROPELLED 

84 

B4 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

3805 

0161 

MIL-STD-632B  LOADER  SCOOP  TYPES 

ME 

H5 

934 

953 

953 

A 

N 

3805 

0163 

SAE  J1193  HYDRAULIC  EXCAVATORS  NOMENCLAT 

YDl 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

ME 

YDl 

U 

3805 

0164 

SAE  J742  CAPACITY  RATING  LOADER  BUCKET 

YDl 

F5 

B 

94? 

952 

944 

G 

ME 

YDl 

U 

3805 

0165 

SAE  J1473  RUBBER  TIRED  EARTHMOVING  MACHI 

YDl 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

ME 

YDl 

U 

3805 

0166 

SAE  J1097  HYDRAULIC  EXCAVATOR  LIFT  CAPAC 

YDl 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

ME 

YDl 

11 

3805 

0168 

KKK-L-1542C  LOADERS  SCOOP  TYPE  4  WHEEL 

YDl 

H5 

944 

954 

954 

A 

YDl 

N 

3805 

A162 

MIL-D-52091C  DITCHING  MACHINES  DED  WHL 

MF 

H5 

934 

953 

953 

A 

N 

3805 

N167 

MIL-D-28561C  DITCHING  MACHINE 

YDl 

H5 

944 

954 

954 

A 

YDl 

N 

3805 

TOTAL  - 

16  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  16 

t 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

t  i 

1  -  ( 

9 

3810 

0116 

A  A  XXXXX  CRANE  CRAWLER  LATTICE  BOOM 

84 

B4 

921 

921 

941 

A 

N 

B 

3810 

0120 

SAE  J1180  TELESCOPIC  ROOM  LENGTH  INDICAT  YDl 

F5 

B 

94? 

952  944 

G 

ME 

YDl 

U 

3810 

0121 

SAE  J987  LATTICE  TYPE  ROOM  CRANE  STRUCTU  YDl 

F5 

B 

942 

952  944  6 

ME 

YDl 

II 

3810 

0122 

MIL-C-83821  CRANE  WHEEL  MOUNTED  CRASH 

84 

B2 

944 

954  954  A 

99 

N 

3810 

A119 

MIL-C-52648  CRANE  CRAWLER  MOUNTED 

ME 

B2 

932 

953  953  A 

N 

3810 

F102 

MIL  C  XXXXX  CRANE  CRASH  RECOVER  35/50  TN  84 

B4 

873 

893  911 

A 

99 

U 

B 

3810 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A 

-  6 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

1  -  ( 

D 

3820 

0204 

HIL-P-82008C  PAVING  BREAKER  SETS  PORTABL  YDl 

H5 

931 

941 

943  G 

ME 

YDl 

99 

U 

3820 

0205 

OO-P-2823  PAVING  BREAKER  SETS  PROTABLE 

YDl 

F4 

931 

941  943  6 

ME 

YDl 

99 

U 

PAGE  NO.  A  -  18 


RCS  NO.  DO-DR&E(ARU59 

'  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


3820-3930 


1994 


PROJECT 

3820  0211 
3820  A209 
3820  F210 

3820  TOTAL 

3825  0210 
3825  0211 
3825  0212 
3825  0213 
3825  F228 


MIL-C-52460  CRUSHING  &  SCREENING  PLANT 
MS39127A  TRAY  SCREEN  SIZES  AND  EDGING 


DELINQUENT  -  2 


STATUS  CODES:  A 


A  A  XXXXX  SWEEPER  ROTARY  SNOW 
A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  49000  SQ  FT 
A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  60500  SQ  FT 
A  A  XXXXX  FILLERS  AND  SPACERS 
MIL-S-0038725  SCRUBBING  MACHINE 


3825  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  5  ,  STATUS  CODES:  A  -  5 


3830  0163 
3830  0170 


3835  A106 


MIL  W  6496B  WINCH  DRUM  TYEP  A-1 
A-A-XXXXX  MAGNET  SWEEPER  WHEEL  MOUNTED 


MIL-R-52343C  REPAIR  KIT  HOSELINE 


3835  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-1 

3895  0321  MIL  R  3206B  REEL  MACH  CABLE  HAND  RL  39  CR 
3895  0322  MIL  R  13442C  REEL  MACH  CA8LE  HAND  ADJUST  CR 
3895  0337  MIL  P  XXXXX  PALLET  ASSY  CABLE  REEL  84 
3895  0339  MIL  P  335  PAVING  MACHINE  ME 
3895  0346  MIL-M-XXX  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME 
3895  0347  MIL-M-52329  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME 
3895  0348  A-A-XXXXX  PAVING  MACHINE  SELF  PROPELLED  84 
3895  0349  A-A-XXXXX  COMPACTOR  SANITARY  LANDFILL  84 
3895  0354  OO-C-2823  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EMBAN  YDl 
3895  0368  OO-C-2868  CENTRAL  MIX  PLANT  CONCRETE  MOB  YDl 
3895  0369  MIL-H-21103E  HAMMER  PILEDRIVER  YDl 
3895  0370  OO-H-2871  HAMMER  PILEDRIVER  YDl 
3895  0372  00-D-2870  DISTRIBUTOR  BITUMINOUS  MATERIA  YDl 
3895  A3S3  MIL-C-53024B  COMPACTOR  HIGH  SPEED  ME 
3895  A365  AMD  1  MIL-R-52934B  ROLLER  VIBRATORY  ME 
3895  F331  MIL  B  XXXXX  BEAM  SCREED  TOWED  RAO  RUN  RE  84 
3895  N353  MIL-C-28663B  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EM  YDl 
3895  N364  MIL  M  29157B  MIXING  PLANT  ASPHALT  BATCH  YDl 
3895  N367  MIL-C-28562C  CENTRAL  MIX  PWNT  CONCRETE  YDl 
3895  N371  MIL-D-575H  DISTRIBUTOR  BITUMINOUS  MATERI  YDl 
3895  N373  MIL-M-22957E  MIXER  PLASTER  &  MORTAR  WHEE  YDl 

3895  TOTAL  -  21  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A  -  21 

3910  0192  MIL  C  11218E  CONVEYORS  ROLLER  AND  WHL  ME 
3910  0194  MIL  D  XXXXX  DOCK  CONVEYORIZED  PORTABLE  84 
3910  A006  MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT  ME 
3910  A007  MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE  ME 
3910  N002  MIL  C  23218C  CONVEYOR  VERTICAL  TRAY  TYPE  SH 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z 

-A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

FQFQFQTRU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

84 

F5 

943  943  944  A 

99 

N 

6 

ME 

H5 

934  953  953  A 

N 

84 

F5 

943  943  944  A 

99 

N 

B 

5 

• 

G  - 

0 

* 

Y 

-  0  ,  Z  -  0 

84 

B4 

912  932  932  A 

99 

N 

C 

84 

B4 

912  932  932  A 

99 

N 

C 

84 

84 

912  932  932  A 

99 

N 

c 

84 

B4 

912  912  932  A 

99 

N 

B 

84 

F5 

943  943  944  A 

99 

N 

B 

.  5 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

84 

A2 

884  904  904  A  EL 

99 

N 

C 

84 

64 

912  932  932  A 

99 

N 

C 

.  2 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0  ,  Z  -  0 

ME 

D5 

943  943  943  G 

N 

■  1 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0  ,  Z  -  0 

CR 

D2 

904  924  944  A  CR 

99 

U 

B 

CR 

D2 

904  912  924  A  CR 

99 

U 

B 

84 

64 

922  922  942  A 

99 

N 

B 

ME 

D2 

923  943  943  A  ME 

YDl 

N 

C 

ME 

F4 

A 

931  951  951  A  ME 

YDl 

N 

D 

ME 

H5 

931  951  951  A  ME 

YDl 

N 

D 

84 

B4 

932  952  952  A 

99 

N 

3910  TOTAL  -  5 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  5 


932  952  952 

933  944  944 
942  953  953 
942  953  953 
942  953  953 
942  953  953 
933  953  953 
941  943  953 

912  912  932  932 
933  944  944 

941  951  944 

942  953  953 
942  953  953 
944  954  954 


3920  0174  MIL-C-1173E  CART  GENERAL  HAULING  ME  B2 
3920  0185  MIL-T-17491  TRUCKS  HAND  LIFT  REV  J  SA  D2 
3920  0190  A-A-XXX  WHEELBARROWS  GS  F4 

3920  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  3  .  G  -  0 

3930  0639  MIL-T-40632  UPDATE  TO  REVISION  B  SA  D2 
3930  0663  MIL-T-83812A  TRUCK  LIFT  FORK  84  B2 
3930  0665  MIL-T-40629  TRUCK  FORK  REACH  REV  C  SA  D2 
3930  0665  01  MIL-T-40629/1A  MILITARY  SPECIFICATION  SA  B4 
3930  0665  02  MIL-T-40629/2A  MILITARY  SPECIFICATION  SA  B4 
3930  0668  A  A  XXXXX  TRUCK  FORK  LIFT  DIESEL  lOOOOLB  84  B4 
3930  0669  A-A-50691  TRUCK  ACFT  BAGGAGE  84  64 
3930  0673  MIL-T-21867  TRUCK  LIFT  FORK  REV  D  SA  D2 
3930  0674  MIL-T-83818  TRUCK  LIFT  FORK  4000  &  62000  84  B4 
3930  0675  MIL-T-83817  TRUCK  LIFT  FORK  4000  LBS  84  B4 
3930  0676  MIL-T-83817  TRUCK  LIFT  FORK  84  B2 
3930  0677  MIL-T-83818  TRUCK  LIFT  FORK  84  B2 
3930  A027  MIL  T  0052864E  TRUCK  FORKLIFT  lOOOOLB  84  B4 
3930  AQ28  MIL  LIFTER  ALL  TERRAIN  ARTICULATED  SYS  ME  B4 
3930  F003  MIL  T  XXXXX  TRUCK  LOADER  AC  CARGO  60000  84  B4 

PAGE  NO.  A  -  19 


21 

,  G  -  0 

,  Y  -  0  .  Z  -  0 

ME 

B2 

921  941  951  A  ME 

SA 

99 

U  D 

84 

B4 

923  923  943  A 
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SA 

02 
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U  C 

SA 
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SA 

N  C 

SA 
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SA 

N  C 
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84 
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99 

N 

SA 

D2 

942  952  952  A  ME 

SA 

84 

N 

84 

B4 

943  953  944  G 

99 

U 

84 

B4 

943  953  944  G 

99 

U 

84 

B2 

944  954  954  A 

99 

N 

84 

62 

944  954  954  A 

99 

N 

84 

B4 

921  922  922  A 

99 

N  C 

ME 

64 

923  943  953  A 

U 

84 

B4 

873  893  911  A 

99 

U  B 

3930-4110 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  g  F  Q  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


3930  F020 
3930  F024 
3930  F025 
3930  F026 
3930  F030 
3930  N016 
3930  N029 
3930  N029  01 
3930  N029  02 
3930  N029  03 
3930  N029  04 
3930  N029  05 

3930  TOTAL  - 

3940  0192 
3940  A048 

3940  TOTAL  - 

3950  0280 
3950  0292 
3950  0300 
3950  0302 
3950  F018 
3950  F021 
3950  N038 
3950  N039 

3950  TOTAL  - 

3987  04 

3987  TOTAL  - 

3990  0222 
3990  A223 

3990  TOTAL  - 

4010  0200 
4010  N047 

4010  TOTAL  - 

4020  0312 
4020  0336 
4020  0337 
4020  0338 
4020  0339 
4020  N023 
4020  N025 
4020  N026 

4020  TOTAL  - 

4030  0220 
4030  0224 
4030  0245 
4030  0246 
4030  0249 
4030  0252 
4030  0253 
4030  0254 
4030  M017 
4030  N020 


MIL  F  XXXXX  FORKLIFT  ROUGH  TERRAIN  25000 
MIL-T-XXXX  TRUCK  LIFT  ELECT  FORK 
MIL-T-0052864/6(841 

A  A  50693  TRUCK  AIRCRAFT  CARGO  WIDE  BODY 
MIL-T-0052864  TRUCK  LIFT  FORK  10000  LBS 
MIL-T-XXXX  TRUCK, LIFT, FORK, VARIABLE  REAC 
MIL-T-21868  fSA)  TRUCK  LIFT  DIESEL  REV  D 
MIL-T-21868/3D  (SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL 

MIL-T-21868/4D  (SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL. 

MIL-T-21868/7C  (SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL 


84  99  F4 


MIL-T-21868/8D 

MIL-T-21868/9C 


SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL 
SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL 


901  912 
911  931 
912  912  914 
921  921 
944  951 
882  884 
943  953 
943  953 
943  953 
943  953 
943  953 
943  953 


912  A 
931  A 
914  A 
941  A 
951  A 
884  A 
953  A 
953  A 
953  A 
953  A 
953  A 
953  A 


27  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES:  A  -  27  .  G  -  0 

MIL  B  12582C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK  ME  H5 

MIL-S-70615A  SLINGS  TOP-LIFT  FAMILY  OF  AR  B1 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2  .  G  -  0 

MIL  C  6497C  CRANE  ENG  OR  TURRET  PORT  84  D2 

MIL  H  15317  C  1  HOISTS  CHAIN  OR  WIRE  SH  Cl 

MIL-H-2813A  HOISTS  CHAIN  AND  WIRE  ROPE  SH  A2 

SAE-J-706  RATING  OF  WINCHES  AT  C5 

MIL  C  XXXXX  CRANE  PORT  1500  CAP  84  B4 

MIL  W  26217B  WINCH  DRUM  POWER  OPR  84  D2 

MIL-C-17933C  CRANE  ELECTRO  HYDRAULIC  SH  H5 

MIL-C-17949B  CRANE  ELECTRO  MECHANICAL  SH  H5 


MIL  C  31031/12  CONN  ELEC 

1  .  delinquent  -  0  .  STATUS  COD 

MIL  P  43465  PALLETS  MTL  HDLG  HOOD 
MIL  P  52999  PALLETS  MTL  HDLG  HOOD 


903  923  943  A  ME 
933  944  944  A  AR 

-  0  .  Z  -  0 

884  904  904  A 
951  Z 
944  944  944  G  ME 
942  952  944  G  AT 
882  902  911  A 
884  904  904  A 
923  924  924  A 


YDl  99 


99 
SH  99 
SH  84 


.  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A  -  2 


MIL  S  24584  STOPPERS  CARPENTER 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A  -  2 


MIL-R-24750  324  ROPE  FIBROUS  SINGLE  BRA  SH 
T  R  605B  3  ROPE  MANILA  AND  SISAL  SH 
T  R  650  1  ROPE  YARN  AND  THINE  SH 
MIL  C  1145E  CORO  FIBROUS  SH 
MIL  R  173430  1  ROPE  NYLON  SH 
MIL  P  24216A  2  POLYPROPYLENE  CORES  SH 
MIL  R  24536  ROPE  FIBROUS  SH 
MIL  R  24537  ROPE  FIBROUS  SH 

B  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  8 

MIL  H  13220C  1  HOOKS  SLIDING  CHOKER  SH 
MIL-T-6117  TERMINAL-CABLE  ASSEMBLIES  SNA  82 
A-A-XXXX  ANCHOR  GUY  AND  RODS  ER 
A  A  YYYY  CLAMP  GUY  POLE  LINE  ER 
MS20115  SHACKLE-HIRE  ROPE  82 
MIL-T-781B  TERMINAL  HIRE  ROPE  SHAGING  82 
MS20663B  82 
»e21259  TERMINAL  HIRE  ROPE  STUD  82 
MIL  F  XXX  FITTINGS  END  FOR  1/2  INCH  SH 
MIL  T  23326A  THIMBLE  SH 


4030  TOTAL  -  10  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  10 
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D1 

912  954  954  A 

99 

U 

ER 

IS 

F4 

A 

923  942  951  A  ER 

YDl  99 
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F4 

A 

923  942  944  A  ER 

YDl 

99 

U  B 

82 
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82 
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AS 

99 

N 

82 

02 
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AS 
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SH 

A4 

902  922  922  A 

N  C 

SH 

A1 

931 

951  Z 

N  A 

-  10 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

4110  0453 
4110  0456 
4110  0457 
4110  0471 
4110  0477 
4110  0^ 
4110  0^ 


MIL  R  43891A  1  REFRIGERATION  UNIT 
A  A  XXX  REFRIGERATOR  FREEZER  PREFAB  CN 
A  A  52150  REFRIGERATOR-FREEZER.  EXPLOS 
MIL  B  0013312P  6L  REFRIGERATION  UNITS 
A-A-XXX  ICE  MAKING  MACHINE  FLAKE  EL 
MIL-C-43427C  NOT  1  CAB  FD  SVC  REF  WMR 
A-A-XXX  CHEST  ICE  STORAGE 


GL 

F2 

914 

923 

952 

A 

GL 

YDl 

U 

GL 

B4 

A 

914 

931 
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A 

GL 

SA 

99 
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STAKDARDIZATIOH 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4110-4210 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

4110  0484 
4110  0485 
4110  0486 
4110  0487 
4110  0488 
4110  0489 
4110  0490 
4110  0491 


.TITLE .  py 


MIL-D-0040605D  GL  DISPLAY  CASES  HECHAN 
MIL-R-3860E  REFRI  MECH  BIO  LOW  TEMP 
MIL-I-43385B  ICE  CRM  CAB  MECH  REF  DISP  __ 
MIL-I-43682D  2  ICEMKR  DISP  WITH  WTR  DIS  GL 
A-A-XXX  REFRIGERATOR,  MECH 
A-A-XXX  REFRIGERATOR,  SOLIO 


4110  TOTAL  -  15  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  15  ,  B  -  0 


4120  1017 
4120  1019 
4120  1020 
4120  1023 
4120  1024 
4120  1025 
4120  1026 
4120  1027 
4120  1028 
4120  1030 
4120  1031 
4120  F327 


MIL  A  52767  AIR  CONDITIONER  VERT  HORIZ 
00-A-374C  AIR  CONDITIONERS  WITH  REMOTE 
MIL-A-53089A  AIR  CONDITIONER  VERTICAL 
MIL  C  22948D  YD  COOLER  AIR  EVAPORATIVE 
00  C  2858  COOLERS  AIR  EVAPORATIVE 


A  A  55436  AIR  CONDITIONER 


A  A 


MIL-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24 

4120  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  -  12  .  G  -  0 

4130  0326  A-A-XXX  RECEIVERS  LIQ  REFRI  12 
4130  0327  A-A-XXX  HEATER  INTERCHANGER  REFRI 
4130  0330  MIL  V  20064E  VALVE  NONFERROUS 
4130  0331  IR  STDY  FILTER  ELEMENT  3846 

4130  0336  UL  883  FAN  COIL  UNITS  &  ROOM  FAN  HEATER 

4130  0348  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT,  M 

4130  0349  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECUIMING  UNIT!  L 

4130  0350  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT,  H^I 

4130  0351  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT|  LARG 

4130  0353  A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  &  RECYCLE  U 

4130  0354  A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  UNIT 

4130  0355  ARI  365  87  COMML  &  INDUSTRIAL  UNITARY 

4130  0358  ARI  370  LARGE  OUTDOOR  REFRIGERATING  &  A 

4130  0359  ARI  420  UNIT  COOLERS  FOR  REFRIGERATION 

4130  0360  M1L-H-22832B  NOT  1  HEAT  INTER  REFR  12 

4130  0361  MS17241B  NOT  1  HEAT  INTER  REFRI  12 

4130  A315  MIL-W-53047  WATER  CHILLER 

4130  N307  MIL  R  24085A  1  REFRIGERATING  PLANT 

4130  N315  MIL  F  16552E  FILTER  AIR  ENVIRONMENT 

4130  N316  MIL  T  22576  1  TERMINAL  AIR  DIFFUSING 

4130  TOTAL  -  20  .  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  COKS:  A  -  20 

4140  0067  MIL  F  151E  FAN  CIRCULATING 
4140  0082  IR  STUDY  FAN 

4140  0149  MIL-F-16716E  FANS  CENTRIFUGAL  INDUSTRIAL  YDl 

4140  0150  A-A-50548  FANS  CENTRIFUGAL  INDUSTRIAL 

4140  N066  MIL  F  68F  2  FAN  CIRCULATING 

4140  N068  MIL  F  19004A  FAN  CENTRIFUGAL 

4140  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

4210  0391  0  D  1407  1  DRY  CHEMICAL  FIRE  SH 

4210  0441  MIL  H  24146  HEADS  SPRINKLER  FIRE  SH 

4210  0442  MIL  V  17360  E  VALVES  CYLINDER  SH 

4210  0458  MIL  T  10224  TRUCK  FIRE  FIGHTING  ME 

4210  0467  MIL  T  11407  TRUCK  FIRE  FIGHTING  ME 

4210  0468  MIL  C  52404  CONNECTIONS  HOSE  FIRE  ME 

4210  0485  ANSI/UL154  SAFETY  STANDARD  AT 

4210  0487  A-A-58009  TRUCK  FIRE  FIGHTING  84 

4210  0493  A-A-52471  EXTINGUISHER  FIRE  C02  AT 

4210  0494  A-A-XXXXX  HAZARDOUS  MATERIAL  VEHICLE  84 

4210  0497  NIL-T-27213D  TRUCK  CRASH  FIRE  RESCUE  84 

4210  0498  MIL-T-83303C  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/532  84 

4210  A348  MIL-V-62574  VALVE  FIRE  EXTINGUISHER  AT 

4210  A466  MIL  T  52984B  TRUCK  FIRE  FIGHTING  ME 

4210  A474  MIL-V-62547  VALVE  AND  CYLINDER  ASSEMBLIE  AT 

4210  A490  MIL-R-52915B  RECHARGE  RECOVERY  UNIT  ME 

4210  F236  MIL  T  83965A  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/S32P  84 

4210  N203  MIL  E  XXX  EXTINGUISHER  FIRE  HALON  1211  SH 
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4210-4330 

RCS  NO.  0D-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 

4210  N416 
4210  N440 
4210  N443 


MIL  E  24091C  1  EXTINGUISHER  FIRE 
MIL  H  24606  A  HOSE  ASSEMBLIES 
MIL  P  15208  A  1  PROPORTIONERS 


4210  TOTAL  -  21  ,  DELINQUENT  -  10  ,  STATUS  CODES:  A  -  21 

4220  0392  MIL-L-18045F  1  LIFE  PRESERVERS  VEST  SH 

4220  F393  MIL-L-25370E  (USAF)  LIFE  PRESERVER  INFLA  82 

4220  N320  MIL  L  24247B  LIFE  PRESERVER  VEST  TYPE  SH 

4220  N345  MIL  D  22962  DIVING  APPARATUS  SELF  SH 

4220  N349  MIL  C  24316A  CYLINDER  CONPRESSED  GAS  SH 

4220  N371  MIL  R  15041  C  RELEASES  LIFESAVING  SH 

4220  N372  MIL  R  19558  A  1  REGULATOR  AIR  SH 

4220  N374  MIL  E  23155  B  ESCAPE  APPLIANCE  SH 

4220  N379  MIL  L  16383H  LIFE  PRESERVER  SH 

4220  N380  MIL  R  16417J  1  REPAIR  KITS  C02  SH 

4220  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  COOES:  A  -  10 

4230  AlOl  MIL-D-51091J  (EA)  DECONTAMINATING  EA 

4230  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 


4240  0577 
4240  0579 
4240  0585 
4240  0590 
4240  0591 
4240  A042 
4240  A057 
4240  A058 
4240  A059 
4240  A060 
4240  A061 
4240  A062 
4240  A063 
4240  A064 
4240  F003 
4240  N002 
4240  N028 

4240  TOTAL  - 

4310  0202 
4310  0210 
4310  0211 
4310  0212 
4310  0213 
4310  A193 
4310  N112 
4310  N113 

4310  TOTAL  - 

4320  0360 
4320  0361 
4320  A346 
4320  A368 
4320  A369 
4320  A370 
4320  F375 
4320  N236 
4320  N243 
4320  N253 
4320  H337 


MIL  V  3293B  VALVE  ANTI  BACK  DRAFT  Ml 
GGG  H  2110  HELMETS  WELDERS  HANDSHIELD 
LASER  RANGE  SAFETY 
MIL-STD-1434B  GOGGLES  METRIC 
MIL-S-27447  SURVIVAL  KIT  SRU-16/P 
MIL-C-51560  (EA)  CANISTERS  CHEMICAL 
MIL-F-51477  (EA)  FILTERS  PARTICULATE  HIG 
MIL-F-514771/1  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F.51477/2  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F-514771/3  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 


MIL-F.51477/2  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F-514771/3  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F-514771/4  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F-51477/5  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 
MIL-F.50022  (CMIC)  FACEBLANK  (FOR  CD 
MIL-M-50023  (CMIC)  MASK  PROTECTIVE 
A  A  50722A  BREATHING  APPARATUS  30  MIN 


MIL  STD  XXX  MARKING  SYSTEM 
A  A  50435  A  ARAMID  ROPE 


17  ,  DELINQUENT  -  7  ,  STATUS  COOES:  A  -  17 

MIL-C-83959  CYLINDER  AIR  PURIFIER  84 
MIL-C-8499  COMPRESSOR  ROTARY  TYPE  MB&2  84 
JJ-H-571  HOSE  FIRE  LINEN  UNLINED  84 
MIL-C-8498  COMPRESSOR  AIR  MC-2A  84 
MIL-C-26165  COMPRESSOR  AIR  AF/E32A-1  84 
MIL  C  555  COMPRESSOR  AIR  ME 


PA 

AA 

BA  PP 

-Z- 

-A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC  LL 

p  Q 

F  0  F  0  F  0  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

SH 

Cl 

894  914  914  A 

U 

C 

SH 

D2 

931 

951  944  G 

U 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

■  21 

9 

G  -  0 

,  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

SH 

D2 

924  944  944  A 

ME 

SH 

99 

N 

C 

82 

D2 

942  952  944  G 

U 

SH 

B2 

902  902  902  A 

N 

c 

SH 

D2 

912  932  932  A 

N 

c 

SH 

D2 

882  884  884  A 

N 

c 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U 

A 

SH 

D2 

931 

951  Z 

SH 

• 

N 

A 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U 

A 

SH 

A2 

921  941  941  A 

N 

c 

SH 

A2 

923  943  943  A 

N 

C 

-  10 

• 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

EA 

A1 

943  943  943  G 

EA 

N 

-  1 

• 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

EA 

A2 

914  922  922  A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

C 

EA 

H5 

921  922  922  A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

C 

EC 

A4 

931  932  932  A 

EA 

EC 

03 

N 

C 

EA 

A2 

942  944  943  G 

EA 

SH 

99 

GS 

U 

84 

F5 

943  943  944  A 

99 

N 

B 

EA 

A2 

943  943  943  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

EA 

A5 

944  944  944  G 

EA 

N 

84 

C2 

904  914  914  A 

AS 

99 

N 

C 

SH 

A4 

903  923  923  A 

N 

C 

SH 

C2  A 

922  932  932  A 

N 

C 

-  17 

• 

G  -  0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

.  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A 


A-A-XXX  PUMP  RECIPROCATING  GED 
MIL  P  509  PUMP  RECIPROCATING  GED 
MIL  P  52746  PUMP  ASSEMBLY  100  GPM 
MIL-P-POWER  SUPPLY  HYDR  SKID  MTD  DED 
MIL-P-53051  PUMPING  UNIT  CENT  DED 
MIL-P-53054  PUMPING  ASSEMBLY 
MIL-P-38447B  PUMPING  ASSY  ALM32R-22 
MIL  P  21343  1  PUMPS  CENTRIFUGAL 
MIL  P  22302  2  PUMPS  CENTRIFUGAL  BOILER 
MIL  P  24475  PUMPS  CENTRIFUGAL  SEWAGE 
MIL  P  17945  A  PUMPS  CENTRIFUGAL 
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4320  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT 


4330  0071 
4330  0109 
4330  0114 
4330  0115 
4330  0116 
4330  0118 
4330  0119 
4330  A117 


,  STATUS  CODES:  A  -  11  ,G-0  .Y-0 
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PAGE  NO. 


RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759 

’  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4330-4520 


1994 


PROJECT 

4330  N081 
4330  N081  01 
4330  N091 
4330  N092 
4330  N093 
4330  Nn2 
4330  N123 


MIL  F  24702  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC 
MIL  F  24702  1  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC 
MIL  F  24402E  FILTERS  HYDRAULIC  FILTER 
MIL  F  24402  1  FILTER  HOUSINGS 
MIL  F  24402  2  FILTER  HOUSINGS 
MIL-P-17639F  2  PUMPS  CENTRIFUGAL 
MIL-F-24702  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC 
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4330  TOTAL  -  15  .  DELINQUENT  -  7  ,  STATUS  CODES:  A  - 

4410  0088  MIL-R-18115D  REGULATORS  BOILER  FEED  WATE  V 

4410  0089  F  R  2864  REGULATORS  BOILER  FEED  AUTOMATI  y_ 

4410  N068  MIL-B-1947  A  5  BLOWERS  SOOT  SH 

4410  N069  MIL  B  16747  C  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE  SH 

4410  N083  MIL  B  21331C  BOILER  STEAM  HIGH  SH 

4410  N084  MIL  B  18381D  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE  SH 


4410  TOTAL  - 

4420  N074 
4420  N076 

4420  TOTAL  - 

4440  0063 
4440  0066 
4440  0072 
4440  0073 
4440  0074 
4440  N064 
4440  N065 

4440  TOTAL  - 

4460  N050 
4460  N051 
4460  N052 
4460  N053 

4460  TOTAL  - 

4470  N064 
4470  N068 
4470  N070 
4470  N071 
4470  N071  01 
4470  N071  02 
4470  N071  03 
4470  N071  04 
4470  M071  05 
4470  N071  06 
4470  N071  07 
4470  N073 


DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A 


MIL  W  21965D  WATER  COOLING 
MIL-W-21965D  WATER  COOLING 


DELIWIUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  2 


MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR  84 
MIL  D  3263B  DESICCANT  CONTAINERS  SH 
qPL-4952  CARTRIDGE  OXYGEN  PURIFIER  MA-1  84 
MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR  84 
MIL-C-4952E  CARTRIDGE  DESICANT  DEHY  84 
MIL-D-24693  DEHYDRATOR  CONDENSER  FILTER  SH 
MIL  D  24322  DEHUMIDIFIERS  ROTARY  SH 

7  ,  DELINQUENT  -  1  ^  STATUS  COOES:  A  -  7 

MIL  P  23917  2  PRECIPITATOR  ELECTROSTATIC  SH 
MIL  F  15919D  FILTER  AIR  ACTIVATED  SH 
MIL  D  17847E  DEHYDRATOR  DESICCANT  SH 
MIL  F  229638  1  FILTER  AIR  SH 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A  -  4 


MIL  STD  1308C  MATERIAL  APPLICATION  SH 
MIL  STD  1308D  MATERIAL  APPLICATION  AND  SH 
MIL  I  24064  D  ION  EXCHANGER  AND  SH 
MIL  C  23232C  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  1C  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  28  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  3  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  4  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  5  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  6B  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  C  23232  7  DETECTORS  PRESSURE  SH 
MIL  F  23497  B  FLASKS  HIGH  PRESSURE  WATER  SH 


4470  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES:  A  -  12 

4510  0279  ASME  A112.19.1M  92  PLUMBING  FIXTURES  ENA  YDl 
4510  0280  ASME  A112.19.4M  92  PLUMBING  FIXTURES  POR  YDl 
4510  0281  ASME  A112.19.3M  92  PLUMBING  FIXTURES  STA  YDl 
4510  0285  ASME  A112.18.1M  PLUMBING  FIXTURE  FITTING  YDl 
4510  0290  IR  STDY  FAUCET  SINGLE  CS 
4510  0291  IR  STDY  FAUCET  DOUBLE  CS 
4510  0293  WW-P-541/8B  PLUMBING  FIXTURES  ACCESSORIE  YDl 
4510  0294  WW-P-541/9B  PLUMBING  FIXTURES  MEDICAL  FA  YDl 
4510  0295  MIL-S-XXX  SHOWER  UNIT  FLO  LTWGHT  GL 
4510  NOOl  MIL  H  19387A  HEADS  SPRINKLER  AND  WASH  SH 
4510  NOlO  MIL  F  163  G  FAUCETS  SINGLE  AND  DOUBLE  SH 
4510  NOll  MIL  V  15020  F  VALVES  FLUSH  SHIPBOARD  SH 
4510  N012  MIL  S  2041  A  1  SINKS  NAVAL  SHIPBOARD  USE  SH 
4510  N013  MIL  H  19387  A  1  HEADS  SPRINKLER  M«D  SH 


MIL-S-XXX  SHOWER  UNIT  FLO  LTWGHT  GL 
MIL  H  19387A  HEADS  SPRINKLER  AND  WASH  SH 
MIL  F  163  G  FAUCETS  SINGLE  AND  DOUBLE  SH 
MIL  V  15020  F  VALVES  FLUSH  SHIPBOARD  SH 
MIL  S  2041  A  1  SINKS  NAVAL  SHIPBOARD  USE  SH 
MIL  H  19387  A  1  HEADS  SPRINKLER  M«D  SH 


4510  TOTAL 

4520  0363 
4520  0364 
4520  0368 


.  DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 
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TY 
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SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 
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4520 

0369 

UL555S  83  LEAKAGE  RATED  DAMPERS  FOR  USE 

YDl 

F5 

B 

933 

944 

944  G 

MF 

YDl 

99 

U 

4520 

0371 

ANSI  Z83.6  90  GAS  FIRED  INFRARED  HEATERS 

YDl 

F5 

B 

941 

951 

951  A 

ME 

YDl 

99 

N 

D 

4520 

0372 

ANSI  Z83.8  90  GAS  UNIT  HEATERS 

YDl 

F5 

B 

941 

951 

951  A 

ME 

YDl 

99 

N 

D 

4520 

0373 

ANSI  Z83.9  90  GAS  FIRED  DUCT  FURNACES 

YDl 

F5 

B 

941 

951 

951  A 

MF 

YDl 

99 

N 

D 

4520 

0375 

UL  731  OIL  FIRED  UNIT  HEATERS 

YDl 

F5 

B 

943 

953 

953  A 

MF 

YDl 

99 

N 

4520 

0376 

UL  732  OIL  FIRED  STORAGE  TANK  WATER  HEAT 

YDl 

F5 

B 

943 

953 

953  A 

ME 

YDl 

99 

N 

4520 

0377 

A-A-50456A  VALVES  RADIATOR  HEATING  PACKE 

YDl 

H5 

943 

954 

954  A 

MF 

YDl 

99 

N 

4520 

0378 

A-A-50457A  VALVES  RADIATOR  HEATING  PACK 

YDl 

H5 

943 

954 

954  A 

MF 

Y01 

99 

N 

4520 

0379 

MIL-H-16451F  HEATERS  WATER  LIQUID  FUEL 

YDl 

H5 

943 

953 

953  A 

MF 

YDl 

99 

N 

4520 

0380 

A-A-50549  HEATERS  WATER  LIQUID  FUEL  OIL 

YDl 

F4 

943 

953 

953  A 

ME 

YDl 

99 

N 

4520 

0381 

A-A-50464B  CAP  FLUE  CYLINDRICAL 

YDl 

02 

944 

954 

954  A 

YDl 

N 

4520 

N002 

MIL  H  22881D  HEATERS  WATER  STEAM  HEATED 

SH 

D? 

RRl 

901 

911  A 

U 

B 

4520 

N003 

MIL  H  965D  2  HEATERS  WATER  ELECTRIC 

SH 

A? 

881 

901 

911  A 

u 

B 

4520 

N006 

MIL  H  15289  B  HEATERS  SPACE  ELECTRIC 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

N 

A 

4520 

N007 

MIL  B  17748C  1  BOILERS  HEATING  LOW 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4520 

N008 

MIL  U  17293  D  1  UNIT  HEATER  AIR 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4520 

N009 

MIL  H  3117  C  1  HEATERS  CONVECTION  STEAM 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4520 

N024 

MIL  V  22549D  VALVES  ANGLE  RELIEF  FOR 

SH 

A2 
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U 

B 
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TOTAL  - 

21  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  21 
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» 
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4540 
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MIL  H  22577  C  1  HEATING  EltMENTS 

SH 
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YDl 

F5 
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944  G 

ME 
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A  A  50495A  HEATING  ELEMENT  ELECTRICAL 

YDl 

62 
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NOOl 

MIL-H-24299  HEAtlR-^ 

SH 
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GL 
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99 
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MIL-W-52960A  WATER  PURIFICATION 

ME 

D2 
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MIL-W-52960A  WATER  PURIFICATION 

ME 
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TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  • 
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1  -  0 

4620 

N035 

MIL  D  XX347  DESALINATION  UNITS  WATER 

SH 
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MF 
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0100 

ASTM  B  43  SEAMLESS  ROD  BRASS  PIPE 

SH 

A5 

923 
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ME 
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MIL-T-16420  K  1  TUBE  COPPER  NICKEL  ALLOY 

SH 
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ME 

D2 

941 

964 

964  A 

ME 

N 

4/10 

0150 
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A1 
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nil  02 

MIL  P24691  1  PIPE  AND  TUBE  CARBON  ALLOY 

SH 

Cl 

894 

914 

914  A 

MF 

SH 

N 

C 

4710 

nil  03 

MIL  P  24691  2  PIPE  AND  TUBE  CARBON  ALLOY 

SH 

Cl 

R94 

914 

914  A 

MF 

SH 
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4/10 

nil  04 

MIL  P  24691  3  PIPE  AND  TUBE  CARBON  ALLOY 

SH 
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R94 

914 

914  A 

ME 

SH 

N 

C 

4710 

A024 

MIL-P-n087F  PIPE  STEEL  GROOVED 

ME 

D2 

912 

93? 

952  A 

U 

4/10 

A025 

MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM 

ME 

F4 

923 

943 
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N 

C 
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SH 

D2 
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891 
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0042 

IR  STDY  HOSE  ASSEM  AIR  DUCT  297  30 

CS 

E3 

933 

934 

944 

Y 

ME 

SH 

99 

CS 

u 

4720 

0048 

MIL-H-10868F  HOSE  ASSEM  RBR  UTIL  GAS 

Gl 

FI 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDI 

99 

N 

C 

4720 

0049 

L-T-790  TUBE  NONMETALLIC:  POLYVINYL  CHL 

CS 

H5  A 

941 

954 

954 

A 

82 

N 

4720 

0050 

A-A-XXXX  TUBE  NONMETALLIC;  POLYVINYL  CHL 

CS 

F4  A 

941 

954 

954 

A 

82 

N 

4720 

0051 

MIL-H-26385E  HOSE  OXYGEN  AND  PRESSURIZA 

71 

D2 

941 

961 

943 

G 

99 

U 

4720 

0052 

ZZ-H-561L  HOSE  RUBBER  AND  HOSE  ASSEMBLE E 

YDI 

A2 

942 

953 

953 

A 

ME 

YDI 

99 

K 

4720 

0053 

MS33790  BEND  DATA,  MINIMUM,  HYDRAULIC. 

8? 

D5 

943 

953 

94^ 

Y 

AS 

99 

U 

4720 

0054 

MIL-H-26521H  HOSE  ASSY  NONMETALIC  FUEL 

8? 

Cl 

943 

953 

94^ 

G 

U 

4720 

0065 

MS22055E  HOSE  ASSEMBLIES  OXYGEN  BREATHIN 

AS 

F2 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

99 

N 

D 

4720 

0729 

MIL-H-13531  HOSE, RUBBER  AND  HOSE  ASSY. 

AT 

C2 

863 

872 

902 

A 

AT 

MC 

99 

U 

E 

4720 

0776 

SAE-J1401  HYDRAULIC  BRAKE  HOSE  ASSEMBLIE 

AT 

F5 

893 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

4720 

0776 

A-A-XXXX  HOSE  ASSEMBLIES  RUBBER.HYDRAULI 

AT 

A4 

893 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

4720 

A005 

SAE-J-517HYDRAULIC  HOSE 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

c 

4720 

A045 

01 

MIL-H-62217/1  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

4720 

A045 

02 

MIL-H-62217/2  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

4720 

A045 

03 

MIL-H-62217/3  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

4720 

A045 

04 

MIL-H-62217/4  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

4720 

A046 

MIL-H-13524  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 

AT 

H5 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

4720 

F031 

MIL  H  27301  HOSE  ASSY  METAL  CRYO  LIQUID 

68 

D2 

873 

883 

942 

A 

68 

U 

B 

4720 

F040 

MIL-H-268940  (USAF)  HOSE  ASSEMBLY  RUBBER 

82 

F2 

922 

933 

933 

A 

99 

N 

C 

4720 

F050 

MIL-H-87961  USAF  HOSE  AND  HOSE  ASSEMBLE 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

F050 

01 

MIL-H-87961/1  USAF  HOSE  AIR  DUCT  AIR  BR 

71 

D2 

9.34 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

F050 

02 

MIL-H-87961/2A  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

F050 

03 

MIL-H-87961/3  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

N003 

MIL  H  17902  F  HOSES  END  FITTINGS  AND 

SH 

Cl 

902 

922 

922 

A 

N 

C 

4720 

N024 

MIL  H  17666A  HOSE  METAL  CORRUGATED 

SH 

H5 

931 

951 

7 

N 

A 

4720 

N025 

MIL  H  22240F  1  HOSE  RUBBER  PETROLEUM 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

4720 

N026 

MIL  H  24135A  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

4720 

N026 

04 

MIL  H  24135  5  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

SH 

H2 

931 

951 

7 

N 

A 

4720 

N027 

MIL  H  24565  1  HOSE  AND  FITTINGS  OIL 

SH 

A2 

931 

951 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

4730 

0350 

AS4134  TEE  BULKHEAD  ON  RUN  REDUCED  BODY 

CS 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

N 

4730 

0351 

AS4135  TEE  BULKHEAD  ON  SIDE  REDUCED  BODY 

CS 

F5 

8 

94? 

952 

952 

A 

CS 

N 

4730 

0358 

AS4136  CROSS  REDUCED  BODY  FLARELESS 

CS 

F5 

8 

942 

952 

952 

A 

N 

4730 

0359 

AS4137  ELBOW  45  SWIVEL  REDUCED  BODY  FLAR 

CS 

F5 

8 

942 

952 

952 

A 

CS 

N 

4730 

0360 

AS4138  ELBOW  90  SWIVEL  REDUCED  BODY  FLAR 

CS 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

N 

4730 

0361 

AS4139  TEE  SWIVEL  ON  RUN  REDUCED  BODY  FL 

CS 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

N 

4730 

0362 

AS4140  TEE  SWIVEL  ON  SIDE  REDUCED  BODY  F 

CS 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

CS 

N 

4730 

0363 

AS4141  CROSS  SWIVEL  ON  SIDE  REDUCED  BODY 

CS 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

CS 

N 

4730 

0365 

MIL-F-18280E  1  FITTINGS  FLARELESS  TUBE 

AS 

R? 

P 

943 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0366 

MIL-C-12386E  CLAMP  REPAIR  PIPE 

MF 

D2 

942 

962 

962 

A 

ME 

N 

4730 

0367 

MIL-C-12386/1A  CLAMP  REPAIR  PIPE 

ME 

D? 

94? 

96? 

96? 

A 

ME 

N 

4/30 

0368 

MIL-C-12386/2A  CLAMP  REPAIR  PIPE 

MF 

D2 

942 

962 

962 

A 

ME 

N 

4730 

0369 

MS39133E  ADAPTER  STRAIGHT  PIPE  TO  HOSW 

MF 

D2 

943 

963 

963 

A 

N 

4730 

0370 

MS39134E  SPRING  MECH  AUTO  AIR  BRAKE 

MF 

D2 

943 

963 

963 

A 

N 

4730 

0371 

MS39135E  NUT  HOSE  COUPLING  AUTO 

MF 

D2 

943 

963 

963 

A 

N 

4730 

0372 

MS39136E  SLEEVE  COMPRESSION 

MF 

D? 

943 

963 

963 

A 

N 

4730 

0373 

MS39137E  ADAPTER  BODY  AUTO  AIR  BRAKE 

MF 

D? 

943 

963 

963 

A 

N 

4730 

0374 

MS28761  FITTING  END  AHACHABLE.  HYDRAULI 

82 

D? 

943 

953 

953 

A 

N 

4730 

0375 

MS28760  ADAPTER.  STRAIGHT,  TUBE  TO  HOSE 

8? 

D? 

943 

953 

953 

A 

AS 

99 

N 

4730 

0376 

AS1708  FITTING  END  INTERNAL  FLARE  DESIGN 

82 

85 

943 

953 

953 

A 

ME 

AS 

99 

N 

4730 

0377 

AS1985B  ADAPTER  ASSEMBLY  PORT  CONNECTION 

82 

B5 

943 

953 

953 

A 

ME 

AS 

99 

N 

4730 

0378 

MIL-J-5513  JOINTS  HYDRAULIC  SWIVEL 

82 

A? 

943 

964 

964 

A 

ME 

AS 

99 

N 

4/30 

0379 

MS15001A  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  I 

AS 

F2 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0380 

MS15002A  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  11 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4/30 

0381 

MS15003  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  111 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0382 

MS15004B  FiniNGS  LUBRICATION  TYPE  IV 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0383 

MS15005E  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  V 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0384 

MS15006  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  VI 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4/30 

0385 

MS15720  FiniNGS  LUBRICATION  TYPE  VII 

AS 

F? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0386 

MS15721  FITTINGS  LUBRICATION  TYPE  VIII 

AS 

F2 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4/30 

0387 

MS51520A  NIPPLE  TUBE  BULKHEAD  37  DEG  FLD 

AR 

81 

B 

944 

944 

944 

6 

AR 

OS 

N 

4730 

1027 

MIL  F  85421  FITTINGS  BEAM  SEAL  REV  B 

AS 

D2 

873 

884 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

4730 

1055 

MIL  C  25427B  COUPLING  ASSEMBLY 

AS 

A? 

881 

884 

954 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4730 

1071 

AN894  BUSHING,  SCREW  THREAD,  EXPANDER 

82 

B4 

88? 

89? 

931 

A 

ME 

SH 

99 

CS 

U 

B 

4730 

1072 

MS24397  REDUCER,  BOSS,  PRECISION  TYPE 

82 

84 

88? 

93? 

942 

A 

ME 

SH 

99 

CS 

U 

B 

4730 

1097 

MS  24404  PLUG,  TUBE.  PRECISION  TYPE 

82 

B4 

883 

893 

944 

Y 

MF 

SH 

99 

U 

4730 

1101 

MS27073  NUT.  TUBE  COUPLING-SWIVEL 

82 

84 

883 

932 

944 

Y 

ME 

SH 

99 

U 

4730 

1106 

MS24398  ADAPTR  STRATE  TUBE  TO  BOSS  PRECI 

82 

B2 

883 

924 

942 

A 

ME 

SH 

99 

U 

B 

4730 

1137 

MS20758  ELBOW  HOSE  FLANGED  SWIVEL  45 

8? 

84 

891 

932 

944 

Y 

ME 

SH 

99 

U 

4730 

1139 

MS20761  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SWIVEL 

82 

84 

891 

932 

944 

Y 

ME 

SH 

99 

U 

4730 

1140 

MS20762  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SNIVEL 

82 

84 

891 

93? 

944 

Y 

ME 

SH 

99 

U 

4730 

A055 

SAE-J-516  HYDRAULIC  HOSE  FITTING 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

4/30 

A057 

AA-52159  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE 

AT 

F4 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

4730 

A062 

MS39155  ADPTR  STR  PIPE  TO  HOSE  MALE 

AR 

8? 

911 

923 

923 

A 

AR 

N 

C 

4730 

A073 

MS39156  ADPTR  STR  TUBE  TO  HOSE  37DEG 

AR 

H5 

911 

9?4 

924 

A 

AR 

N 

C 

4730 

A077 

MS39326B  CLAMP  SPRING  HOSE 

MF 

H5 

912 

932 

944 

G 

U 

4730 

A099 

MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM 

MF 

F4 

923 

943 

943 

A 

N 

C 

4730 

AlOO 

MIL  I  IPDS  SNAP  JOINT  COUPLING 

MF 

F4 

923 

943 

943 

A 

N 

C 

4730 

F102 

ELBOW,  PIPE,  INTERNAL,  THREAD  90 

82 

C? 

9?4 

9?4 

934 

A 

99 

N 

B 

4730 

F104 

AN849  NIPPLE,  HOSE 

8? 

D2 

931 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

4730 

F112 

AND10070  ADAPTER-OXYGEN  FILLER 

82 

D5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

4/30 

F774 

AN893  BUSHING  SCREW  THREAD  REDUCER 

82 

F2 

854 

87? 

944 

Y 

AV 

AS 

99 

U 

4/30 

N045 

ASTM  F  1120  CIRCULAR  METALLIC  BELLOWS 

SH 

F5 

892 

894 

931 

A 

U 

B 

4730 

N046 

ASTM  F  1122  QUICK  DISCONNECT  COUPLINGS 

SH 

F5 

89? 

894 

931 

A 

U 

B 

4730 

N047 

ASTM  F  1123  NON  METALLIC  EXPANSION  JOINT 

SH 

F5 

89? 

894 

931 

A 

U 

B 

4/30 

N050 

MS18285  FLEXIBILITY  AND  STRESS 

SH 

H5 

89? 

91? 

91? 

A 

N 

C 

4730 

N052 

MIL  S  17849D  STRAINERS  SEDIMENT  PIPELINE 

SH 

D? 

894 

914 

931 

A 

U 

B 

4/30 

N068 

MIL  C  23465  1  CONNECTION  FLEXIBLE  PIPE 

SH 

H5 

911 

913 

913 

A 

N 

C 

4/30 

N070 

MIL  E  15330D  1  EXPANSION  PIPE 

SH 

H5 

931 
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Z 

N 

A 

4730 

N074 

MIL  F  20042D  1  FLANGE  PIPE  AND  BULKHEAD 

SH 

A1 

931 

951 

Z 

N 

A 

4730 

N075 

MIL  C  24706  COUPLING  PIPE  HEAT 

SH 

A? 

911 

931 

Z 

N 

A 

4/30 

N076 

MS  18301A  1  HIGH  PRESSURE  DRAIN  ORIFICE 

SH 

A? 

911 

931 

931 
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N 

C 
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MIL  T  960E  2  TRAPS  STEAM  INTERMITTENT 
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91? 

93? 

932 

A 

N 
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N083 

MIL  F  20670B  FLANGE  PIPE  CARBON  STEEL 

SH 
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93? 

93? 

A 

N 

C 

4730 
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MS26549  COUPLING  QUICK  DISCONNECT  FUEL 

AS 

SH 

R2 

P 

944 

954 

954 

A 

AS 

N 

4/30 

N114 

MS26552  COUPLING  QUICK  DISCONNECT  FUEL 

AS 

SH 

R2 

P 

944 

954 

954 

A 

AS 

N 

4730 
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ME 
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NFPA  T3  9  18  METHOD  OF  ESTABLISHING 
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ME 
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99 
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0099 

SAE  HIR  1496  HYDRAULIC  SYSTEM  DESIGN 

SH 

A5 
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923  933  A 

ME 

SH 

99 
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N089 

MIL  C  24714  1  CONNECTOR  TUBES 

SH 

A1 

923 

943 

943  A 
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MIL  V  868  VALVES  HYDRAULIC 

SH 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING  . . .  . 


PROJECT 

4810  N090  01 
4810  N090  02 
4810  N090  03 
4810  N094 
4810  N094  01 
4810  N094  02 
4810  N094  03 


MIL  V  868  1  VALVES  HYDRAULIC 
MIL  B  868  2  VALVES  HYDRAULIC 
MIL  V  868  3  VALVES  HYDRAULIC 
MIL-V-24722(SH1  VALVE  AND  SUBPLATE 
MIL-V-24722/1{SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 
MIL-V-24722/2{SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 
MlL-V-24722/3(SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 


4810  TOTAL  -  14  .  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  COOES;  A  -  14 

4820  0071  MIL  A  10894C  AMPLIFIER  PWR  SUPPLY  AM  598  CR 

4820  0575  MIL  R  13877D  REGULATOR  OXYGEN  ACETYLENE  AL 

4820  0582  MS28889  VALVE  AIR  HIGH  PRESSURE  CHARGIN  71 

4820  0590  MIL  V  18318B  VALVE  PRES  REG  OXYGEN  SYSTE  AS 

4820  0620  MIL  V  12003F  VALVES  PLUG  CAST  IRON  ME 

4820  0622  MS22012D  VALVE  HI  PRESS  OXY  CYL  AUTO  OPN  AS 

4820  0632  AN6024  VALVE  FILLER  LOW  PRESSURE  OXYGEN  71 

4820  0634  MIL  V  25675C  VALVES  CHECK  MINIATURE  HVD  71 

4820  0637  MIL-V-6164E  VALVE  AIRCRAFT  AIR  HIGH  PRE  71 

4820  0638  MIL-R-19180B  REGULATORS  PRESSURE  COMPRES  82 

4820  0640  IR  STDY  VALVE  VENT  CS 

4820  0641  IR  STD  Y  COCK  PLUG  413  41  CS 

4820  0642  IR  STDY  VALVE  PLUG  931  93  CS 

4820  0647  MIL-V-62382  VALVE  HYD  RELIEF  AT 

4820  0648  A-A-XXXXX  VALVE  HYO  RELIEF  AT 

4820  0650  MIL-V-9050E  VALES  OXY  GEN  PRESSURE  RELIE  71 

4820  0652  MIL-V-25023B  VALVE  FUEL  DRAIN  SELF  LOCK  82 

4820  0653  MIL-V-62198  VALVE  SELECTOR  HYD  AT 

4820  0654  A-A-XXXXX  VALVE  SELECTOR  HYD  AT 

4820  0655  MIL-V-18433C  VALVES  TEMPERATURE  REGUALTI  YDl 

4820  0656  WW-V-2872  VALVES  TEMPERATURE  REGUALTING  YDl 

4820  0657  MIL  V  25513F  USAF  VALVE  CHECK  FOR  300  71 

4820  0658  MIL-V-9439  VALVES  OXYGEN  CYLINDER  HIGH  71 

4820  0659  MIL-V-9050  VALVES  OXYGEN  PRESSURE  RELIE  71 

4820  0661  MIL-V.25961E  VALVE  FILL  BUILDUP  VENT  71 

4820  0663  MIL-V-8057F  VALVEOXYGEN  PRESSURE  BUILD  71 

4820  F080  M1L-V-5S19E  USAF  VALVE  REGULATING  FLUID  71 

4820  F099  MIL-V-25962C  USAF  VALVE  LIQUID  OXYGEN  71 

4820  N014  MIL  V  24624  1  VALVES  BUTTERFLY  WAFER  AND  SH 

4820  N054  MIL  V  19772A  1  VALVES  TEMPERATURE  SH 

4820  N067  MIL  V  20065D  VALVE  ANGLE  PRESSURE  SH 

4820  M068  MIL  V  225490  1  VALVE  ANGLE  RELIEF  SH 

4820  N069  MIL  V  24272B  VALVE  MANIFOLD  HIGH  SH 

4820  N070  MIL  V  24336A  VALVE  PRESSURE  REDUCING  SH 

4820  N071  MIL  V  24384B  VALVE  PRESSURE  REGULATING  SH 

4820  N072  MIL  V  24509  VALVE  FLANGED  BALL  SH 

4820  N074  MIL  V  24232  1  VALVES  PNEUMATIC  4  WAY  SH 

4820  N094  MIL-V-24600/6B  VALVES  SPECIAL  PURPOSE  SH 

4820  N095  MIL-V-24600/8A  VALVES  SPECIAL  PURPOSE  SH 

4820  TOTAL  -  39  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  CODES:  A  -  39 

4910  0674  MIL  I  15353B  INDICATORS  COMPRESSION  SH 

4910  0711  MIL  L  13009F  LIGHT  IGNITION  TIMING  AL 

4910  0753  MIL-I-443D  INDICATOR  CONN  ROD  ALIGNMENT  AL 

4910  0754  W-G-690D  GRINDING  KITS  VALVE  SEAT  ELECTR  AL 

4910  0755  MIL-R-13495F  RELINERS  BRAKE  SHOE  AND  CLU  AL 

4910  A677  MIL-P-XXXXX  ELEC  SYS  TEST  SET  AT 

4910  A749  MIL-T-52414  TEST  EQUIPMENT  AT 

4910  TOTW.  -  7  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  COOES:  A  -  7 
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AV 
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ME 
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R2 

921 

941 

944 
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AV 

AS 

71 

CS 

U 
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A 

AV 

AS 

99 
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71 

D2 
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A 

AV 

AS 

99 
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71 
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931 

941 

952 
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AS 

99 
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F5 
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ME 
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4920  0480 
4920  0482 
4920  0483 
4920  F432 
4920  F474 

4920  TOTAL 

4923  N002 


MIL-T-26398E  (USAF)  TEST  STAND  AIRCRAFT  82 
MIL-S-26000  STAND.  TEST,  AIRCRAFT  HYDRAU  82 
MIL-T-26017  TEST  STAND  HYDRAULIC  SYSTEM  82 
A-AXXX  VIDEO  MONITOR  82 

AAXXXXX  RCW/CIW  INDICATOR  82 

5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  5 

MIL  A  21430  B  ACCESSORY  SET  MKl  MODI  OS 


953  953 


SH  99 


AT 

H5 

941  951  951  A  AT 

N  D 

AT 

F4 

941  951  951  A  AT 

N  D 

71 

D2 

941  961  961  A  AV 
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99 

N 

82 

D2 

942  954  954  A  AV 

AS 

99 

N 

AT 

H5 
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N 

AT 

F4 
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N 

YDl 

H5 

942  953  953  A 
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N 
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B4 

942  953  953  A 
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N 

71 

D2 

943  963  944  G 

AS 

99 

U 

71 

D2 

944  964  964  A  AV 

AS 

99 

N 

71 

D2 

944  964  964  A 

AS 

99 

N 

71 

D1 

944  964  964  A  AV 

AS 

99 

N 

71 

02 

944  964  964  A 

AS 

99 

N 

71 

D2 

931  941  952  A 

99 

U 

71 

D2 

944  964  964  A 

99 

N 

SH 

A2 

871  891  933  A 

U  B 

SH 

A2 
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SH 

H5 

931  951  Z 

N  A 

SH 
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N  A 

SH 
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N  A 

SH 

D2 
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931  9 

51  Z 

N  A 

SH 

A2 

934  944  944  A 

N  C 

SH 

A2 

934  942  942  A 

N  C 

-  39 

o 

1 

C0 

• 

.  Y  -  0 

,  Z  -  0 

SH 

D2 

874  894  894  A  AL 

SH 

99 

N  C 

902  922  944  G  AL 
931  941  941  A  AL 


YDl  99 
YDl  99 


4925  0056  MIL  STD  1441A  EQUIPMENT  LEAK  DETECTION  EA 


D4 

931  951  951  A  AL 

YDl  99 

N  D 

D4 

931  951  951  A  AL 

N  D 

B4 

881  891  902  A  AT 

U  B 

FI 

921  931  931  A  AT 

N  C 

e  -  0 

.  Y  -  0  ,  Z  -  0 

D5 

943  953  953  A 

99 

N 

H5 

944  954  954  A 

99 

N 

H5 

944  954  954  A 

99 

N 

B4 

873  893  893  A  AV 

AS 

99 

N  C 

B4  A 

923  943  943  A 

99 

N  C 

6-0 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

D5 

922  932  934  A 

OS 

U  6 
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,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

A2 

942  944  943  6  AR 

OS 

99 

U 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSI6NEE  ACTIVITY  LISTING 


4925-5110 


PROJECT 


4925  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1  .6-0 


4930  0371 
4930  0378 
4930  0379 
4930  0382 
4930  0385 
4930  0386 
4930  0387 
4930  0394 
4930  A395 
4930  A396 
4930  F337 
4930  F339 
4930  F388 
4930  F389 
4930  F391 
4930  F392 

4930  TOTAL  - 

4931  A261  01 
4931  A267 
4931  A274 
4931  A275 
4931  A276 
4931  A279 
4931  A288 
4931  A300 
4931  A302 
4931  A303 
4931  A304 
4931  A306 
4931  A323 


A-A-XXX  FILTER  SEPARATOR  LIQUID  FUEL 
MIL-G-3859  &  S  1  THRU  4  GREASE  GUNS 
A-A-XXXXX  GREASE  GUNS 
MIL-F-XXX  FILTER-SEPARATOR  LIQUID  FUEL 
MIL  HD8K  FUEL  SYS  DESIGN  GUIDE 
MIL-F-XXX  FUEL  DELIVERY  SYSTEM  BULK  AIRB 
A-A-50471A  OILERS  HAND  RECTANGULAR  PUSH 
MIL-N-7284  NOZZLE  OIL  SERVICING 
MIL-R-53076B  REFUELING  SYS  AVIATION 
MIL-N-52747D  NOZZLE  ASSY  CCR 
MIL-C-XXX  COUPLER  HYDRANT  VALVE 
MIL-F-XXXXX  FUEL  SERVICING  UNIT  TYPE  MH3 
MIL-F-26887E  FUEL  SERVICING  UNIT  AIRCRFT 
MIL-S-26873C  SURGE  SUPPRESSOR  AIRCRAFT 
MIL-A-26891  AIR  ELIMINATOR 
MIL-C-83260  COUPLER  HYDRANT  VALVE 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES: 


4931  A261  01  MIL-C-70707/1A  CCA  SVO  AMPL  TEST  INP  AR  B2 
4931  A267  MIL-T-50337A  TEST  SET  CARD  READER  AR  B2 
4931  A274  MIL  D  70591B  D  BOX  TEST  PANEL  AR  B2 
4931  A275  MIL  S  70592B  SERVO  AMP  TEST  PANEL  AR  B2 
4931  A276  MIL  T  503398  TEST  SET  SUBASSY  MX  8050  AR  B2 
4931  A279  MIL-C-60898/11A  CCA  SVO  AMPL  AR  B2 
4931  A288  MIL-T-50334C  TEST  SET  SUB  ASSY  AR  B2 
4931  A300  MIL-V-70588C  V  CONV  TEST  PANEL  AR  B2 
4931  A302  MIL-C-70594B  CMPNT  BD  REMOTE  BIT  TESTER  AR  B2 
4931  A303  MIL-C-70707B  CCA  AR  B2 
4931  A304  MIL-T-50332B  TEST  SET  SUBASSY  AR  B2 
4931  A306  MIL-T-50789B  TEST  SET  AIR  DEFENSE  AR  B2 
4931  A323  MIL  T  60879A  TEST  SET  POWER  PANEL  AR  Cl 

4931  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  13  »  STATUS  COOES:  A  -  13  .6-0 

4935  A081  MIL-HDBK-142A  GUIDED  MSL  TEST  EQUIP  MI  H5 
4935  N082  MIL-T-85472A  AS  TEST  SET  GROUP  OQ  169  DS  AS  F2 
4935  N083  MIL-T-85031B  AS  TEST  SET  GUIDED  WEAPON  A  AS  R2 

4935  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  3  .6-0 


4940  0444 
4940  0445 
4940  0446 
4940  0447 
4940  0448 
4940  0577 
4940  0632 
4940  0648 
4940  0655 
4940  0656 
4940  0661 
4940  0665 
4940  0666 
4940  A607 
4940  A636 
4940  A663 
4940  F641 
4940  F657 
4940  F658 
4940  F863 
4940  N563 
4940  N564 

4940  TOTAL  - 

5035  1778 

5035  TOTAL  - 

5110  0334 
5110  0343 


MIL-C-82033B  CLEANER  STEAM  OR  HOT  WATER  YDl  H5 
XX-C-2867  CLEANER  STEAM  OR  HOT  WATER  PRE  YDl  B4 
MIL-C-0024196B  (USAF)  CLEANING  SYSTEM  UL  82  D5 
MIL-C-4036  CLEANER  VAPOR  PRESSURE  82  99  C4  A 

MIL-T-87971  TESTER  HOSE  ASSEMBLIES  82  99  C4  A 

MIL-W-87893A  WORKSTATION,  ELECTROSTATIC  30  CS  A2 
MIL-T-XXX  TESTER.FUEL  HOSE  ASSEMBLIES  82  B4 
A-A-XXX  MAINTENANCE  PLATFORM  SELF  IROPEL  82  B4  A 
RECOVERY  UNIT.  ANTIFREEZE  FILTRATION  82  99  B4  A 
RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  DISTILLATION  82  99  B4  A 
A-A-XXX  COATING  APPLICATION  SYSTEM  HIGH  82  B4  A 
MIL-C-29222A  CLEANER  PRESSURE  HOT  WATER  YDl  H5 
XX  C  2866  CLEANER  PRESSURE  HOT  WATER  SKI  YDl  F4 
MIL  P  45051D  PRESS  CONNECTING  ROD  STRAIG  AL  D5 
MIL-C-14076B  CLEANING  ELEMENT  ME  D2 

MIL-S-64055  fAL)  SHOP  EQUIPMENT  MECHANIC  AL  B4 
MIL  G  XXX  GRIT  BLAST  ROOM  82  B4 

MIL-W-XXXXX  HASHER  AIRCRAFT  HIGH  PRESSUR  82  B4 
A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  RECYCLING  82  B4  A 
MIL-D-XXX  DOLLY  HANDLIFT  82  B4 

DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  DIESEL  SH  A4 
DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  ELECTRIC  SH  A4 

22  .  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  CODES:  A  -  22  .6-0 

MS  1096  SCREW  CAP  HEXAGON  HEAD  AR  IS  D2 


PA 

AA 

BA 

PP 
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AC 

OC 

T 

C 
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GC 

SC 
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FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 
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S 
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N 

PY 

TY 

SN 

YN 
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YT 

T 

RT 
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6  - 

0 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

82 
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A 

931  944  944  A 

99 

N 
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ME 
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N 
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932  952  952  A  ME 

N 

82 
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934  954  954  A 

99 

N 

ME 

F4 

934  954  954  A 

N 

82 

B4 

941  951  Z 

82 

N 

A 
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99 
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A 
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CS 

N 

D 

ME 
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N 

D 

ME 
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N 

82 

A4 

893  941  921  A 

99 
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99 

U 
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N 
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N 

82 

99 

H5 

A 
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99 

CS 

N 

D 

82 

99 
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YDl 

99 

CS 
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• 

6  - 

0 
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AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 
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U 

B 

AR 

B2 

883  893  944  A  AR 

U 

B 

AR 

B2 

883  893  944  A  AR 

U 

B 

AR 

B2 

884  892  944  A  AR 

U  B 

AR 

B2 

884  892  944  A  AR 

U  B 

AR 

Cl 

934  944  944  A  AR 

N 

C 

-  13 

» 

6  - 

0 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

MI 

H5 

943  963  963  A  MI 

N 

AS 

F2 

944  964  964  A 

AS 

N 

AS 

R2 

944  964  964  A 

AS 

N 

.  3 

• 

6  - 

0 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

YDl 

H5 

943  954  954  A 

YDl 

N 

YDl 

B4 

943  954  954  A 

YDl 

N 

82 

D5 

943  953  944  G 

99 

U 

82 

99 

C4  A 

944  951  951  A  AL 

YDl 

99 

N 

D 

82 

99 

C4 

A 

944  951  951  A  AL 

YDl 

99 

N 

D 

30 

CS 

A2 

884  901  944  G 

30 
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82 

B4 

932  944  944  A 

99 
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82 

B4 

A 

923  942  952  A 

99 
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82 

99 

B4 
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B4 

A 
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YDl 
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N 

YDl 
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YDl 

99 

N 

AL 

D5 
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N 

C 

ME 

D2 

912  932  952  A 

U 

934  942 

912  912  932 
932  952 
932  942 
912  912  932 
874  894 
874  894 


944  G  AL 

951  A 

952  A 
942  A 
932  A 
894  A 
894  A 


1  .  DELIMIUEirr  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

A-A-XXX  SAW  HAND  FINGER  GRIP  SURVIVAL 
A-A-2880CHISEL  BRICK  MCA 


6-0 


.  Y  -  0  .  Z  -  0 

902  922  922  A  AR  SH  82 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

932  934  944  A  99 

943  951  951  A  GL  SH  99 
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5110-5306 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


ASSI6NEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


AA  BA  PP  -I-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

6C  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  g  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

NT  IT  CA  IVT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 

TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT  S  D 


5110  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A-2  ,G-0  .Y-0  .Z-0 

5120  0023  MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  GL  H5  941  944  944  Y 

5120  0027  A-A-2879  BAR  PINCH  STRAIGHT  MCA  GL  G4  943  951  951  A 

5120  A025  MA4534  SOCKET  WRENCHES  HAND  (METRIC)  AV  GL  E5  B  943  943  943  A 

5120  AC91  AS4167  WRENCH  FURE  NUT  CROWFOOT  12  PT  AV  A5  902  902  902  A 

5120  AC92  MA1547A  SPLINE  WRENCH  SYS  METRIC  PERF  RE  AV  A5  902  902  902  A 

5120  B095  01  MIL  I  81969  1  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  02  MIL  I  81969  2  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  03  MIL  I  81969  3  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  04  MIL  I  81969  16  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  05  MIL  I  81969  17  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  892  G 

5120  B095  06  MIL  I  81969  18  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  07  MIL  I  81969  19  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS  F2  871  881  912  A 

5120  B095  08  MIL  I  81969  20  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A  AS  F2  871  881  953  A 

5120  B095  11  MIL  I  81969  27  INST  AND  REM  TOOLS  AS  F2  871  881  953  A 

5120  D015  A-A-XXX  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  TYPE  GL  B4  A  923  932  944  V 

5120  F024  AGGG-W-686E  WRENCH  TORQYE  UNDIRECTIONAL  84  B4  941  941  951  A 

5120  NB84  MIL  C  22520  25  CRIMPING  TOOLS  TERMINAL  SH  02  861  881  881  A 

5120  TOTAL  -  17  ,  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A  -  17  .G-0  .Y-0  .2-0 


5130  0357 

5130  TOTAL  - 

5140  0090 
5140  N084 

5140  TOTAL  - 

5220  0211 
5220  0212 
5220  0213 
5220  0214 
5220  0215 
5220  0216 
5220  0223 
5220  0226 
5220  A195 
5220  A207 


IR  STUDY  RIVETER  YOKE  PNEU  MCA  54  12  GL 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

MIL  C  XXX  CASES  EQUIPMENT  POLYETHYLENE  AL 
MIL-C-19437B  CHEST  TOOL  CARPENTER  OR  COM  MC 


GL 

H5 

941 

944 

944 

Y 

GL 

AS 

99 

U 

GL 

G4 

943 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

D 

AV  GL 

E5 

B 

943 

943 

943 

A 

AV 

N 

C 

AV 

A5 

902 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

AV 

A5 

902 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

892 

G 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

912 

A 

CR 

AS 

85 

U 

B 

i  AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

871 

881 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

GL 

64 

A 

923 

932 

944 

Y 

GL 

AS 

99 

U 

84 

B4 

941 

941 

951 

A 

99 

N 

D 

SH 

D2 

861 

881 

881 

A 

N 

c 

-  17  . 

G  - 

0 

.Y-0 

»  * 

1  -  ( 

3 

GL 

G3 

932 

941 

944 

A 

GL 

SH 
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923  923  943  Z  AL 
912  924  924  A 


DELINQUENT 


STATUS  OHIES:  A 


G  -  0  .Y-0 


MIL  STD  IlOA  GAGE  PLUG  PLAIN  CYL  GO 
MIL  -STD  113A  GAGE  RING  PLAIN  NOT  GO 
MIL  STD  115  GAGE  PLUG  THD  NOT  GO 


MIL  STD  274B  GAGE  PLUG  THD  SET  F  NOT  GO 
666  B  461A  BLOCK  STEP  MACHINISTS 


MIL  6  46382  GAGES  SNAP  THREAD  ROLL 


AR 
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AR 

OS 
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A 

5220  TOTAL  -  10  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  10  .G-0  .Y-0  .2-0 


5305  2023 
5305  2033 
5305  2037 
5305  2038 
5305  2046 
5305  2047 
5305  2048 
5305  2049 
5305  2050 
5305  2051 
5305  2052 
5305  2053 
5305  2054 
5305  2055 


FF-S-85  SCREW  CAP  SLOTTED  &  HEX  HEAD 


MS35494  SCREW  WOOD  FLAT  HEAD  SLOTTED 
MS35495  SCREW  WOOD  ROUND  HEAD  SLOTTED 
CID  AA-XXXXX  SCREW  WOOD  FLAT  HEAD 
CID  AA-XXXXX  SCREW  WOOD  ROUND  HEAD 


MS9704  SCREW  MACH-DBC  HEX  EXTD  WSHR  HD 


IS 
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AS 

99 
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N 

5305  TOTAL  -  14  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  - 14  .G-0  .Y-0  .2-0 


5306  1420  MIL  S  1222  1  STUDS  BOLTS  AND  NUTS  HEX  SH 

5306  1421  MIL  S  1222  2  STUDS  BOLTS  NUTS  HEX  BOLTS  SH 

5306  1572  AS7466  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY  AR  IS 

5306  1573  AS7468  BOLTS  AND  SCREWS  COBALT  ALLOY  AR  IS 

5306  1574  AS7471  BOLTS  AND  SCREWS  1900  DEG  F  H/T  AR  IS 

5306  1575  AS7467  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY  AR  IS 

5306  1576  AS7475  BOLTS  AND  SCREWS  WORK  STRENGTHENE  AR  IS 

5306  1577  AS7472  BOLTS  AND  SCREWS  125  KPS I  AR  IS 

5306  1578  AS7478  BOLTS  AND  SCREWS  1800  DEG  F  SOLUT  AR  IS 

5306  1579  AS7479  BOLTS  AND  SCREWS  CRES  HT  RESIST  AR  IS 

5306  1791  MS35751  BOLT  SQUARE  NECK  ROUND  HEAD  IS 

5306  1792  MS9211  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS 

5306  1793  MS9213  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS 

5306  1794  MS9214  BOLT  MACH-DOOUBLE  HEX  EXTD  WASHER  IS 

PAGE  NO.  A  -  30 


912  932 
912  932 
914  924 
914  924 
914  924 
914  924 
914  924 
914  924 
914  924 
914  924 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 


951  A 
951  A 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
944  G  AV 
944  G 
944  6 
944  G 


SH  99 
SH  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
AS  99 
99 


5306-5310 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T 

5306  1795  MS9220  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1796  MS9221  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1797  MS9222  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1798  MS9223  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1799  MS9688  BOLT  MACH-HEX  KD  DRLD  1  HOLE  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1800  MS9700  BOLT  DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1801  MS9706  BOLT  MACH-DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1802  MS9707  BOLT  MACH-DBL  HEX  EXTDWSHR  HD  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1803  MS9708  BOLT  MACH-DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD  IS  C2  944  944  944  G 

5306  1804  MS9709  BOLT  MACH  DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD  IS  C2  944  944  944  G 


OC  T  C 
TO  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


5306  TOTAL  -  24  .  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A  -  24  .  G  -  0 


5307  0514 
5307  0515 
5307  0516 
5307  0517 
5307  0518 
5307  0519 
5307  0536 
5307  0537 
5307  0538 
5307  0539 
5307  0540 
5307  0541 
5307  0546 
5307  0547 
5307  0577 
5307  0578 
5307  0579 
5307  0580 
5307  0581 
5307  0582 
5307  N050 


5310  1520 
5310  1560 
5310  1581 
5310  1639 
5310  1662 
5310  1768 
5310  1769 
5310  1786 
5310  1787 
5310  1788 
5310  1846 
5310  1847 
5310  1889  01 
5310  1889  02 
5310  1890  01 
5310  1890  02 
5310  1891  01 
5310  1891  02 
5310  1906 
5310  1964 
5310  1967 
5310  1982 
5310  1982  01 
5310  1982  02 
5310  1982  03 
5310  1982  04 
5310  1982  05 
5310  1985 
5310  1988  01 
5310  1988  02 
5310  1992  01 
5310  1992  02 
5310  1993 
5310  1994  01 
5310  1994  02 
5310  1995 
5310  1996 
5310  1997 
5310  1998 


MIL  S  45915  STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  AR 
MS51833D  STUB  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  LGHT  AR 
MS51834D  STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  HEAVY  AR 
MIL  S  45933  STUD  KEYRING  LOCKED  AR 
MIL  S  45933/lA  STUD  KEYRING  LOCKED  AR 
MIL  S  45933/2A  STUD  KEYRING  LOCKED  AR 
MIL  S  1222  6  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONS  SH 


ASTM  F  1179  88  ANAEROBIC  THREAD  LOCKING  SH 
AS7482  STUDS  STEEL  CRES  HEAT  RESISTANT  AR 
AS7456  STUDS  STEELL  LOW  ALLOY  HEAT  TREAT  AR 
MS17295  (WEP)  STUD-STEPPED  I.SIDIA  ENGAG  IS 
MSI 7294  (WEP)  STUD  STEPPED  1.5  DIA  ENGAG  IS 
MS17296  (WEP)  STUD  STEPPED  1.5  DIA  ENGA  IS 
MS17299  (WEP)  STUD  STRAIGHT  190-24  IS 
MS17300  (WEP)  STUD  STRAIGHT  .250-20  IS 


MS17301 (WEP V STUD  STRAIGHT  .3125-18  IS 
MIL  S  24287C  1  STUDS  BOLTS  STUDS  BOLTS  SH 


FF  W  92  WASHER  FLAT  PLAIN  AR 
MIL  W  XXXX/3  WASHER  SPERICAL  SET  CRES  AR 
DOD  W  XXXX/3  WASHER  FLAT  STEEL  METRIC  AR 
FF-W-92/1  WASHER  FLAT  PLAIN  SQUARE  STL  AR 
MIL-H-lh33/ll  WASH  SPRING  TEN  WAVE  GAP  AR 
A-A-52157  NUT  PLAIN  SINGLE  BALL  SEAT  AT 
MS  19068  NUT  PLAIN  ROUND  RETAINING  BALL  OS 
MIL  S  1222  3  STUDS  BOLTS  NUTS  HEX  NUTS  SH 
MIL  S  1222  4  STUDS  BOLTS  NUTS  HEAVY  HEX  SH 
MIL  S  1222  5  STUDS  BOLTS  NUTS  HEAVY  HEX  SH 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 
MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 
A  A  XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS27129  IS 
MS27129  INACTIVATION  IS 
A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS35333  IS 
MS35333  INACTIVATION  IS 
A-A-XXXXX  CID  TO  REPUCE  MS35338  IS 
MS35338  INACTIVATION  IS 
MIL-N-8922  NUT  SELF-LOCKING  ALLOY  STEEL  IS 
FF-N-836  NUT  SQUARE  HEXAGON  CAP  SLOTTED  IS 
MIL-N-25027/1  NUT  SELF-LOCKING  HEAVY  HEX  IS 
NUT  PUIN  CLINCH  AND  NUT  SELFLOCKING  CLI  IS 
MIL-N-45938/1  NUT  PUIN  IS 
MIL-N-45938/4  NUT  PUIN  IS 
MIL-N-45938/7  NUT  PUIN  IS 
MIL-N-45938hl  NUT  PUIN  IS 
MIL-N-45938/12  NUT  PUIN  IS 
MS21043  NUT  SELF-LOCKING  800  DEGREES  RED  IS 
A-A-XXXXX  CID  TO  REPUCE  MS16213  IS 
MS16213  INACTIVATION  IS 
A-A-XXXXX  CID  TO  REPUCE  MS45904  IS 
MS45904  INACTIVATION  IS 
MS21063H  AMENDMENT  1  NUT  SELF-LOCKING  GA  IS 
A-A-XXXXX  CID  TO  REPUCE  MS51848  IS 
MS51848  INACTIVATION  IS 
MS21045  NUT  SLF-LKG  HEX  REG  HT  450  DEGRE  IS 
MIL-W-5521B  WASHER  AIRCRAFT  HYDRAULIC  IS 
MIL-N-3337C  NUT  SHEET  SPRING  IS 
MS14180  NUT  REPUCEMENT  FOR  SLF-LKG  PLT  IS 
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5310-5320 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

^  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 
RC 
ET 


01 


PROJECT 

5310  1999 
5310  2000 
5310  2002 
5310  2002 
5310  2003 
5310  2004 
5310  2005 
5310  2006 
5310  2007 
5310  2008 
5310  2009 
5310  2010 
5310  2011 
5310  2012 
5310  2013  01 
5310  2013  02 
5310  2014  01 
5310  2014  02 
5310  2015  01 
5310  2015  02 
5310  2016  01 
5310  2016  02 
5310  2017  01 
5310  2017  02 
5310  2018  01 
5310  2018  02 
5310  2019  01 
5310  2019  02 
5310  2020  01 
5310  2020  02 
5310  2021  01 
5310  2021 
5310  2022 
5310  N046 
5310  N047 


.TITLE .  PY 


AA 

GC 

NT 

TY 


02 


AND10068  REV  4  NUTS  AND  PLATE  NUTS  SLFLK  IS 
MIL-N-25027  NUT  SELF-LOCKING  HEXAGON  250  IS 
MS24017  NUT  PLAIN  MOUNTING  IS 
A-A-XXXXX  NUT  MOUNTING  PUIN  IS 
A-A-XXX  NUT,  PLAIN,  CLINCH-FLUSH  IS 
MS9356  NUT  PLAIN  H^X  A-286  IS 
MS9358  NUT  CASTELUTED  HEX  A-286  IS 
MS9361  NUT  PLAIN  HEX  CHECK  A-286  IS 
MS14201  NUT  FLTG  SLF-LKG  ATTCHED  RET  ELE  IS 
MS14144  NUT  SLF-LKG  LIGHT  WGHT  CASTELL  IS 
MS14214  NUT  ELEMENT  AHCHD  RET  ELE  IS 
MS14200  NUT  FLTG  SLF  LKG  ARE  450  DEG  F  IS 
MS9363  NUT  SLOTTED  HEX  SHEAR  A-286  IS 
MS33538  (ASGT  NUT  SHEET  SPRING  LIMITATIO  IS 
MS51865  NUT  SELF  LKG  CAP  IS 
A-A-XXXXX  NUT  SELF  LKG  CAP  IS 
MS51969  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
MS51970  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
MS24679  NUT  PLAIN  CAP  LOU  CROWN  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  CAP  LOU  CROWN  IS 
MS27952  NUT  PLAIN  HEX  JAM  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  JAM  IS 
MS51972  NUT  PLAIN  HEX  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
MS90723  NUT  IS 
A-A-XXXXX  NUT  SHEET  SPRING  IS 
MS90724  NUT  SHEET  SPRING  IS 
A-A-XXXXX  NUT  SHEET  SPRING  IS 
MS45905  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  IS 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  IS 
MIL  S  19622  IIG  STUFFING  TUBE  NYLON  SH 
MIL  S  19622  12F  STUFFING  TUBE  NYLON  SH 


5310  TOTAL  -  74  .  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  CODES:  A  -  74  .6-0 


5315  0451 
5315  0465 
5315  0470  18 
5315  0486 
5315  0487 
5315  0488 
5315  0489 
5315  0491 
5315  0492 
5315  0493 
5315  0494 
5315  0495 
5315  0496 
5315  0497 
5315  0498 
5315  0499 
5315  0500 
5315  0501 


IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  2000  0200  IS 
MIL-P-20700A  PIN  GROOVED  HEADLESS  AR 
IR.STUDY-PIN, STRAIGHT-HEADLESS  100  IS 
PIN  HINGE  IS 
MS90717  SPIKE  BARGE  &  BOAT  IS 
MIL-P-23460E  PIN  QUICK  REL  SELF  RET  POSI  IS 
PIN  STRAIGHT  IS 
PIN  LOCK  HITCH  PIN  IS 
PIN  RETAINING  SAFETY  IS 
PIN.  QUICK  RELEASE  IS 
PIN,  CUICK  RELEASE  IS 
PIN,  (UICK  RELEASE  IS 
PIN  RETAINING  SAFETY  AN416  IS 
PIN  HINGE  MS2023E  IS 
MS17106B  NAIL  RINGED  (FEHER  RING)  IS 
AN415  LOCK  (HITCH  PIN)  IS 
MS9390  PIN  STRAIGHT  HDLSS  CRES  AMS  5735  IS 
MS9468  PIN  STRAIGHT  HEADED  .497  DIA  IS 


IS 


5315  TOTAL  -  18  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A  -  18  .6-0 


5320  0780 
5320  0796 
5320  0803 
5320  0812 
5320  0812  01 
5320  0812  02 
5320  0812  03 
5320  0812  04 
5320  0812  05 
5320  0812  06 
5320  0812  07 
5320  0812  08 
5320  0812  09 
5320  0812  10 
5320  0812  11 
5320  0812  12 
5320  0812  13 


MIL-P-87988  PIN  THREADED  WITH  HEX  SOC  82 
MS14218  RIVET  SOLID  120  DEG  FLUSH  SHEAR  AS  IS 
MS14219(AS)  RIVET  SOLID  120  DEG  HD  TEN  H  AS  IS 
MI L-R-7885  RIVER  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/11  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/12  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/13  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/14  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/15  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/16  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/17  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/18  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/19  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/20  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/21  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 

MIL-R-7885/22  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  l.S 

MIL-R-7885/23  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS 
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5320-5340 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING  . .  . . 


PROJECT 

5320  0812  14 
5320  0812  15 
5320  0812  16 
5320  0812  17 
5320  0812  18 
5320  0817 
5320  0818 
5320  0820 
5320  0821 

5320  TOTAL  - 

5325  0319 
5325  0320 
5325  0321 
5325  0322 
5325  0323 
5325  0324 

5325  TOTAL  - 

5330  0684 
5330  0864 
5330  0896 
5330  0897 
5330  0925 
5330  0933 
5330  N135 
5330  N130 
5330  N156 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  0  F  0  F  0  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 

PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT  S  D 


MIL-R-7885/24  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS  FI  942  944  944  A  AV 

MIL-R-7885/25  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS  FI  942  944  944  A  AV 

MIL-R-7885/26  RIVET  BLIND  STRUCTURAL  IS  FI  942  944  944  A  AV 

MIL-R-7885/3C  AMENDMENTS  IS  FI  942  944  944  A  AR 

MIL-R-7885/7C  AMENDMENT  1  IS  FI  942  944  944  A  AR 

MS20605  RIVET  BLIND  NONSTRUCTURAL  AS  IS  F2  942  943  943  G  AR 

MIL-F-811177  FASTENERS  BLIND  HIGH  STR  AS  IS  F2  942  943  944  G  AV 

MS17312  RIVET  FOR  SAFETY  CHAIN  TYPE  II  IS  C2  944  944  944  G 

MIL-R-24243  AMD  1  IS  Cl  944  944  944  G  AR 

26  .  DELINQUENT  -  19  .  STATUS  COOES:  A  -  26  .G-0  .Y-0  .Z-0 
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6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

AN6226  PACKING  U  CUP  HYDRAULIC  REV  G 

MIL  P  2911A  PACKING  ASSEMBLY  HYDRAULIC 

A-A-XXXXX  SEAL  PLAIN 

MIL-S-45005  SEAL  PLAIN 

ASTM-C964  92  LOCK  STRIP  GASKET  GLAZING 

AMS7267 

MIL  P  21099  3  PACKING  ASSEMBLIES  HYDRAUL 
MIL-G-19769C  GASKET  SYN.  RUBBER 
MIL-P-XXX  PACKING  MATERIAL 
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5330  TOTAL  -  9  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  COOES:  A-9  .G-0.  Y-0.  Z-0 

5340  0211  MS16625  RING  RETAINING  INTERNAL  BASIC  IS  A1  944  953  953  A 

5340  1686  MIL  C  6818  CLAMP  INSTRUMENT  MOUNT  AIRCRA  82  D2  D  861  924  944  A 

5340  2046  MIL-C-85052/5  CLAMP  SADDLE  400F  AS  F4  913  924  951  4 

5340  2047  MIL-C-85052/6  CLAMP  INSERT  275F  AS  F4  913  924  951  4 

5340  2048  MIL-C-85052/7  CLAMP  INSERT  LOOP  500F  AS  F4  913  924  951  4 

5340  2082  MIL  C  85449  CLAMP  ASSMBLY  SADDLE  TYPE  AS  R2  922  932  961  4 

5340  2108  MS24380D  CASTERS  INDUSTRIAL  82  B2  924  924  924  944  4 

5340  2129  MS124731THRUMS124770  REV  E  82  99  D2  932  932  942  942  4 

5340  2134  MS33537E  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COI  82  Cl  932  944  944  4 

5340  2135  MIL-A-18001K  ANODES  SACRIFICIAL  ZINC  SH  D1  921  934  944  G 

5340  2141  MS21252G  CLEVIS  ROD  END  TURNBUCKLE  CLIP  82  FI  933  944  944  4 

5340  2142  MS21253J  CLEVIS  END  TURNBUCKLE  CLIP  LOCK  82  FI  933  944  944  4 

5340  2143  MS21254L  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE  82  FI  933  944  944  4 

5340  2144  MS21255K  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE  82  FI  933  944  944  4 

5340  2145  AS  7245  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COIL  82  IS  G5  B  933  942  942  4 

5340  2150  FF-T-791B  1  TURNBUCKLE  SH  H5  B  924  944  944  4 

5340  2152  AS3298  CUSHION  TUBE  CLAMP  SUPPORT  PTFE  AS  IS  F5  B  933  941  944  4 

5340  2156  MIL-F-85731/1A  FASTENER  ELECTRONIC  EQUIP  AS  C2  934  942  944  E 

5340  2175  MS63043  ROD  END  THREADED  LINKAGE  AT  H5  941  951  944  E 

5340  2176  A-A-52493R0D  END  THREADED  LINKAGE  AT  F4  941  951  944  E 

5340  2177  MIL-C-5501  32  CAP  D  TYPE  30  IS  F4  941  944  944  £ 

5340  2178  MIL-C-5501  31  CAP  CIRCULAR  30  IS  F4  941  944  944' £ 

5340  2181  A-A-XXXX  HINGE  BUH-NARROW  NON-TEMPLATE  AR  IS  F4  A  942  954  954  7 

5340  2182  A-A-XXXX  HINGE  BUTT  BROAD  NON-TEMPLATE  AR  IS  F4  A  942  954  954  7 

5340  2183  A-A-XXXX  HINGE  STRAP  AR  IS  F4  A  942  954  954  7 

5340  2184  A-A-XXXX  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  7 

5340  2185  A-A-XXXX  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  t 

5340  2186  A-A-XXXX  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  t 

5340  2187  A-A-XXXX  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  t 

5340  2188  h-k-mx  HINGE  BUFr  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  ^ 

5340  2189  k-k-mx  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  / 

5340  2190  A-A-XXXX  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  / 

5340  2191  A-A-XXXX  HINGE  BUH  CONTINUOUS  AR  IS  F4  A  942  954  954  / 

5340  2192  MS24373  CASTERS.  RIGID  &  SWIVEL,  PRECISE  82  D5  942  952  952  / 

5340  2193  MS51938C  SEAL  METALLIC  LEAD  AR  IS  H5  942  952  944 

5340  2195  MIL-P-43951A  PADLOCK  KEY  OPERATED  MEDIUM  YDl  H5  943  953  943  ( 

5340  2198  MS9551A  BRACKET  FLAT  STEEL  AS  IS  F2  943  953  953  t 

5340  2199  MS9596A  BRACKET  ANGLE  STEEL  AS  IS  F2  943  953  953  / 

5340  2200  MS9597B  BRACKET  ANGLE  AS  IS  F2  943  953  953  / 

5340  2201  MS9598B  BRACKET  ANGLE  AS  IS  F2  943  953  953  / 

5340  2202  MS9599B  BRACKET  ANGLE  AS  IS  F2  943  953  953  / 

5340  2203  MS27149B  CASTERS  RIGID  AND  SWIVEL  PRECIS  82  D2  943  963  963  i 

5340  2204  MS24374B  CASTERS  RIGID  AND  SWIVEL  PRECIS  82  D2  943  963  963  / 
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PAGE  NO.  A  -  33 


5340-5365 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

^  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT  . TITLE .  PY  TV  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T 

5340  2205  MS122900  THRU  122939  CLAMP  LOOP  TYPE  SUP  82  H5  943  963  963  A 

5340  2207  MIL-I-8846D  INSERTS  SCREW  THREAD  HELICAL  82  IS  G1  943  944  944  G 

5340  2208  FF-S-325  IS  C5  944  944  944  G 

5340  F023  AN706  TIE  ROD-INTERNAL  8000LB  (3/8-34)  82  D5  942  952  952  A 

5340  N097  MIL  M  17508E  2  MOUNT  RESILIENT  SH  D2  861  881  904  A 

5340  N104  MIL  S  21433A  3  SOCKETS  TURNBUCKLES  AND  SH  D2  874  894  914  A 

5340  N106  MIL  M  17191D  MOUNTS  RESILIENT  SH  D2  881  901  912  A 

5340  N107  MIL  M  17185A  1  MOUNTS  RESILIENT  SH  D2  881  901  912  A 

5340  Nlll  MIL  M  19379B  MOUNTS  RESILIENT  MARE  SH  D2  882  884  941  A 

5340  N126  MIL  H  24653  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUDED  SH  D2  931  951  Z 

5340  N126  01  MIL  H  24653  1  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  02  931  951  Z 

5340  N126  02  MIL  H  24653  2  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  D2  931  951  Z 

5340  N126  03  MIL  H  24653  3  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  D2  931  951  Z 

5340  N126  04  MIL  H  24653  4  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  D2  931  951  Z 

5340  N126  05  MIL  H  24653  5  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  D2  931  951  Z 

5340  N126  06  MIL  H  24653  6  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD  SH  D2  931  951  Z 

5340  N131  MS9391A  CLAMP  LOOP  MULT  TUBE  AS  IS  F2  943  953  953  A 

5340  N132  MS9394  STRAP  RETAINING  AS  IS  F2  943  953  953  A 

5340  N133  MS9395  BACKPLATE  RETAINING  AS  IS  F2  943  953  953  A 

5340  M134  MS9593  BRACKET  ANGLE  AS  IS  F2  943  953  953  A 

5340  N135  MS33591B  AS  NOTl  TURNBUCKLE  LOCK  WIRING  AS  F5  944  944  944  G 

5340  TOTAL  -  64  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  COOES:  A-64  .6-0  .Y-0  .Z-0 
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AS 

F5 
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N 

5345  0059 
5345  N058 

5345  TOTAL 

5350  0034 
5350  N016 


P-B-172B  BELTS  &  BANDS  ABRASIVES 
MIL  W  81319A  AS  1  WHLS  ABRSV  NYLON 


84  99  E5 
AS  F2 


943  952  952  A  MR 
931  931  941  952  A 


.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-2  .6-0.  Y-0.  2-0 


M1L-P-85891A  PLASTIC  MEDIA  FOR  REMOVAL  0  AS 
MIL  A  22262A  ABRASIVE  MEDIA  SHIP  HULL  SH 


944  952  952  A  AV 
874  894  894  A 


AS  99 


5350  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-2  .G-O.Y-O.Z-0 


5355  0213  MIL  K  25049  2  KNOB  CONT  ELECTRONIC  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0214  MIL  K  25049  3  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0215  MIL  K  25049  4  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0216  MIL  K  25049  5  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0217  MIL  K  25049  6  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0218  MIL  K  25049  7  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0219  MIL  K  25049  8  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0220  MIL  K  25049  9  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0221  MIL  K  25049  10  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0222  MIL  K  25049  11  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP  AS  IS  A4  871  874  954  A 
5355  0226  MIL  K  25049C  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0227  MS  25165  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0228  MS25166E  KNOB  POINTER  ILLUM  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0229  MS25167F  KNOB  ROUND  SMALL  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0230  MS25168F  KNOB  ROUND  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0231  MS25169G  KNOB  BAR  SMALL  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  0232  MS25170F  KNOB  BAR  AS  IS  A2  864  874  954  A 
5355  1010  MS25164E  SKIRT  CONTROL  KNOBS  AS  RZ  922  934  944  954  A 
5355  1011  IR  STDY  KNOB  13467  1347  GS  E3  931  931  971  971  A 
5355  1014  MIL-K-25049D  KNOBS  CONTROL  ELEC  EQUIP  IP  GS  BZ  932  941  941  A 
5355  NOOl  MS33742A  SHAFTS  CONTROL  KNOB  AS  R5  923  933  954  A 
5355  N002  MS33743A  HOLES  CONTROL  KNOB  SHAFT  AS  R5  923  933  954  A 

5355  TOTAL  -  22  .  OELINQUEIfT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-22  .6-0  .Y-0  .Z-O 


874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 
874  954  A  ER  AS  11 


AS 

IS 

A2 

864  874  954  A 

AS 

11 

U 

AS 

IS 

A2 

864  874  954  A 

AS 

11 

U 

AS 

IS 

A2 

864  874  954  A 

AS 

11 

U 

AS 

IS 

AZ 

864  874  954  A 

AS 

11 

U 

AS 

RZ 

922  934  944  954  A 

AS 

11 

U 

GS 

E3 

931  931  971  971  A 

GS  N 

IP 

GS 

BZ 

932  941  941  A  ER 

AS 

11 

N 

AS 

R5 

923  933  954  A 

AS 

U 

AS 

R5 

923  933  954  A 

AS 

U 

5365  0165  MS35844  PLUG  DRAIN  AT 
5365  0166  A-A-52153  PLUG  MAGNETIC  DRAIN  AT 
5365  0167  SAEJ532  AUTO  FILLER  AND  DRAIN  AT 
5365  0190  A-A-52153  PLUG  MACHINE  DRAIN  AT 
5365  0193  MS16631E  RING.  RETAINING.  INTERNAL.  BEVE  OS 
5365  0199  MS51990B  LOCK  SERRATED  AR 
5365  0200  MS90708  RING  RETAINING  EXTERNAL  INTER  IS 
5365  0201  MS09707  RING  RETAINING  EXTERNAL  GAP  IS 
5365  0202  MS16634  RING  RETAINING  EXTERNAL  BOWED  E  IS 
5365  0203  MS16633  RING  RETAINING  EXTERNAL  E  IS 
5365  0204  MS16632  RING  RETAINING  EXTERNAL  CRESCENT  IS 
5365  0205  MS16631  RING  RETAINING  INTERNAL  BEVELED  IS 
5365  0206  MS16630  RING  RETAINING  EXTERNAL  BEVELED  IS 
5365  0207  MS16629  RING  RETAINING  INTERNAL  BOWED  IS 
5365  OZro  MS16628  RING  RETAINING  EXTERNAL  BOWED  IS 
5^5  0209  MS16627  RING  RETAINING  INTERNAL  INVERTED  IS 
5365  0210  MS16626  RING  RETAINING  EXTERNAL  INVERTED  IS 


902  904 
902  904 
902  904 
913  923 
923  933 
944  944 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 
944  953 


944  Y  AT 
944  Y  AT 
944  Y  AT 
923  A  AT 
942  A  AR 
944  G  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 
953  A  AR 


YDl  99 

OS  99 
AS  99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
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PROJECT 

5365  0212 
5365  0213 
5365  0214 
5365  0215 
5365  N006 

5365  TOTAL  - 

53GP  0145 
53GP  0240 
53GP  0270 
53GP  0300  18 
53GP  0300  30 
53GP  0300  31 


MS16624  RING  RETAINING  EXTERNAL  BASIC 


MS3215  RING  RETAINING  EXTERNAL  E 
MIL  S  19622  13E  STUFFING  TUBE  NYLON 

22  ,  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A 

ANSI/ASME  B18  2  1  8X  SQ&HEX  BOLTS&SCREWS 
MIL  S  1222H  STUDS  BOLTS  AND  NUTS  GEN 
MS14191  RECESS  OFFSET  CRUCIFORM  RIBBED 
EPS  NAS1218  HOOK  SNAP  SPRING 
EPS  NAS1397  CLAMP  LOOP  NYLON 
NAS661  BRG  BALL  AND  ROLLER  ROD  END 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

F  9 

F  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

IS 

A1 

944 

953 

953 

A 

AR 

99 

N 

IS 

A1 

944 

953 

953 

A 

AR 

99 

N 

IS 

A1 

944 

953 

953 

A 

AR 

99 

N 

IS 

A1 

944 

953 

953 

A 

AR 

99 

N 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

C 

AR 

F2 

841 

851 

914 

A 

AR 

SH 

99 

U 

B 

SH 

A2 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

U 

D 

AS 

IS 

C2 

943 

951 

951 

G 

AV 

AS 

99 

U 

IS 

B3 

B 

911 

922 

951 

A 

U 

D 

IS 

F3 

B 

931 

941 

944 

G 

U 

AS 

IS 

A2 

F 

944 

961 

961 

A 

AV 

AS 

11 

IS  N 

53GP  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  6  .  G  -  0 


5410  0347 
5410  A357 


MIL  S  XXXXX  SHELTER  DOME  BARE  BASE 
MIL-B-52745ME  BUILDINGS  PREFAB  SEC  MTL 


5410  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  OIDES:  A  -  2  .  G  -  0 


5411  0035 
5411  N038 
5411  N039 
5411  N040 
5411  N041 

5411  TOTAL  - 

5420  0206 
5420  0215 
5420  0218 
5420  A397 
5420  A401 
5420  A406 

5420  TOTAL  - 

5430  0231 
5430  0232 
5430  0233 
5430  0234 
5430  0235 
5430  A216 
5430  F230 

5430  TOTAL  - 

5445  0025 
5445  0028 
5445  0029 

5445  TOTAL  - 

5450  0024 

5450  TOTAL  - 

5510  0318 
5510  0319 
5510  0321 
5510  0341 
5510  0342 
5510  0343 
5510  0344 
5510  0345 
5510  0346 
5510  0400 
5510  N002 
5510  N003 

5510  TOTAL  - 

5530  0055 
5530  0056 


MIL-S-55286E  CR  1  SHELTER  EL  EQMT  S  280  GL 
MIL-S-29410B(MC)  MC 
MIL-S-29413BrMV  MC 
MIL-S-29412BrMC)  MC 
MIL-S-29411B(MC)  MC 

5  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CCfflES:  A  -  5 

MIL  V  52456A  VALVE  ASSY  PNEU  FIT  ME 
MIL  P  11386G  PONTON  FLOAT  PNEU  ME 
MIL-B-52088E  BRDGE  AVL  SCISSORING  TYPE  ME 
MIL  B  52690A  BRACKET  PUSHING  BOW  AHACH  ME 
MIL  T  52463A  TOOL  ALIGNING  DECK  ME 
MIL-R-0052105  RAMP  RAFT  ME 

6  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

MIL  T  53066A  TANK  FABRIC  COLLAPSIBLE  ME 
MIL-T-52983F  TANKS  FABRIC  COLLAPSIBLE  ME 
MIL-T-23759D  TANK  ASPHALT  STORAGE  WHEEL  YDl 
F-T-2863  TANK  ASPHALT  STORAGE  WHEEL  MOUN  YDl 
MIL-T-462  TANKS  LIQ  STORAGE  METAL  ME 
MIL  T  53029B  TANKS  FABRIC  COLLAPSIBLE  ME 
MIL  T  XXX  3000  GALLON  AERIAL  BULK  FUEL  82 


923  923  943  A 
924  924  933  944  A  GL 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

871  882  944  A  GL 
881  883  883  A 
881  883  883  A 
881  883  883  A 
881  883  883  A 


MC  99 

MC 

MC 

MC 

MC 


G  -  0  .  Y  -  0 


913  933  951  A  ME 

914  934  944  A  ME 
932  952  952  A  ME 
913  933  944  G 
913  933  944  A 
944  951  951  A 


G  -  0  ,  Y  -  0 


924  924  944  944  A  ME 

933  941  944  G 
943  953  953  A  ME 
943  953  953  A  ME 

934  953  953  A  ME 
913  933  944  G  ME 
923  943  943  A 


YDl  99 

YDl 

YDl 

YDl  99 
YDl  99 
99 


7  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COKS:  A  • 

-  7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  t 

) 

MIL  T  10767F  TOWER  CCWPONENTS  OF 

CR 

D2 

904 

922 

922 

A 

CR 

99 

u 

MIL-T-83958  TOWER  SELF  SUPPORTING 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

MIL-T-9640  TOWER  AB-30S  (FPS) 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

3  .  DELIMIUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

I  -  0 

MIL-L-XXX  LATRINE  BOX 

MB 

DM 

F2 

A 

923 

933 

944 

A 

MD 

MS 

03 

U 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  a»ES:  A  • 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

1  -  0 

MIL  L  19140E  1  LUMBER  AND  PLYWOOD  FIRE 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

ME 

SH 

U 

MIL  W  15154E  WOOD  LAMINATES  OAK 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

ME 

SH 

99 

N 

A  A  XXXXX  CROSSARMS  WOOD 

84 

A4 

A 

912 

912 

932 

932 

A 

CS 

N 

A-A-XXXXX  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

U 

MM-T-371E  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

ME 

99 

CS 

U 

A-A-XXXXX  LUMBER  HARDWOOD 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

YDl 

CS 

U 

MM-T-736C 

CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

CS 

U 

A-A-XXXXX  LUMBER  SOFTWOOD 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

SH 

99 

CS 

U 

MM-L-751H 

CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

ME 

SH 

99 

CS 

U 

PS  20  AMERICAN  SOFTWOOD  LUMBER  STANDARD 

CS 

A5 

B 

943 

953 

953 

A 

ME 

SH 

99 

N 

MIL  W  2038  C  2  WOOD- LAM I NATES  DOUGLAS 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

U 

MIL  W  24126  1  WOOD  LAMINATES  SOUTHERN 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

N 

12  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  12 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  i 

1  -  ( 

0 

A-A-55057  PANELS  WOOD  WOOD  BASED  CONSTIU 

CS 

A2 

943 

954 

954 

A 

99 

N 

PS  2  WOOD  BASED  STRUCTURAL  USE  PANELS  7E 

CS 

B2 

B 

943 

954 

954 

A 

99 

N 

PAGE  NO.  A  -  35 


5530-5820 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

4TH  QTR  FY 

1994 

ASSIGNEE  AaiVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

f  9 

f  9 

F  Q  F  0  T 

RU 

AIJ 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

U 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5530 

0057 

TECO  PRP  133  STRUCTURAL  USE  PANELS  PERFO  CS 

B2 

B 

943 

954  954  A 

99 

N 

5530 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

■-  0 

.  Z  -  0 

5610 

0513 

MIL  D  16680D  DECK  COVERING 

SH 

D2 

883 

893  893  A 

MF 

SH 

N 

C 

5610 

0647 

MIL  D  18873B  3  DECK  COVERING  MAGNESIA 

SH 

D2 

894 

914  914  A 

CF 

SH 

N 

C 

5610 

0705 

MIL  W  5044D  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP 

84 

F2 

904 

924  924  A 

MF 

AS 

99 

N 

C 

5610 

0747 

DOD  I  24688  INSULATION  PANEL  THERMAL 

SH 

AT 

911 

931  931  A 

ME 

SH 

99 

U 

C 

5610 

0796 

MIL  W  5044C  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP 

84 

B4 

924 

924 

924  934  A 

99 

N 

B 

5610 

TOTAL  - 

5  ,  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

9 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

5620 

0059 

MIL  G  2857B  GLASS  HEAT  TREATED  GLAZING 

SH 

A2 

931 

951  Z 

ME 

SH 

84 

N 

A 

5620 

0083 

ANSI  A137.1  CERAMIC  TILE 

YDl 

F5 

B 

942 

952  952  A 

ME 

YDl 

99 

N 

5620 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

9 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

5640 

0508 

A-A-XXXXX  INSUUTION  TUBING 

AT 

F5 

90? 

903  903  A 

AT 

N 

C 

5640 

0509 

ASTM  D581GLASS  FIBER  BRAIDED  TUBUUR 

AT 

F5 

90? 

922  922  A 

AT 

N 

C 

5640 

0510 

ASTM  C1086  GLASS  FIBER  THERMAL  INSULATIO  AT 

F5 

902 

922  922  A 

AT 

N 

C 

5640 

0533 

MIL  I  22023D  1  INSULATION  FELT  THERMAL 

SH 

D2 

931 

951  Z 

MF 

SH 

99 

N 

A 

5640 

055 

A-A-XXXXX  INSULATION  SHEET 

AT 

F4 

923 

933  933  A 

AT 

84 

N 

C 

5640 

0557 

A-A-XXXXX  INSULATION  PANEL 

AT 

F4 

923 

933  933  A 

AT 

N 

C 

5640 

0558 

MIL-I-62522  INSULATION  PANEL  NOISE 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

C 

5640 

0559 

A-A-XXXXX  INSULATION  NOISE  BARRIER 

AT 

F4 

923 

933  933  A 

AT 

N 

C 

5640 

0560 

MIL-1-62520  INSULATION  NOISE  BARRIER 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

C 

5640 

A504 

MIL-1-13042  INSUL  SLEEVING 

AT 

H5 

90? 

904  904  A 

AT 

N 

C 

5640 

N532 

MIL  T  24708  THERMAL  ACOUSTC  INSUUTION 

SH 

A1 

911 

931  931  A 

U 

C 

5640 

N534 

MIL  A  24699  ACOUSTICAL  TRANSMISSION  LOSS  SH 

A2 

931 

951  Z 

U 

A 

5640 

N535 

MIL  STD  2184  PROCEDURES  FOR  INSTALUTION  SH 

D2 

931 

951  Z 

U 

A 

5640 

N554 

MIL  L  81293A(0S)  LTWT  SAND-CONST  PANELS 

OS 

E2 

923 

922 

934  934  A 

OS 

N 

C 

5640 

TOTAL  - 

14  .  DELINQUENT  -  11  ,  STATUS  CODES;  A 

-  14 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

5670 

0115 

ASTM-C645  NON  LOAD  AXIAL  BEARING  STEEL 

YDl 

F5 

942 

952  952  A 

HE 

YDl 

99 

N 

5670 

TOTAL  - 

1  .  DEUNQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

5680 

0197 

NIL  M  52863  MATS  UNDING  ALUMINUM 

ME 

D2 

924 

924  944  A 

MF 

U 

B 

5680 

0201 

MIL  C  7438G  CORE  MATERIAL  ALUMINUM 

AS 

R2 

914 

924  954  A 

MF 

AS 

11 

u 

5680 

0203 

MIL  C  21275C  CORE  METALLIC  HT  RESISTING 

AS 

R5 

921 

931  954  A 

ME 

AS 

11 

u 

5680 

0209 

RR  F  621F  FRAMES  COVERS  GRATINGS  STEPS 

YDl 

C2 

942 

953  953  A 

YDl 

99 

N 

5680 

A205 

MIL  M  52612A  MATS  UNDING  ALUMINUM 

ME 

D2 

923 

943  953  A 

U 

5680 

N210 

MIL-P-29242  PANELS  FIBER  REINFORCED  PLAS  YDl 

H5 

943 

953  943  G 

YDl 

U 

5680 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

-  6 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

5805 

0051  01 

EIA  TIA  411  CELLUUR  ROO  COMM  INTERSYS 

CR 

A5 

931 

952  952  A 

CR 

N 

5805 

0051  02 

EIA  TIA  412B  CELLUUR  TELECCWM  INTERSYS 

CR 

A5 

931 

952  952  A 

CR 

N 

5805 

0051  03 

EIA  TIA  413B  CELLUUR  TELECOMM  INTERSYS 

CR 

A5 

931 

952  952  A 

CR 

N 

5805 

0051  04 

EIA  TIA  414  CELLUUR  RDO  TELECOMM 

CR 

A5 

931 

952  952  A 

CR 

N 

5805 

0051  05 

EIATIA  415B  CELLUUR  RDO  TELECOMM 

CR 

A5 

931 

952  952  A 

CR 

N 

5805 

F321 

MIL  R  26831B  3  TEL  CTL  OFCE  GP  MNL  ANGTA  80 

D2 

871 

881  901  A 

99 

U 

B 

5805 

N357 

MIL  A  16749E  2  AMPLIFIER  AUDIO  FREQUENCY  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

A 

5805 

TOTAL  - 

7  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  7 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

5810 

A102 

MIL  P  55326A  PRINT  CIR  BOARD  PL  1208  VRC  CR 

H5 

904 

911  911  A 

N 

C 

5810 

N103 

MIL  STD  1680B  INSTALUTION  CRITERIA  FOR 

SH 

D2 

931 

951  Z 

N 

A 

5810 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

5820 

0065 

MIL  R  49023  RADIO  SET  AN  GRC  103  VI 

CR 

F2 

863 

871  904  A 

U 

R 

5820 

0066 

MIL  R  49024  RADIO  SET  AN  GRC  103  V2 

CR 

F2 

863 

871  904  A 

U 

B 

5820 

0081 

MIL-T-28871A  3  TERMINAL  SET 

SH 

B1 

944 

944  944  G 

N 

5820 

A836 

MIL  C  49245A  CONTROL  OROERWIRE  C10717 

CR 

C2 

852 

872  904  A 

CR 

U 

B 

5820 

A851 

MIL  R  XXX  RADIO  SET  AN  GRC  222 

CR 

A4 

873 

893  904  A 

U 

B 

5820 

A852 

MIL  A  XXX  AMPL  CONVERTER  AM  4319  GRC  103  CR 

A4 

873 

893  904  A 

U 

R 

5820 

A860 

MIL  A  XXX  AMPL  CONVERT  AM  4316A  GRC  103 

CR 

A4 

882 

883  904  A 

U 

B 

A894 

MIL  R  49304  RDO  SET  AN  PRC  126 

CR 

FI 

894 

901  901  A 

N 

C 

5820 

A907 

MIL-R-XXX  RADIO.HANDHELD  AN/PRC-XXX 

CR 

B4 

903 

904  904  A 

CR 

N 

C 

F891 

EIA  SE  103  49  SPEAK  SND  EQUIP  RETMA 

80 

CR 

H5 

893 

901  901  A 

N 

C 

5820 

N892 

MIL  C  28989B  COUPLER  ANT  W  2064  GRC193 

MC 

CR 

H5 

893 

901  901  A 

N 

C 

5820 

N893 

MIL  A  289888  AMPL  ROO  AM  6545  GRC  193 

MC 

CR 

H5 

893 

901  901  A 

N 

C 
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5820-5855 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


5820  TOTAL  -  12  .  DELIW)UENT  -  11  .  STATUS  COOES:  A  -  i; 

5826  F221  MIL-I-9229A  INDICATOR  COURSE  ID-387/ARN  84 

5826  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

5830  N077  MIL-C-XXXX  CONTROL. INTERCOMMUNICATION  MC 
5830  N078  MIL-A-XXXX  AMPLIFIER.AUDIO  FREQUENCY  AM-  MC 
5830  N086  MIL  P  16790  B  1  PUBLIC  ADDRESS  SH 

5830  N087  MIL  A  21577  A  1  AMPLIFIER  AUDIO  SH 

5830  N087  01  MIL  A  21577  1  A  1  AMPLIFIER  OSCILLATOR  SH 

5830  N087  02  MIL  A  21577  2  1  A  AMPLIFIER  CONTROL  SH 

5830  N087  03  MIL  A  21577  3  1  AMPLIFIER  CONTROL  SH 

5830  N087  04  MIL  A  21577  4  B  AMPLIFIER  OSCILLATOR  SH 

5830  N087  05  MIL  A  21577  5A  1  AMPLIFIER  OSCILLATOR  SH 
5830  N087  06  MIL  A  21577  6  A  1  AMPLIFIER  ASSEMBLY  SH 

5830  N087  07  MIL  A  21577  7  B  AMPLIFIER  CONTROL  SH 

5830  N087  08  MIL  A  21577  8  A  AMPLIFIER  CONTROL  SH 

5830  N087  09  MIL  A  21577  9  AMPLIFIER  CONTROL  SH 

5830  N087  10  MIL  A  21577  10  AMPLIFIER  AUDIO  SH 

5830  N087  11  MIL  A  21577  11  1  AMPLIFIERS  AUDIO  SH 

5830  N088  MIL  S  23012  A  1  SUBMARINE  SH 

5830  N089  MIL  M  23813  A  MICROPHONES  SH 

5830  N090  MIL  L  24223  C  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD  SH 

5830  N090  01  MIL  L  24223  1  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD  SH 

5830  N090  02  MIL  L  24223  2  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD  SH 

5830  N090  03  MIL  L  24223  3  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD  SH 

5830  N190  MIL  L  24223  4  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD  SH 

5830  N191  MIL  C  24629  COMMUNICATIONS  SYSTEMS  SH 

5830  TOTAL  -  23  ,  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  COOES:  A  -  2! 

5831  F094  MIL-C-25548C  CONTROL  PUBLIC  ADDRESS  SET  84 

5831  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CWES:  A  -  1 

5835  0107  A-A-55519  TAPE  INSTRUMENTATION  ES 

5835  0107  01  A-A-55519/01  TAPE  INSTRUMENTATION  ES 

5835  0107  02  A-A-55519/02  TAPE  INSTRUMENTATION  ES 

5835  0107  03  A-A-55519/03  TAPE  INSTRUMENTATION  ES 

5835  F083  MIL  H  87969  NOTICE  1  HD  MAG  TAPE  INSTM  80 

5835  NlOl  MIL  R  21091  E  1  RECORDER  REPRODUCER  SET  SH 

5835  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  •  6 

5836  0005  A-A-55481  TAPE  VIDEO  RECORDING  ES 

5836  D005  01  A-A-55481/1  TAPE  VIDEO  RECORDING  ES 

5836  D005  02  A-A-55481/2  TAPE  VIDEO  ES 

5836  D005  03  A-A-55481/3  TAPE  VIDEO  ES 

5836  D005  04  A-A-55481/4  TAPE  VIDEO  ES 

5836  D005  05  A-A-55481/5  TAPE  VIDEO  ES 

5836  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  6 

5845  0896  12  MIL-R-39016/45B  RELAYS  ELECTRO  EST  RELI  EC 
5845  Nlll  DOD  STD  1376  A  1  PIEZOELECTRIC  CERAMIC  SH 

5845  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 


5850  0001 
5850  N042 

5850  TOTAL  - 

5855  A295 
5855  A351 
5855  A352 
5855  A353 
5855  A354 
5855  A355 
5855  A367 
5855  A368 
5855  A369 
5855  A370 
5855  A371 


IR  STDY  MISC 

MIL  L  24282  LIGHT  SIGNAL  MULTIPURPOSE 


PA 

AA 

BA  PP 

-Z- 

-A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC  LL 

^  Q 

F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PY 

TY 

SN  YN 

SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

-  12 

• 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

84 

B4 

941  951  951  A 

99 

N  D 

-  1 

« 

6-0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

MC 

B4 

883  891  891  A 

MC 

N  C 

MC 

B4 

883  891  891  A 

MC 

N  C 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

D2 

924 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

U  C 

SH 

D2 

931 

924  944  944  A 

SH 

u  c 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

D2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

U  A 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N  A 

SH 

D2 

931 

951  Z 

N  A 

-  23 

• 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

84 

64 

941  941  944  G 

99 

U 

-  1 

• 

6-0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  CR 

SH 

99 

NA 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  CR 

SH 

99 

NA 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  CR 

SH 

99 

NA 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  CR 

SH 

99 

N 

80 

H5 

871  881  901  A 

99 

U  B 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U  A 

-  6 

9 

G  -  0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

ES 

F4  A 

944  954  954  A 

N 

ES 

F4  A 

944  954  954  A 

N 

ES 

F4  A 

944  961  961  A 

N 

ES 

F4  A 

944  961  961  A 

N 

ES 

F4  A 

944  961  961  A 

N 

ES 

F4  A 

944  961  961  A 

N 

-  6 

9 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

EC 

ES 

FI  P 

223  941  941  A  ER 

EC 

85 

N  C 

SH 

A2 

931 

951  Z 

U  A 

-  2 

9 

G  -  0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

99 

E3 

934  934  953  A  CR 

U 

SH 

D2 

931 

951  Z 

SH 

N  A 

DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  2 


MIL  R  49404  REG  VOLTAGE  BIAS  CN  1559  UA  CR 
MIL  A  49425  AVIATOR  IMAGE  SYS  AN  AVS  6  CR 
MIL  L  49426  LENS  ASSY  AN  AVS  6V1  6V2  CR 
MIL  L  49427  LENS  ASSY  EYE  PC  AN  VS61  62  CR 
MIL  I  49428  IMAGE  INTENSIFIER  MX  10160  CR 
MIL  P  49429  PWR  SUPPLY  ANVIS  18W  CR 
MIL  L  XXX  LENS  ASSY  EYEPIECE  NIGHT  VISIO  CR 
MIL  L  XXX  LENS  ASSY  AN  PVS  7B  CR 
MIL  6  49313  GOGGLES  NIGHT  VISION  ANPVS7  CR 
MIL  P  49452  PWR  SUPPLY  18MM  MX  10130  CR 
MIL  49453  IMAGE  INTEN  ASSY  MX  10130  CR 


B83  891  904  A 
913  921  934  A 
913  921  934  A 
913  921  934  A 
913  921  934  A 
913  921  934  A 
921  941  941  A 
921  941  941  A 
921  941  941  A 
921  941  941  A 
921  941  941  A 
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PROJECT 

5855  A378 
5855  N348 


MIL-S-XXX  SCAN  INTERLACE  PL  1403B  UA 
MIL  STD  2194  INFRARED  THERMAL  IMAGING 


5855  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES:  A  -  13 

5860  AOll  MIL  0  XXX  OPTICS  MODULE  CR 

5860  A012  MIL  E  XXX  ELECTRONIC  MODULE  ASSY  CR 

5860  A014  MIL  L  XXX  LASER  MODULE  CR 

5860  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 


5865  A051 
5865  A052 

5865  TOTAL  - 

5895  0390 
5895  A324 
5895  A356 
5895  A359 
5895  A379 
5895  A391 
5895  A433 
5895  F436 
5895  F437 

5895  TOTAL  - 

58GP  0006 


MIL  T  49363  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3614  CR 
MIL  T  49364  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3615  CR 

2  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

MIL  T  49303  TRANSPONDER  SET  AN  PPN  19V  CR 
MIL-C-58111CAV)  CONTROL  UNIT  C-11746(V1  AV 
MIL  A  XXX  aAPL  FREQ  MULTI  AM4320  GRC  103  CR 
MIL-I-58110A(AV)  INDICATOR.REMOTE  AV 

MIL  A  XXX  AMPLIFIER  PWR  SUPP  GRP  0G174  CR 
MIL-A-70920  AMPL  SWEEP  GENERATOR  ASSY  AR 
MIL-C-71068  COMM  PROCESSOR  ASSY  12561713  AR 
MIL-A-25546C  AMP  AUDIO  FREQ  AM-944/AIC-1  84 
MIL-A-9286C  AF  AMP  AM-4760/AIC-10  84 

9  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  CODES:  A  -  9 

IR  STUDY  ON  58  ITEMS  ES 


586P  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  Q  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORKS  02A  100  50  ES 

IR  STDY  RESISTOR  ADJUSTABL  17  30  15  ES 

MIL  R  19  RES  VAR  WW  LO  OP  TEMP  GEN  SPEC  ER 
MIL-R-JJJOJ  RES  FXO  FLM  CHIP  MI  RELI  GEN  19 
IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C2  9999  2000  ES 
MIL-R-55342  RES  FXO  FLM  CHIP  ER  ER 

01  MIL-R-55342F  RES  FXD  FLM  CHIP  ER  ER 

IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  14B3  2000  200  ES 
MIL-R-914/4  RES  NET  SURFACE  MOUNT  20  PIN  ER 
MIL-R-914/5  RES  NET  SURFACE  MOUNT  16  PIN  ER 
MIL-R-914/3  RES  NET  SURFACE  MOUNT  ER 

HIL-R-914  RES  NET  SURFACE  MOUNT  ER  GEN  ER 
MIL-R-914/6  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT  ER 
MIL-R-914  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT  ER 

MIL-R-914/7  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT  ER 
MIL  R  12934  RES  VAR  WW  PREC  GEN  SPEC  FOR  ER 
IR  STUDY  RES  FIX  W  W  IND  NONIND  5000  500  ES 
MIL-R-11  RESISTORS  FXD  COMP  ER 

IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B5  500  50  ES 

MIL-R-83530/1  RESISTOR  VOLT  SENSITIVE  85 

MIL-R-93D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND  ER 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORK  02A1  1000  100  ES 
IR  STDY  RESISTOR  MISCF  16A2  50  25  ES 

IR  STDY  RESISTOR  MISC  01A2  100  25  ES 

MIL-R-27208D  RESISTOR  VARIABLE  WIRE-WOUN  85 
MIL-R-14293A  RESISTORS  ER 

MIL-R-29A  RESISTORS  ER 

MIL-R-23285B  RESISTORS  ER 

MIL-R-39023A  RESISTORS  ER 

IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C3  2500  250  ES 

MIL-R-22684/8B  RESISTORS  FXD  FILM  85 

IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  124B4  7600  760  ES 
01  MIL-R-914/1A  RESISTOR  NETWORK  ER 

02  MIL-R-914/2A  MIL-R-914/2A  RESISTOR  NETWO  ER 
MIL-R-55182/2H  RESISTOR  FXD  FILM  ER 

M1L-R-39035/3C  RESISTORS  VAR  85 

MIL-R-390177IN  RESISTORS  FXD  FILM  ER 

MIL-R-10509G  RESISTORS  FILM  ER 

MIL-R-22684D  RESISTORS  FXD  FILM  ER 

MIL-R-39002  RESISTORS  VARIABLE  ER 

STDY  RESITOR  FIXED  WIR  13A1  5000  500  ES 
L-R-55342E  RESISTORS  FXD  FILM  ER 

L-R-39017E  RESISTORS  ER 

L-R-49462A  RESISTORS  FXD  ER 
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AU 
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TU 

R 

ET 
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VS 

S 

HS 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

CR 

A4 

932  942  942  A  CR 

N 

SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

13 

% 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

CR 

F4 

922  931  933  A 

U 

CR 

F4 

922  931  933  A 

U 

CR 

F4 

922  931  933  A 

U 

■  3 

9 

6  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

CR 

D2 

864  874  913  A 

U 

CR 

D2 

882  884  913  A 

U 

•  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

CR 

A2 

892  912  912  A 

N 

AV 

F4 

864  872  872  A  AV 

N 

CR 

A4 

873  893  904  A 

U 

AV 

FI 

881  884  884  A  AV 

N 

CR 

A4 

884  902  902  A 

N 

AR 

B4 

912  922  922  A  AR 

N 

AR 

B4 

933  941  941  A  AR 

N 

84 

B4 

941  951  944  G 

99 

U 

84 

B4 

941  951  944  G 

99 

U 

■  9 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  ,2-0 

ES 

E4 

H 

931  941  951  A  CR 

EC 

99 

U 

•  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

E3 

E3 

ES  F2 
ES  F4 
E3 

ES  F2 
ES  F4 
E3 

ES  F2 
ES  F2 
ES  F2 
ES  F2 
ES  F4 
ES  F4 
ES  F4 
ES  F2 
E3 

ES  F2 
E3 

ES  F2 
ES  FI 
E3 
E3 
E3 
ES  Cl 
ES  H5 
ES  FI 
ES  FI 
ES  FI 
E3 

ES  FI 
E3 

ES  F2 
ES  F2 
ES  Cl 
ES  FI 
ES  FI 
ES  FI 
ES  FI 
ES  FI 
E3 
ES  FI 
ES  Cl 
ES  FI 


901  913 
901  913 

911  921 

912  922 

913  933 
913  924 

913  923 

914  934 
914  922 
914  922 
914  922 
914  922 
921  923 
921  923 

921  923 

922  932 

923  932 

923  931 

924  934 
924  934 
933  934 
933  953 

933  953 

934  954 
934  941 
944  951 
941  943 
941  943 

941  943 

942  962 

942  943 

943  953 
943  951 
943  951 
943  943 
943  944 
943  951 
943  951 
943  951 

943  951 

944  964 
944  944 
944  951 
944  952 


952  A  ER 
964  A  ER 
951  A  ER 
924  A  ER 
954  A  ER 
944  A  ER 
944  A  ER 
964  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 

951  A  ER 

952  A  ER 

942  A  ER 
964  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 

953  A  ER 

953  A  ER 

954  A  ER 
941  A  ER 
951  A  ER 

943  G  ER 
943  G  ER 
943  G  ER 
962  A  ER 
943  A  ER 
953  A  ER 
951  A  ER 
951  A  ER 

943  G  ER 

944  G  ER 
943  G  ER 
943  G  ER 

943  G  ER 

944  G  ER 
964  A  ER 
944  G  ER 

951  A  ER 

952  A  ER 


EC  99 
EC  99 
EC  85 
EC  19 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  99 
EC  99 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  99 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
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4TH  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISHNG 


PA 

AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC  LL 

F  g  F  Q 

^  9 

^  9 

T 

RU 

All 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

..TITLE . 

PY 

TY 

SN  YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5910 

1911 

MIL-C-39003/1G  CAP  FXD 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

1912 

MIL-C-39003/2E  CAP  FXD 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

1913 

MIL-C-39003/3D  CAP  FXD 

ES 

F2 

944 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

1914 

MI L-C- 39003/68  CAP  FXD 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

1915 

MIL-C-39003/9C  CAPS  FXD 

MS35034A  MIL-STD  CAP 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5910 

A476 

CR 

ES 

F5  P 

942 

943 

943 

A 

CR 

N 

C 

5910 

0459 

EP  STUDY  ON  VISUAL/MECH  INSPECT  FOR  CER 

ES 

F3  P 

913 

923 

943 

A 

U 

6 

5910 

0462 

CAP  FXD  CER  DIELEC 

ES 

F4 

914 

92? 

914 

A 

U 

5910 

0477 

EP  STUDY  MIL  C  39003  INTERNAL  SOLDER 

ES 

F3 

942 

953 

944 

G 

U 

5910 

K478 

MIL-C-123/5A  (1 

lA)  CAP  FXD 

NA 

ES 

F2 

942 

95? 

95? 

A 

NA 

N 

5910 

K479 

MIL-C-123/8A  ^ 

lA) 

NA 

ES 

F2 

942 

95? 

952 

A 

NA 

N 

5910 

K480 

MIL-C-123/10A 

^NA)  CAP  FXD 

NA 

ES 

FI 

942 

952 

952 

A 

NA 

N 

5910 

K481 

MIL-C-123hlB 

'NA)  CAPFXD 

NA 

ES 

F2 

942 

952 

952 

A 

NA 

N 

5910 

K482 

MIL-C-123/12B 

NA)  CAP  FXD 

NA 

ES 

F2 

942 

95? 

95? 

A 

NA 

N 

5910 

K483 

MIL-C-123/13B 

NA)  CAPFXD 

NA 

ES 

F2 

942 

952 

952 

A 

NA 

N 

5910 

TOTAL  - 

69  .  DELINQUENT  -  11  .  STATUS  CODES:  A 

-  69 

• 

G  -  0 

.  Y  -  0 

,  Z  -  0 

5915 

0361 

IR  STDY  MISC  BANDPASS  FIL  OlBl  100  50 

ES 

E3 

923 

933  961 

A 

FR 

FC 

99 

U 

5915 

0363  05 

W-F-2190/5  FILTER  RFI 

MIL-F-15733/75  FILTER  RFI 

ES 

F5  A 

923 

933  933  A 

FR 

EC 

85 

N 

C 

5915 

0379 

ES 

FI  A 

943 

951 

944 

G 

FR 

85 

U 

5915 

0380 

MIL-F-15733/61C  FILTERS 

ES 

F2 

943 

951 

951 

A 

FR 

EC 

85 

N 

D 

5915 

0381 

MIL-F-15733/38J  FILTERS 

ES 

F2 

943 

952  952  A 

FR 

FC 

85 

N 

5915 

0382 

W-F-2190  filter  rad  FREQ 

ES 

H5  P 

944 

952  952  A 

ER 

EC 

85 

N 

5915 

0244 

MIL-F-18327/16B  FILTER  BANDPASS 

ES 

H5  P 

944 

952  952  A 

N 

5915 

F243 

MIL-F-15733/56C  FILTER  RFI 

85 

ES 

FI 

943 

953  944  G 

U 

5915 

TOTAL  - 

8  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  8 

• 

G  -  0 

.  Y  -  0 

» 

1  -  0 

5920 

0447 

14 

MIL  F  15160  60E  FUSES  INSTRUMENT  STYLE 

SH 

D2 

884 

904 

911 

A 

ER 

SH 

85 

U 

B 

5920 

0459 

MIL  F  19207C  1 

FUSEHOLDER  EXTRACTOR  POST 

SH 

901 

9?1 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

C 

5920 

0459 

01 

MIL  F  19207  IF  FUSEHOLDER  TYPE  FHLIOU 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

02 

MIL  F  19207  2E 

FUSEHOLDER  TYPE  FHLllH 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

03 

MIL  F  19207  3E  FUSEHOLDER  TYPE  FLH12U 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

04 

MIL  F  19207  4F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL13G 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

05 

MIL  F  19207  5G  FUSEHOLDER  TYPE  FHL14G 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

06 

MIL  F  19207  6J  FUSEHOLDERS  TYPE  FHL15G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

07 

MIL  F  19207  7J  FUSEHOLDERS  TYPE  FHL16G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

08 

MIL  F  19207  16D  FUSEHOLDERS  TYPES  FHN26G 

SH 

D2 

901 

921 

9?1 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

09 

MIL  F  19207  17D  FUSEHOLDERS  TYPE  FHN28WB 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

10 

MIL  F  19207  18E  FUSEHOLCSk  TYPE  FHL29G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

11 

MIL  F  19207  21F  FUSEHCLr;ER  TYPE  FHL32W 

SH 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

12 

MIL  F  19207  22F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL33W 

SH 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

13 

MIL  F  19207  23G  FUSEHOLDER  TYPE  FLH34W 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

14 

MIL  F  19207  24F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL35W 

SH 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

15 

MIL  F  19207  25C  FUSEHOLDER  TYPE  FNH41S 

SH 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

16 

MIL  F  19207  308  FUSEHOLDER  TYPE  FHN46MB 

SH 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

17 

MIL  F  19207  31B  FUSEHOLDER  TYPE  FHN47WB 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

18 

MIL  F  19207  38A  1  FUSEHOLDER  TYPE  FHL57G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0459 

19 

MIL  F  19207  39A  1  FUSEHOLDER  TYPE  FHL586 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5920 

0460 

IR  STDY  FUSES 

01C2  150  75 

ES 

E3 

901 

921 

962 

A 

FR 

SH 

99 

U 

5920 

0466 

MIL-F-15160/81  FUSES  STYLE  FBI 

SH 

A4 

932 

932 

932 

G 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

0467 

MIL-F-15160/82  FUSES  STYLE  F82 

SH 

932 

932 

932 

G 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

0468 

MIL-F-19207/9G  FUSEHOLDERS  EXTRACTOR 

SH 

914 

914 

914 

G 

FR 

SH 

85 

N 

5920 

0469 

MIL-F-19207/19G  FUSEHOLDERS  TYPE  FHL30G 

SH 

914 

914 

914 

G 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

04/9 

MIL  F  19207  12C  FUSEHOLDERS  FHL22WB 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

FR 

SH 

11 

N 

A 

5920 

0480 

MIL  F  19207  130  FUSEHOLDERS  FHN23W6 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

FR 

SH 

11 

N 

A 

5920 

0494 

W-F.1814A  FUSES  CARTRIDGE 

ES 

FI 

931 

941 

941 

A 

FR 

YD1 

85 

N 

c 

5920 

0496 

MIL-F-23419E  FUSES  CARTRIDGE 

EC 

ES 

FI 

932 

94? 

944 

G 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

5920 

0497 

IR  STDY  FUSE  INCLOSED  LK  02A1  180  30 

ES 

E3 

933 

943 

963 

A 

ER 

SH 

99 

ES 

U 

5920 

0498 

MIL-A-9094D  ARRESTER  LIGHT  GEN  SPEC 

85 

ES 

FI 

933 

951 

951 

A 

ER 

AS 

85 

N 

D 

5920 

0500 

MIL-F-19207/9H  FUSEHOLDERS  EXTRACTOR  POS 

SH 

ES 

Cl 

941 

951 

944 

G 

ER 

SH 

85 

U 

5920 

0501 

01 

MIL-F-23419/1H  FUSE  INSTRU  TYPE 

EC 

D1 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5920 

0502 

HIL-F-23419/7F  FUSES  CARTRIDGE 

ES 

FI 

943 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5920 

0502 

02 

MIL-F-23419/8F  FUSE  CARTRIDGE 

ES 

FI 

943 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5920 

0503 

MIL-F-19207/16E  FUSEHOLDERS  EXT  POST  TYP 

SH 

ES 

FI 

943 

953 

944 

G 

FR 

SH 

85 

U 

5920 

0504 

MIL-D-9129D  DISCHARGER.  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/1B  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

FR 

AS 

85 

N 

5920 

0504 

01 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

FR 

AS 

85 

N 

5920 

0504 

02 

MIL-D-9129/2A  DISCHARGER.  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5920 

03 

MIL-D-9129/03  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

FR 

AS 

85 

N 

5920 

0504 

0504 

04 

MIL-D-9129/4A  DISCHARGER.  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

05 

MIL-0-9129/5A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5920 

m 

06 

MIL-D-9129/6A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5920 

07 

MIL-D-9129/7A  DISCHARGER.  ELECTROSTATIC 
NIL-D-9129/8  DISCHARGER.  ELECTROSTATIC 
NIL-D-9129/9  HOLDERS,  DISCHARGER,  ELECTR 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

59» 

i 

08 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5920 

09 

85 

D2 

943 

963 

963 

A 

ER 

AS 

85 

N 

PAGE  NO.  A  -  40 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  ’  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


5920-5930 


1994 


PROJECT 

5920  0505 
5920  0506  01 
5920  0506  02 
5920  0506  03 
5920  A179 
5920  A947 
5920  0196 
5920  0214 
5920  0215 
5920  0216 
5920  0217 
5920  0218 
5920  0226 
5920  0226  01 
5920  0226  02 
5920  0226  03 
5920  0226  04 
5920  0226  05 
5920  0226  06 
5920  0226  07 
5920  0228 
5920  0229 
5920  N183 


MIL-F-15160G  FUSES 

MIL-F-19207/11G  FUSE  HOLOER 

MI L-F- 19207/280  FUSEHOLOER 

MIL-F-19207/290  FUSEHOLOER 

MIL  A  49201  ARRESTER  ELEC  F1482  F1495  G 

MIL  M  49240A  MULTIPLEXER  TO  1235  P  TTC 

EP  STUOY  FUSE  LINK 

A-A-55492  FUSE  CARTRIOGE 

A-A-55493  FUSE  CARTRIOGE 

A-A-55494  FUSE  CARTRIOGE 

A-A-55495  FUSE  CARTRIDGE 

A-A-55496  FUSE  CARTRIDGE 

A-A-55504  FUSE  HOLDER  EXTRACTOR  POST 

A-A-55504/1  FUSE  HOLDER 

A-A-55504/2  FUSE  HOLDER 

A-A-55504/3  FUSE  HOLDER 

A-A-55504/4  FUSE  HOLDER 

A-A-55504/5  FUSE  HOLDER 

A-A-55504/6  FUSEHOLOER 

A-A-DDD-04/7  FUSE  HOLDER 

A-A-55509  FUSE  INDICATING  ALARM 

A-A-55510 

MIL  F  24646  FUSE  BOXES  GENERAL  SPEC 


5920  TOTAL  -  70  .  DELINQUENT  -  25  .  STATUS  OXHES:  A  -  70  .  G  -  0 

5925  0211  IR  STDY  CKT  BREAKERS  01C4  100  50  ES  E3 

5925  0233  MIL  C  13516  CIRCUIT  BREAKERS  AT  B1 

5925  0237  W.C-375B  CIRCUIT  BREAKERS  ES  FI 

5925  0242  MIL-C-83383C  CIRCUIT  BREAKERS  85  ES  FI 

5925  0243  MIL-C-55629B  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC  ER  ES  FI 

5925  0244  MIL-C-39019C  CIRCUIT  BREAKERS  ER  ES  FI 

5925  0150  EP  STUDY  FOR  CANC  OF  MIL-C-7079  ES  F3 

5925  0157  A-A-55458A  INTERRUPTER  GROUND  FAULT  ES  F2  A 

5925  0158  A-A-55459A  INTERRUPTER  GROUND  FAULT  ES  F2  A 

5925  0159  A-A.55460A  INTERRUPTER  GROUND  FAULT  ES  F2  A 

5925  0160  A-A-55461A  INTERRUPTER  GROUND  FAULT  ES  F2  A 

5925  F148  MIL-C-27715  fUSAF)  CIRCUIT  BREAKER  85  ES  FI 

5925  F162  MIL-C-7079A  CIRCUIT  BREAKERS.  NON  TRIP-  85  02 

5925  N122  MIL-C-17361F  CIRCUIT  BREAKER^  SH  Cl 

5925  N124  MIL  C  17361  4  CIRCUIT  BREAKERS  SH  A1 

5925  N125  MIL  C  17361  6  CIRCUIT  BREAKERS  SH  A1 

5925  N126  MIL  C  17361  7  CIRCUIT  BREAKERS  TYPE  AQB  SH  A1 

5925  N127  MIL  C  17361  8  CIRCUIT  BREAKERS  AIR  SH  A1 

5925  N128  MIL  C  17361  11  CIRCUIT  BREAKERS  LF400  SH  A1 

5925  N129  MIL  C  17361  12  CIRCUIT  BREAKERS  TYPE  AQB  SH  A1 

5925  N131  MIL  C  17361  14  CIRCUIT  BREAKERS  A1601  SH  A1 

5925  N133  MIL  C  17587B  2  CIRCUIT  BREAKERS  LOW  SH  A1 

5925  N154  MIL-C-17361/9  CIRCUIT  BREAKERS  SH  02 

5925  N155  MIL-C-17361/10  CIRCUIT  BREAKERS  SH  02 

5925  TOTAL  -  24  .  DELINQUENT  -  11  .  STATUS  CODES:  A  -  24  .  G  -  0 


5930  1414 
5930  1432 
5930  1448 
5930  1476 
5930  1477 
5930  1518 
5930  1524 
5930  1526 
5930  1527 
5930  1528 
5930  1553 
5930  1556 
5930  1558 
5930  1559 
5930  1560 
5930  1563 
5930  1564 
5930  1566 
5930  1568 
5930  1569 
5930  1570 
5930  1571 
5930  1572 


MIL  S  8805  94  SWITCH  SENS  SPOT 
MIL  S  24317  9  SWITCHES  MULTISTATION 
JR  STDY  SWITCH  SENSING  03B2  50  2' 

IR  STDY  SWITCH  ROTARY  02B1  50  25 

IR  STDY  SWITCHES  MISC  04B1  50  25 
IR  STDY  SWITCH  TOG  AND  5EN01D2  5000  500 
MIL-S-3786/20  SWITCH  ROTARY 
MIL-S-9395/2  SWITCHES  PRESSURE 
MIL-S-8805D  SWITCHES  &  SWITCH  AS5EMB 
MIL-S-22885E  SWITCHES  PUSHBUTTON 
MIL-S-3950F  SWITCHES  TOGGLE  ENVIR 
MS17844B  NOT  1  CONTROL  TEMP  REFRI  12 
MIL-S-8834F  SWITCHES  TOGGLE 
IR  STDY  SWITCH  SENSING  03B3  50  25 
IR  STDY  SWITCHES  MISC  04B2  50  25 
MIL-B-5423/14C  BOOT  DUST  &  WATER  SEAL 
MS21437G  SWITCH  TOGGLE  POSITIVE  BREAK 
MIL-B-5423C  BOOTS  DUST  AND  WATER  SEAL 
IR  STDY  SWITCH  TOG  AND  SEN01D3  250  50 
MIL-S-81619/7B  SWITCH  SOLID  STATE  TRANSI 
MIL-S-22885/88A  SWITCH  PUSH  BUHON  ICL 


MIL-S-8805/: 

MIL-S-8805E 


II  SWITCH  SENS  DPDT  PLANNER 
SWITCHES  &  SWITCH  ASSEMBLY 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC 

LL 

FQFQFQFQTRU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  0 

ES 

FI 

942  954  954  A  ER 

SH 

85 

N 

ES 

F2 

944  954  954  A  ER 

SH 

85 

N 

ES 

F2 

944  954  954  A  ER 

SH 

85 

N 

ES 

F2 

944  954  954  A  ER 

SH 

85 

N 

CR 

02 

904  924  934  A  CR 

U  B 

CR 

FI 

923  924  9Zi  A 

N  C 

ES 

F3 

A 

933  933  935  A 

ES 

N  C 

ES 

F4 

A 

934  944  954  A 

U 

ES 

F4 

A 

934  944  954  A 

U 

ES 

F4 

A 

934  944  954  A 

U 

ES 

F4 

A 

934  944  954  A 

U 

ES 

F4 

A 

934  944  954  A 

U 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

U 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

U 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

u 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

U 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

U 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

u 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

u 

ES 

F4 

A 

941  942  952  A 

u 

ES 

F4 

A 

941  942  944  G 

u 

ES 

F4 

A 

941  942  944  G 

u 

SH 

A2 

931  951  Z 

U  A 

-  70 

• 

G  - 

0 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

ES 

E3 

901  912  962  A  ER 

SH 

99 

ES 

U 

AT 

B1 

922  932  932  A  AT 

N  C 

ES 

FI 

931  941  941  A 

YDl 

85 

N  C 

85 

ES 

FI 

934  944  954  A  ER 

AS 

85 

U 

ER 

ES 

FI 

941  951  951  A  ER 

EC 

85 

N  0 

ER 

ES 

FI 

944  954  954  A  ER 

EC 

85 

N 

ES 

F3 

933  933  941  A 

U  B 

ES 

F2  A 

943  953  953  A 

N 

ES 

F2  A 

943  953  953  A 

N 

ES 

F2  A 

943  953  953  A 

N 

ES 

F2  A 

943  953  953  A 

N 

85 

ES 

FI 

933  951  951  A 

85 

N  0 

85 

D2 

943  953  953  A 

85 

N 

SH 

Cl 

912  912  912  G 

N 

SH 

A1 

913  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

911  931  931  A 

U  C 

SH 

A1 

931  931  931  A 

U  C 

SH 

D2 

942  954  944  G 

U 

SH 

D2 

942  954  944  G 

U 

-  24 

» 

G  - 

0 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

AR 

ES 

F2 

892  911  911  A  AR 

EC 

85 

N  C 

EC 

ES 

F2 

894  902  902  A 

EC 

85 

N  C 

ES 

E3 

904  922  944  A  ER 

EC 

99 

U  B 

ES 

E3 

913  924  951  A  ER 

EC 

99 

ES 

U  0 

ES 

E3 

913  923  944  G  ER 

EC 

99 

ES 

U 

ES 

E3 

924  944  964  A  ER 

EC 

99 

ES 

U 

85 

ES 

A2 

931  944  944  A  ER 

EC 

85 

N  C 

85 

ES 

F2 

931  943  951  A  ER 

EC 

85 

U  D 

EC 

ES 

F2 

931  941  944  A  ER 

EC 

85 

NA 

U  B 

EC 

ES 

FI 

931  941  951  A  ER 

EC 

85 

NA 

U  0 

85 

ES 

FI 

F 

932  951  951  A  ER 

EC 

85 

U  0 

6L 

H5 

932  941  943  G  GL 

99 

U 

85 

ES 

FI 

F 

933  943  944  A  ER 

AS 

85 

U  B 

ES 

E3 

933  943  963  A  ER 

EC 

99 

U 

ES 

E3 

933  943  963  A  ER 

EC 

99 

U 

ER 

ES 

A2 

933  951  943  G  ER 

AS 

85 

U 

85 

ES 

C2 

934  942  944  A  ER 

EC 

85 

U  B 

ER 

ES 

FI 

F 

934  944  951  A  ER 

AS 

85 

U  D 

ES 

E3 

934  954  954  A  ER 

EC 

99 

N 

85 

ES 

H5 

934  942  944  A  ER 

AS 

85 

U  B 

EC 

ES 

F2 

941  943  951  A  ER 

EC 

85 

U  0 

EC 

ES 

F2 

941  943  951  A  ER 

EC 

85 

U  D 

EC 

ES 

F4 

941  944  944  A  ER 

EC 

85 

NA 

N  C 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

I"  Q 

F  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

Ali 

FU 

TU 

R 

0 

El 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5930 

1573 

MIL-S-3786F  SWITCHES 

85 

ES 

FI 

F 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5930 

1581 

MIL-S-3786/39C  SWITCH  ROTARY  CLOSED  CONS 

85 

ES 

F? 

F 

941 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5930 

1582 

MIL-S-8805/93C  SWITCHES  TOGGLE 

ES 

F? 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1583 

MIL-S-22710E  SWITCHES 

ES 

n 

F 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1584 

MIL-S-24236B  SWITCHES  THERMOSTATIC 

FS 

FI 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1585 

MIL-G-7703D  GUARD  SWITCH  GEN  SPEC 

85 

ES 

FI 

942 

952 

952 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5930 

1586 

MIL-S-9419E  SWITCH  TOGGLE 

85 

FS 

FI 

942 

952 

952 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5930 

1587 

MIL-S-24236/15F  SWITCH  THERMOSTATIC 

85 

ES 

F2 

942 

954 

954 

A 

FF. 

EC 

85 

N 

5930 

1588 

MIL-S-24236/16F  SWITCH  THERMOSTATIC 

85 

ES 

F2 

942 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1589 

MIL-S-24236/24C  SWITCHES  THERMOSTATIC 

ES 

FI 

942 

961 

961 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1590 

MIL-S-3786/35E  SWITCH  ROTARY 

85 

ES 

Cl 

943 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1591 

IR  STUDY  SWITCH  THERMOSTA  03B4  50  2 

FS 

F3 

951 

971 

971 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5930 

1592 

IR  STDY  SWITCH  MISC  03B3  50  25 

FS 

E3 

951 

971 

971 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5930 

1593 

MS27708  SWITCH  TOGGLE 

85 

ES 

B? 

944 

954 

954 

A 

AV 

AS 

85 

N 

5930 

1594 

01 

MIL-S-8805/68  SWITCHES 

ES 

F? 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1594 

02 

MIL-S-8805/70  SWITCHES 

ES 

F2 

944 

954 

954 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1594 

03 

MIL-S-8805/72  SWITCHES 

ES 

F? 

944 

954 

954 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1594 

04 

MIL-S-8805/73  SWITCHES 

ES 

F2 

944 

954 

954 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1594 

05 

MIL-S-8805/74  SWITCHES 

ES 

F2 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

5/33 

02 

MIL-S-22885/85B  SWITCH  PUSH  BUHON  ILL 

85 

ES 

FI 

931 

933 

933 

A 

85 

N 

C 

b^30 

A694 

MI L-S-62300  SWITCH  PRESSURE 

AT 

F? 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

5930 

A710 

01 

MIL-S-12285/1  SWITCH  THERMOSTATIC  LONG 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

C 

5930 

A/25 

02 

MIL  S  12285/2E  SWITCH  THERMOSTATIC 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

5930 

A736 

MIL-S-12285/2E  SWITCH  THERMASTATIC  SHORT 

AT 

D? 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

5930 

A/40 

MIL-S-12285/1  SWITCH  THERMOSTATIC 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

5930 

h/35 

MIL-S-9419/2(USAF)  SWITCH  TOG 

85 

ES 

F2 

931 

943 

951 

A 

85 

U 

D 

5930 

h/3/ 

01 

MIL-S-83731/h(USAF)  SWITCHES  TOG  MINI 

85 

FS 

F? 

931 

944 

951 

A 

85 

U 

D 

5930 

E/37 

02 

MIL-S-83731/22(USAF)  SWITCHES  TOG  MINI 

85 

FS 

F? 

931 

944 

951 

A 

85 

U 

D 

5930 

E/59 

CANCELLATION  NOTICE  MI L-S-9487C  USAF 

82 

99 

D5 

943 

944 

944 

A 

99 

N 

C 

5930 

N/20 

MIL-S-24711  1  SWITCH  PROXIMITY  SOLID 

SH 

Cl 

921 

931 

931 

A 

SH 

N 

C 

5930 

N/4/ 

MIL-S-16032  SWITCHES 

SH 

H5 

933 

953 

953 

A 

SK 

N 

5930 

N755 

MIL-S-8805/101H(EC)  SWITCHES  SENSITIVE 

EC 

ES 

F2 

934 

942 

951 

A 

EC 

U 

D 

5930 

TOTAL  - 

55  ,  DELINQUENT  -  18  ,  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  55 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  ^ 

1  -  ( 

) 

5935 

3607 

IR  STDY  ADAPTER  CONNECTOR  03  3200  320 

ES 

F3 

871 

891 

954 

A 

FR 

EC 

99 

U 

5935 

3628 

MIL  C  28754C  CONNCETORS  ELECTRICAL  MODUL 

SH 

A? 

882 

902 

902 

A 

CR 

SH 

85 

u 

C 

5935 

3715 

09 

MIL  C  55302  181  CONN  PIN  4R0W  RT  ANGLE 

17 

ES 

A1 

883 

894 

894 

A 

CR 

FC 

17 

u 

C 

5935 

3/42 

IR  STDY  PLUG  TIP 

FS 

E3 

892 

904 

963 

A 

FR 

FC 

99 

u 

5935 

3/48 

01 

W  C  596  80  CONN  MALE  INLET  30A  250V 

ES 

F2 

893 

904 

903 

A 

CR 

YDl 

85 

ES 

u 

5935 

3/52 

IR  STDY  CONNECTOR  ELECTRICAL  OlCl  100  50 

ES 

E3 

893 

914 

952 

A 

CR 

FC 

99 

u 

5935 

3/59 

MIL  C  7974  3  CONNECTOR  PLUG  ATTACHABLE  E 

AS 

A4 

893 

914 

944 

G 

AV 

AS 

85 

u 

5935 

3787 

MIL  C  5015G  CONNECTOR  ELECTRICAL  REV  H 

AS 

R2 

901 

921 

961 

A 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3/90 

01 

MIL  C  28731  13  CONN  INSERT  CTR  SCREW 

FC 

ES 

F2 

902 

912 

912 

A 

CR 

FC 

85 

N 

C 

5935 

3807 

MS3459  REV  C  ELECTRICAL  CONNECTOR 

AS 

A2 

903 

913 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

5935 

383/ 

01 

MIL  C  28754  6C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

02 

MIL  C  28754  15A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

■137 

03 

MIL  C  28754  24B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

383/ 

05 

MIL  C  28754  31C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

383/ 

06 

MIL  C  28754  32D  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3837 

07 

MIL  C  28754  33D  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3838 

01 

MIL  C  28754  34C  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

02 

MIL  C  28754  35D  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D2 

921 

94] 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

03 

MIL  C  28754  36C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

D2 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

04 

MIL  C  28754  37C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

05 

MIL  C  28754  38C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

06 

MIL  C  28754  39B  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

1 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

07 

MIL  C  28754  40B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

1 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

08 

MIL  C  28754  41B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3838 

09 

MIL  C  28754  43B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3838 

10 

MIL  C  28754  44B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3838 

11 

MIL  C  28754  45A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3838 

12 

MIL  C  28754  46B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3839 

01 

MIL-C-28754  IOC  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3839 

02 

MIL  C  28754  13C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3839 

04 

MIL  C  28754  49  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

Dl 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3839 

06 

MIL  C  28754  50A  1  CONNECTOR  MODULAR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3839 

06 

MIL  C  28754  51A  1  CONNECTOR  INSERT 

SH 

NW 

Dl 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3839 

07 

MIL  C  28754  55  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

Dl 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3843 

IR  STDY  CONNECTORS  MISC  01C2  6500  650 

ES 

E3 

912 

944 

964 

A 

CR 

SH 

99 

U 

5935 

3848 

12 

MIL-C-RRRRR/62  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

FC 

85 

N 

c 

5935 

3848 

27 

MIL-C-RRRRR/111  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

FC 

85 

N 

c 

5935 

3849 

MS27488L  PLUG  END  SEAL  ELEC  CONNECTOR 

AS 

R2 

912 

922 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

5935 

3856 

01 

MIL-C-39012/119  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942 

A 

CR 

EC 

85 

U 

B 

5935 

3856 

02 

MIL-C-39012/120  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942 

A 

CR 

FC 

85 

U 

B 

5935 

3856 

03 

MIL-C-39012/121  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942 

A 

CR 

EC 

85 

U 

B 
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RCS  NO.  DD-DR&EfARU59 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 
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PA 

AA 

BA 

PP  -Z- 

-A- 

2/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL  F  Q 

^  9 

^  Q 

P  Q 

T 

RU 

AIJ 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT 

lYT 

lYT 

TYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5935 

3856 

04 

MIL-C-39012/123  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

9?3 

94? 

A 

CR 

EC 

85 

U 

B 

5935 

3856 

05 

MIL-C-39012/124  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

92.3 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

3857 

01 

MIL-C-39012/117  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

FC 

ES 

F? 

913 

924 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

385/ 

02 

MIL-C-39012/118  CONN  PLUG  COAXIAL  RF 

FC 

ES 

F? 

913 

924 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

385/ 

03 

MIL-C-39012/122  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

F2 

913 

924 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

3858 

01 

MIL  C  55302  24  CONN  PC  r-CEPT 

CR 

ES 

A2 

914 

924 

934 

A 

CR 

EC 

17 

u 

B 

5935 

3858 

02 

MIL  C  55302  25  CONN  PC  k'-^EPT 

CR 

ES 

AZ 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

C 

5935 

3858 

03 

MIL  C  55302  31  CONN  PC  ...  viNG  ACCESS 

CR 

FS 

A2 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3858 

04 

MIL  C  55302  156  CONN  PC  .  lUG  RT  ANGLE 

CR 

FS 

A2 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3858 

05 

MIL  C  55302  23  CONN  PC  PLUG 

CR 

FS 

A2 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

38/5 

MlL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 

CR 

FS 

F? 

921 

931 

931 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

38/5 

01 

MI L-C- 55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 

CR 

ES 

F? 

921 

931 

931 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3886 

MIL  C  28731/23  CONN  ELEC  CONTACT  FORK 

EC 

FS 

F? 

92? 

9.3? 

932 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3895 

MIL-A-55339A  ADAPTERS  CONN  COAXIAL  RAD 

CR 

ES 

FI 

923 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

U 

B 

5935 

3899 

IR  STDY  CONNECTOR  RECEPTA  ELEC  7000  1000 

ES 

E3 

9?3 

942 

962 

A 

CR 

SH 

99 

U 

5935 

3901 

01 

MIL-C-UUUUU/1  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

9?.3 

94.3 

95.3 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

U 

5935 

3901 

03 

MIL-C-UUUUU/3  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

9?.3 

943 

95.3 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

U 

5935 

3901 

04 
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A-A-XXXX  CONN  SINGLE  IN  LINE  MEM 
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MIL-C-81659/64  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
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P 
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P 
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EC 
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P 
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P 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5935 

3993 

13 

MIL-C-81659/65  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

593b 

3993 

14 

MIL-C-81659/66  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

15 

MIL-C-81659/67  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R2 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

16 

MIL-C-81659/68  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

1/ 

MIL-C-81659/69  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

18 

MIL-C-81659/70  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

19 

MIL-C-81659/71  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3993 

20 

MIL-C-81659/72  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 

AS 

R? 

P 

944 

964 

964 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3994 

MIL-C-55302/111A  CONN  PRINTED  CIRCUIT 

CR 

ES 

H5 

P 

944 

954 

954 

A 

CR 

FC 

11 

N 

5935 

3995 

MIL-C-55302/8E  CONN  PRINTED  CIRCUIT 

CR 

ES 

F2 

P 

944 

954 

95^ 

A 

CR 

EC 

17 

N 

5935 

3996 

01 

MS90556  CONN  PLUG 

ES 

A2 

944 

961 

961 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3996 

02 

MS90557  CONN  PLUG 

ES 

A2 

944 

961 

961 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

A370 

MIL-C-55302/42  CONNECTOR.PRINTED  CIRCUIT 

AT 

C5 

894 

90? 

90? 

A 

AT 

N 

C 

5935 

A370 

01 

MIL-C-55302/42  CONNECTOR.PRINTED  CIRCUIT 

AT 

C? 

894 

90? 

90? 

A 

AT 

N 

c 

5935 

A418 

01 

DOD  C  55302/159  CONN  PC  ASSMBLY  AND  MCC 

CR 

FS 

C? 

92? 

934 

944 

A 

CR 

U 

B 

5935 

A418 

02 

DOD  C  55302/160  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

FS 

C? 

92? 

934 

944 

A 

CR 

u 

B 

5935 

A418 

03 

DOD  C  55302/161  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

FS 

C? 

922 

934 

944 

A 

CR 

u 

B 

5935 

A418 

04 

DOD  C  55302/162  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C? 

922 

934 

944 

A 

CR 

u 

R 

5935 

A418 

05 

DOD  C  55302/163  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

922 

934 

944 

A 

CR 

u 

B 

5935 

A418 

06 

DOD  C  55302/164  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

922 

934 

944 

A 

CR 

u 

B 

5935 

A445 

MS27148B  CONTACT  PIN 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

5935 

A460 

MIL-C-55116B  fCR)  CONN  MINI  RADIO  FIVE-P 

CR 

FS 

FI 

932 

942 

942 

A 

CR 

N 

C 

5935 

D461 

MIL-C-55181C  CONN  PLUG  AND  RECPT 

ES 

ES 

F3 

932 

934 

934 

A 

N 

c 

5935 

D48U 

EP  STUDY 

ES 

A3 

933 

941 

943 

A 

ES 

U 

R 

5935 

0508 

EP  STUDY  CONN  ELEC  TRIAXIAL  RF 

ES 

F3 

934 

944 

944 

A 

N 

C 

5935 

051/ 

MIL-C-28840/1C  CONN  ACCESSORIES 

ES 

A2 

943 

943 

943 

A 

FC 

N 

C 

5935 

0518 

MIL-C-28840/2C  CONN  ACCESSORIES 

ES 

A? 

943 

943 

943 

A 

FC 

N 

C 

5935 

0519 

MIL-C-28840/3  CONN  ACCESSORIES 

ES 

A? 

943 

943 

943 

A 

EC 

N 

C 

5935 

0520 

A-A- 55463  CONN  ELECT  PWR 

FS 

F2 

AP 

943 

951 

944 

G 

U 

5935 

0521 

A-A-55464  CONN  ELEC  PWR 

ES 

F? 

AP 

943 

951 

944 

G 

U 

5935 

0522 

A-A-55465  CONN  ELEC  PWR 

FS 

F? 

AP 

943 

951 

944 

G 

U 

5935 

0523 

A-A- 55466  CONN  ELEC  PWR 

ES 

F? 

AP 

943 

951 

944 

G 

U 

5935 

0524 

A-A-55467  CONN  ELEC  PWR 

ES 

F2 

AP 

943 

951 

944 

G 

u 

5935 

0526 

A-A-55468  CONN  ELEC  PWR 

ES 

F2  AP 

943 

951 

944 

G 

u 

5935 

F466 

MIL-C-38999/34A  (USAF  CONN  RECEIPT 

85 

ES 

F2 

P 

932 

951 

951 

A 

85 

ES 

N 

D 

5935 

F467 

MIL-C-38999/35A{lllSAF  CONN  RECEIPT 

85 

ES 

F2 

P 

932 

951 

951 

A 

85 

ES 

N 

D 

5935 

F511 

MIL-C-83503/7C  CON  ELEC 

85 

FS 

Cl 

A 

934 

951 

951 

A 

85 

N 

D 

5935 

F754 

MIL-C-26518C  (USAF)  CONN  ELEC  MIN  RACK  & 

85 

ES 

D2 

934 

951 

951 

A 

85 

N 

D 

5935 

F754 

01 

MS24288E  (USAFl  INSECT  ARR  ELEC  CONN 

85 

FS 

D2 

934 

951 

951 

A 

85 

N 

D 

5935 

F754 

02 

MS24500B  (USAFO  BUSHING  FYD  CONN 

85 

ES 

D? 

934 

951 

951 

A 

85 

N 

D 

5935 

N193 

03 

MIL  C  24368  3  CONNECTOR  ASSEMBLY  PLUG 

SH 

D2 

821 

851 

871 

A 

u 

B 

5935 

N278 

29 

MIL  C  22249  29A  CONNECTOR  SET  PLUG  ASSEM 

SH 

D2 

854 

874 

891 

A 

U 

B 

5935 

N336 

01 

MIL  C  28754  79  CONNECTORS  CONTACT  INSLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

02 

MIL  C  28754  80  CONNECTORS  CONTACT  GNDLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

03 

MIL  C  28754  81  CONNECTORS  CONTACT  POLLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

04 

MIL  C  28754  82  CONNECTORS  ASSY  FASTENER 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N33b 

05 

MIL  C  28754  83  CONNECTORS  .6  PITCH  250CO 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N33b 

06 

MIL  C  28754  84  CONNECTOR  .3  PITCH  lOOCO 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

07 

MIL  C  28754  85  CONNECTORS  .3  PITCH  DIP 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

08 

MIL  C  28754  86  CONNECTORS  FRAME  TYP4  DIP 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N33b 

09 

MIL  C  28754  87  CONNECTOR  FRAME  TYP4  CTR 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N336 

10 

MIL  C  28754  88  CONNICTORS  FRAME  TYP4  OFF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

C 

5935 

N394 

01 

MIL  C  28754  57  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

91? 

91? 

A 

N 

C 

5935 

N394 

02 

MIL  C  28754  58  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

91? 

912 

91? 

A 

N 

C 

5935 

N394 

03 

MIL  C  28754  67  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D? 

912 

932 

9.3? 

A 

N 

C 

5935 

N394 

04 

MIL  C  28754  68  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

912 

9.32 

93? 

A 

N 

C 

5935 

N394 

05 

MIL  C  28754  69  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D2 

912 

932 

932 

A 

N 

C 

5935 

N394 

06 

MIL  C  28754  70  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D? 

912 

9.3? 

9.3? 

A 

N 

C 

5935 

N394 

07 

MIL  C  28754  71  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D? 

91? 

9.32 

9.3? 

A 

N 

C 

6935 

N394 

08 

MIL  C  28754  72  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D? 

91? 

9.32 

9.3? 

A 

N 

C 

6935 

N395 

01 

MIL  C  28754  42C  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

932 

93? 

A 

N 

C 

5935 

N395 

02 

MIL  C  28754  60  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

91? 

A 

N 

C 

5935 

N395 

03 

MIL  C  28754  62  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

91? 

A 

N 

C 

5935 

N395 

04 

MIL  C  28754  63  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

91? 

A 

N 

c 

5935 

N395 

05 

MIL  C  28754  64  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

91? 

A 

N 

c 

5935 

N396 

01 

MIL  C  28754  47B  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

93? 

A 

N 

c 

5935 

N396 

02 

MIL  C  28754  56  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

N 

c 

5935 

N39b 

03 

MIL  C  28754  59  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

93? 

A 

N 

c 

5935 

N39& 

04 

MIL  C  28754  61  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

93? 

A 

N 

c 

5935 

N396 

05 

MIL  C  28754  65  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

N 

c 

5935 

N39b 

06 

MIL  C  28754  66  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

N 

c 

5935 

N397 

01 

MIL  C  28859  IB  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

7 

N 

A 

5935 

N397 

02 

MIL  C  28859  2C  2  CONNECTOR  COMPONENT 

SH 

NW 

D? 

921 

941 

7 

N 

A 

5935 

N397 

03 

MIL  C  28859  3C  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

D? 

921 

941 

7 

SH 

N  A 

5935 

N397 

04 

MIL  C  28859  4D  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

7 

SH 

N  A 

5935 

N399 

01 

MIL  R  2726  26B  RECEPTACLE  PLUG  4  PIN 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 
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PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5935 

N399  02 

MIL  R  2726  27A  RECEPTACLE  WITH  SWITCH 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

5935 

N399  03 

MIL  R  2726  28  RECEPTACLE  4  POLE 

SH 

A? 

931 

951 

Z 

N 

A 

5935 

N399 

04 

MIL  R  2726  37D  RECEPTACLE  SYMBOL  1099  1 

SH 

A1 

931 

951 

Z 

N  A 

5935 

N444 

02 

MIL-C-55302/130  CON  PRINT  CIR  RECEP 

EC 

ES 

A2 

P 

923  934  934 

A 

EC 

N 

C 

5935 

N457 

MIL-T-24649  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND  POW  SH 

A2 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

C 

5935 

N457 

01 

MIL-T-24649/1  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

C 

5935 

N457 

02 

MIL-T-24649/2  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

C 

5935 

N457 

03 

MIL-T-24649/3  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

C 

5935 

N45/ 

04 

MIL-T-24649/4  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

c 

5935 

N45/ 

05 

MIL-T-24649/5  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

c 

5935 

N457 

06 

MIL-T-24649/6  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

c 

5935 

N457 

07 

MIL-T-24649/7  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

c 

5935 

N45/ 

08 

MIL-T-24649/8  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944  944 

A 

SH 

N 

c 

5935 

N45/ 

09 
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MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 
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SH 

11 

GS 

U 

R 

5940 

1055 
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5940  1057  MS77067A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  BRZ  STP  J.KG 

5940  1058  MS77068A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  8RZ  STP  IKG 

5940  1059  MS77074A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  8R2  STP  INS 

5940  1112  IR  STDY  TERIMINAL  JUNCTION  553  56 

5940  1121  MS20659J  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPYE 

5940  1122  MS25036P  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPER 

5940  1123  MIL-T-7928G  TERMINALS  LUG  SPLICES  CONDUC 

5940  1128  02  MIL  T  55156  6  TERMINAL  LUB  LP06 
5940  1129  MIL-STD-1277B  SPLICE  TERM  BIND  POST  TJS 

5940  1139  MIL-A-55059  ADAPTER  BATTERY  TERM 

5940  1143  MS17330  ADAPTER  BATTERY  TERM 

5940  1144  IR  STDY  SPLICE,  CONDUCTOR  2070  207 

5940  1154  MIL-S-83519  2B  SHIELD  TERM  SOLDER  STYLE 

5940  1155  MS27212N  TERMINAL  BOARD  ASSEMBLY  MOLDED 

5940  1169  MS  25226C  LINK  TERMINAL  CONNECTING 

5940  F002  MIL-T-83454A  TERMINAL  STUD  BLIND  PLATE 

5940  F002  01  MIL-T-83454/2E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 

5940  F002  02  MIL-T-83453/3E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 

5940  F002  03  MIL-T-83454/4E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 

5940  F002  04  MIL-T-83454/5E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 

5940  N003  01  MIL  T  24381  1  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N003  02  MIL  T  24381  1  1  TERMINAL  CASUALTY  POWER 

5940  N003  03  MIL  T  24301  3  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N003  04  MIL  T  24381  5  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N003  05  MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N003  06  MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N003  07  MIL  T  24381  10  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

5940  N004  MIL  H  28719  HEADERS  HERMETICALLY  SEALED 
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5940  TOTAL  -  34  .  DELINQUEirr  -  17  .  STATUS  CODES:  A-34  .G-0  .Y-0  .Z-0 

5945  0796  IR  STDY  RELAY  MISC  03B  100  25  ES  E3  884  901  962  A  ER 

5945  0818  IR  STDY  RELAY  ELECTROMAG  01C3  100  50  ES  E3  893  912  962  A  ER 

5945  0825  MIL  R  28750  RELAYS  SOL  ST  GEN  SPEC  FOR  EC  ES  F2  901  911  931  A  ER 

5945  0844  MIL  R  39016  40  RELAYS  ELECTROMAG  ER  4P0T  EC  ES  F2  904  914  914  A  ER 

5945  0862  02  MIL  R  39016/8  RELAY  ELECTROMAG  ER  SPOT  EC  ES  FI  914  924  924  A  ER 

5945  0872  MIL-R-39016/16  RELAY  ELECTROMAG  ER  DPDT  EC  ES  FI  921  931  931  A  ER 

5945  0878  01  MIL  R  39016  RELAY  ELECTROMAG  ER  GEN  SPEC  EC  ES  F2  922  934  944  G  ER 

5945  0878  02  MIL  R  28776  RELAY  HYBRID  ER  GEN  SPEC  FOR  EC  ES  F2  922  934  944  G  ER 

5945  0888  02  MIL-R-28776/5E  RELAYS  HYBRID  EST  REL  EC  ES  FI  P  923  933  933  A  ER 

5945  0896  MIL-R-39016/45B  RELAYS  ELECTRO  EST  RELI  EC  ES  FI  P  923  941  941  A  ER 

5945  0900  01  MIL-R-39016/7F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL  EC  ES  FI  P  924  934  934  A  ER 

5945  0900  02  MIL-R-39016/8F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL  EC  ES  FI  P  924  934  934  A  ER 

5945  0900  03  MIL-R-39016/9H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL  EC  ES  FI  P  924  934  934  A  ER 
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5945  0955 
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5945  0776 
5945  F737 
5945  F743  01 
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5945  F762  02 
5945  F764 
5945  F764 
5945  F764 
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5945  F766 
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01 


01 
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03 

01 


01 

02 

03 

04 


MIL-R-39016/10F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/11F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/12F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/15J  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/16F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/20H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/21F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/23E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/24  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R-39016/25E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/26E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/27E  RELAY  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R-39016/28E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/29F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/30E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/49  RELAYS  ELECTROMAG  HI  SHOC 
M1L-R-39016/50B  RELAYS  ELECTROMAG  HI  STO 
MS27997M  RELAYS  ELECTROMAG  25  AMP 
MIL-R-39016/606  RELNY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/609  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/612  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/614  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/615  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/620  RELAY  ELECTROMAG 
MS24184L  RELAY  300  AMP  IPST 
MS25323L  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-5757G  RELAYS 
MIL-S-4040D  SOLENOID 
MIL-R-6106/27F  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/28FRELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/29F  RELAYS  ELECTROMAG 
MS27401X  RELAYS  ELECTROMAG 
MS27400W  RELALYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/6  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/21  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/22  REUYS  ELECTROMAG 
MS25030M  RELAY 

MIL-R-39016/32E  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/39E  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106K  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/16A  REUYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536A  REUYS  ELECTROMAG 
MS25269K  REUYS  ELECTROMAG 
MIL-R-27777B  REUYS 
MIL-R-27777/1  REUYS 
MIL-R-27777/2  REUYS  TELEGRAPH 
MIL-R-27777/3  REUYS  TELEGRAPH 
MIL-R-27777/4A  REUYS  TELEGRAPH 
MIL-R-39016E  REUYS  ELECTROMAGNETIC 
MIL-R-28776C  REUYS  HYBRID 
MIL-R-83726/30C  REUYS  HYBRID 
MIL-R-XXXXX  REUYS  ELECTROMAG 
A-A-55143  REUYS  GEN  PURP 
A-A-55143/1  REUYS  GEN  PURPOSE 
A-A-55143/2  REUYS  GEN  PURPOSE 
A-A-55143/3  REUYS  GEN  PURP 
EP  STUDY  REUY  SOLID  STATE 
MIL-R-83725/5 

MIL-R-83726/22D  USAF  REUYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/22D  REUYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/23C  REUYS  HYBRID 
MIL-R-6106/4D  REUY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/5E  REUY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/23D  REUY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/25J  REUY  ELEaROMAG 
MIL-R-6106/3ETuDAF)REUYS  MOUNT  TRACK 
MIL-R-83726/120(USAF  REUYS 
MS27714D(USAF)  REUYS 
MS27715B(USAF)  REUY 
MS24179M  REUYS 
MIL-R-83726/18F  REUYS  HYBRID 
MIL-R-83726/19F  REUYS  HYBRID 
MIL-R-83726/24K  REUYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/25G  REUYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/270  REUYS  HYBRID 
MIL-R-6106/33C  (USAF)  REUYS  ELECTROMAG 
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RCS  NO.  D0-Dfi&E(AR)759 

w  u.  uu  STANDARDIZATION 

ASSIGNEE  ACnvmr  LISTING 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S 


PROJECT 

5945  F778 
5945  F778  01 
5945  F778  02 
5945  F779 


•  TITLE .  PY  TV  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T 


AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RU 

AU 

FU 

TU 
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MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

YT 

YT 

T 

RT 

S 
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MIL-S-4040/4  (LUSAF)  SOLENOID  ARM  ELECT  85  ES  F5 
MIL-R-83726/300  RELAYS  HYBRID  85  ES  F2 
MIL-R-83726/31D  RELAYS  HYBRID  85  ES  F2 
MS277066  RELAY  ELECTROMAGNETIC  85  ES  C2 


5945  TOTAL  -  93  .  DELINQUENT  -  31  .  STATUS  CODES:  A  -  93  .  G  -  0 

5950  0680  IR  STDY  COILS  &  XMFRS  01A3  1000  100 
5950  0724  MIL  STD  981  EM  DVC  SPACE  APPLICATIONS 

5950  0815  MIL-T-27/82  XFMR  PWR  STEPDOWN 

5950  0830  MIL-C-83446/13A  COIL  RF  CHIP  FXD 

5950  0833  MIL-T-21038/27D  RANS  PULSE  LOW  PWR 

5950  0834  MIL-C-83446/4C  COIL  RF  CHIP  FXD 

5950  0835  MIL-T-21038/9D  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 

5950  0836  MIL-C-15305F  COILS  FXD  &  VAR  RF 

5950  0837  MIL-T-21038E  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 

5950  0838  MIL-T-27F  TRANSF  &  INDUCTORS 

5950  0839  MIL-C-83446C  COILS  CHIP  FXD  ORVAR 

5950  0840  MIL-C-83446/26A  COILS  RF  CHIP  FXD 

595C  0841  MIL-T-27/155B  TRANSFORMER  PWR 

5950  0842  MIL-T-27/1570  TRANSFORMER  PWR< 

5950  0843  MIL-C-83446/6D  COILS  RAO  FREQ 

5950  0844  MIL-T-27/146B  INDUCTORS  HICHQ 

5950  0845  MIL-T-27/164C  INDUCTORS  HIQ 

5950  0846  MIL-T-27/165D  TRANS  AUDIO  FREQ 

5950  0847  MIL-T-27/166B  TRANSFORMER  AUDIO 

5950  0848  MIL-T-27/167D  TRANS  AUDIO  FREQ 

5950  0849  MIL-T-27/235C  TRANS  PWR  ISOLATION 

5950  0850  MIL-T-27/300C  TRANS  PWR  STEPDN 

5950  0852  MIL-C-15305E  COILS  FXD  &  VAR  RAD  FREQ 

5950  0854  MIL-C-83446B  COIL  FREQ  FXD  VARIABLE 

5950  0855  MIL-T.27/342E  TRANS  PWR  80V0LT 

5950  0856  MIL-T.27/343E  TRANS  PWR  175  VOLT 

5950  0858  MIL-T.27/287A  INDUCTORS  POWER 

5950  0859  MS14046B  COILS  RAD  FREP 

5950  0860  MS18130D  COILS  RAO  FREi 

5950  0861  MS75083D  COILS  RAD  FREi 

5950  0862  MS  75084D  COILS  RAD  FRI 

5950  0863  MS75085D  COILS  RAO  FREi 

5950  0864  MS75087C  COILS  RAO  FREi 

5950  0865  MS75088C  COILS  RAO  FREi 

5950  0866  MS75101B  COILS  RAO  FRE 

5950  0867  MS90538B  COILS  RAD  FRE< 

5950  0868  MS21426B  COILS  RAO  FREi 

5950  0870  MIL-T-27/67A  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0871  MIL-T-27/68A  TRANSFORMER  AUD  FREI 

5950  0872  MIL-T-27/69A  TRANSFORMER  ALUD  FRI 

5950  0873  MIL-T-27/70B  TRANSFORMER  AUD  FREI 

5950  0874  MIL-T-27/71C  TRANSFORMER  AUD  FREI 

5950  0875  MIL-T.27/72A  TRANSFORMER  AUD  FREI 

5950  0876  MIL-T-27/209A  INDUCTOR  PWR 

5950  D239  A-A-55482  COIL  RADIO  FREQ 

5950  D240  A-A-55483  SHIELDING  BEAD  FERRITE 

5950  0241  A-A-55484  SHIELDING  BEADS  FERRITI 

5950  D244  A-A-55500  SHIELDING  BEADS 

5950  F245  MS21380C  COILS  RAD  FREQ 

5950  F246  MS21390D  COILS  RAD  FREQ 

5950  F247  MS21389D  COILS  RAD  FREQ 

5950  N223  MIL  T  16315C  3  TRANFORMERS 

5950  N242  MIL-T-981A  TRANSFORML  :  1  _ 

5950  N243  MIL-T-28767  TRANSFORMER  IMPEDANGE  MATCHI 

5950  TOTAL  >  54  .  DELINQUEITT  -  20  .  STATUS  CODES:  A  - 

5955  0319  MIL-0-55593  OVEN  ASSEMBLIES 

5955  0634  01  EIA-512-1  STD  METHOD  FOR  MEASUREMENT 
5955  0635  MIL-H-10056F  HOLDERS  CRYSTAL 

5955  0636  MIL-H-10056/21B  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  HC-3 

5955  0637  MIL-H-10056/24A  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  MC-3 

5955  0673  01  MIL-C-3098/2  CRYSTAL  UNIT 
5955  0673  02  MIL-C-3098/144  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 
5955  0673  03  MIL-C-3098/145  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 
5955  0680  01  MIL-C-3098/51 
5955  0680  02  MIL-C-3098/52  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 
5955  0680  03  MIL-C-3098/53  CRYSTAL  UNIT  -  QUARTZ 
5955  0680  04  MIL-C-3098/54  CRYSTAL  UNIT  QUMTZ 
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'  *  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 
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» 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

>  i 

1  -  0 

5961 

1080 

IR-STDY  SEMICOND  DEVICES  01D3  8000  2000 

ES 

E3 

881 

913 

944  Y 

ER 

EC 

99 

ES 

U 

5961 

1114 

MIL  S  19500  542  FIELD  EFFECT  XSIS 

NA 

ES 

F2 

P 

891 

894 

914  A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

R 

5961 

1115 

MIL-S-19500/543  FIELD  EFFECT  XSIS 

17 

ES 

F2 

P 

891 

894 

914  A 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

R 

5961 

1128 

MIL  S  19500  356C  SEMICOND  DIO  VOLT  REG 

EC 

ES 

A1 

89? 

893 

893  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

C 

5961 

1160 

MIL  S  19500  378  SEMICOND  FET  P  CHANNEL 

EC 

ES 

F2 

894 

90? 

902  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1167 

MIL  S  19500  156  SEMICOND  DIO  VOLT 

EC 

ES 

F2 

p 

894 

904 

904  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

11/0 

MIL  S  19500  157  SEMICOND  DIO  VOLT 

EC 

ES 

F2 

p 

894 

904 

904  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1200 

IR  STDY  SEMICOND  DEVICES  01D4  2500  500 

ES 

E3 

901 

9?1 

954  A 

FR 

FC 

99 

U 

5%1 

1202 

MIL  S  19500  578  SEMICOND  DIO  SWITCHING 

17 

ES 

FI 

902 

91? 

912  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1230 

MIL  S  19500  368B  SEMICOND  XSIS  NPN 

EC 

ES 

FI 

903 

914 

914  A 

FR 

FC 

17 

N 

c 

5961 

1234 

MIL  S  19500  570  SEMICOND  FIELD  EFF  XSIS 

ER 

ES 

FI 

903 

913 

913  G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1245 

MIL  S  19500  TOD  SEMICOND  DIO  COM  CATH 

EC 

ES 

A4 

904 

914 

924  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

B 

5961 

1284 

MIL-S-19500/558A  SEMICOND  PNP  SWITCH 

17 

ES 

A1 

912 

92? 

931  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

B 

5961 

1288 

MIL-S-19500/464  SEMICOND  XSIS  NPN  PWR 

17 

ES 

F2 

p 

912 

92? 

923  A 

ER 

EC 

17 

U 

R 

5961 

130/ 

MIL  S  19500/312B  SEMICOND  XSIS  NPN  SILI 

17 

ES 

F2 

p 

914 

924 

924  A 

FR 

FC 

17 

N 

C 

5961 

1315 

MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F5 

914 

9?3 

944  G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1350 

MIL-S-19500/280A  SEMICOND  THYRISTORS 

EC 

ES 

FI 

921 

92? 

922  A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

13/3 

EP  STUDY  CIDS  STOCK  CLASS  5961  &  5980 

ES 

F3 

922 

923 

923  A 

FR 

FC 

17 

ES 

N 

C 

5961 

13/5 

MIL-S-19500/384C  SEMICOND  DEV  TRANSISTO 

EC 

ES 

FI 

922 

931 

931  A 

ER 

FC 

17 

N 

C 

5961 

13/8 

MIL-S-19500/270D  SEMICOND  DEV  UNITIZED 

EC 

ES 

F2 

p 

923 

931 

931  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1390 

MI L-S- 19500/1 56G  SEMI CON  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

p 

923 

933 

933  A 

FR 

EC 

17 

NA 

»i 

c 

5961 

1401 

MIL-S-19500/251  SEMICOND  DEV  TRANS 

ER 

ES 

F2 

p 

923 

934 

934  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1404 

MIL-S-19500/461  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

p 

923 

934 

934  A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1408 

MIL-S-19500/444B  SEMICOND  DEV  DIODE 

17 

ES 

FI 

p 

923 

931 

931  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1427 

SEMICOND  DEV  TRANS  NPN  SILICON 

17 

ES 

F2 

924 

934 

934  A 

FR 

FC 

17 

N 

c 

5961 

1432 

MIL-S-19S00/3e26  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

ES 

F2 

p 

924 

934 

934  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1435 

MIL-S-19500/370C  SEMICOND  TRANS  NPN  SILI 

EC 

ES 

F2 

p 

924 

934 

951  G 

ER 

EC 

17 

U 

5961 

1446 

MIL-S-19500/535A  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

ES 

F2 

p 

924 

934 

934  A 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1448 

MIL-S-19500/376C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

p 

924 

934 

934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1450 

MIL-STD-989A  MIL  STD  CERT  REQ  JAN  SEMICO 

NA 

ES 

F2 

924 

934 

934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

c 
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PA 

AA 

BA 

PP  -Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL  F  g 

F  Q 

Q 

^  9 

T 

RU 

AU 

FI) 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5961 

1451 

MIL  STD  7500 

ES 

F? 

924 

941 

951 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1452 

MIL-S-19500/591  SEMICOND  DEV  REPETITIVE 

EC 

ES 

F5 

924 

931 

931 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1453 

MIL-S-19500/291E  SEMICOND  DEV  TRNS  PNP 

ER 

ES 

F2 

P 

924 

933 

933 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1458 

MIL-S-19500/483A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 

EC 

ES 

F? 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

FC 

17 

N 

C 

5961 

1459 

MIL-S-19500/539A  SEMICOND  DEV  PARLINGTON 

NA 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1462 

MIL-S-19500/396D  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1464 

MIL-S-19500/420D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

944 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1466 

MIL-S-19500/544A  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

934 

934 

A 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1473 

MIL-S-19500/255H  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F? 

P 

931 

934 

934 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1474 

MIL-S-19500/395C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1475 

MIL-S-19500/317F  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1478 

MIL-S-19500/385B  SEMICOND  FLDEFF  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1479 

MIL-S-19500/407B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1480 

MIL-S-19500/398B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1482 

MIL-S-19500/501B  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1483 

MIL-S-19500/571A  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1484 

MIL-S-19500/375C  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1486 

MIL-S-19500/511B 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

944 

G 

17 

NA 

U 

5961 

1489 

MIL-S-19500/274C  TRANS  NPN  SILICON 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

N 

C 

5961 

1490 

MIL-S-19500/302B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

951 

A 

ER 

FC 

17 

1) 

D 

5961 

1492 

MIL-S-19500/597A  SEMICOND  DEV  QUAD 

EC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1494 

MIL-S-19500/512B  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1502 

MIL-S-19500/445B  SEMICOND  DEV  SILICON 

NA 

ES 

FI 

931 

93? 

93? 

A 

ER 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1503 

MIL-S-19500/476A  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

933 

933 

A 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1510 

MIL-S-19500/525A  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

932 

934 

934 

A 

17 

N 

C 

5961 

1516 

MIL-S-19500/607  SEMICOND  DEV  FIELD-EFF  T 

EC 

ES 

FI 

932 

933 

933 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1520 

MIL-S-19500/599 

EC 

ES 

n 

932 

93? 

932 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1523 

MIL-S-19500/599A  SEMICOND  DEV  QUAD  FIELD 

EC 

ES 

F? 

P 

93? 

94? 

944 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1524 

MIL  S  19500  609 

ES 

F? 

932 

934 

944 

G 

ER 

FC 

17 

NA 

11 

5961 

1528 

MIL-S-19500/435B  SEMICOND  DIODE  LOW-NOIS 

NA 

ES 

F2 

932 

933 

933 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1535 

MIL-S-19500/356E  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

933 

941 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1537 

MIL-S-19500/290E  SEMI  COND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

N 

C 

5961 

1542 

MIL-S-19500h77E  SEMICOND  DEV  TRANS 

EC 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

FC 

17 

N 

C 

5961 

1550 

MIL-S-19500/TBD-M1  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1551 

MIL-S-19500/TBD-M2  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1552 

MIL-S-19500/TBD-M3  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1553 

MIL-S-19500hBD-M4  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1554 

MIL-S-19500/593  SEMICOND  DEV  TIELD  EFF 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1556 

MIL-S-19500/444C  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1562 

MIL-S-19S00/441D  SEMICOND  TRANS  PNP 

NA 

ES 

F] 

933 

941 

941 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1563 

MIL-S-19500/526C  SEMICOND  TRANS  NPN 

17 

ES 

F2 

P 

933 

944 

944 

A 

17 

N 

C 

5961 

1565 

MIL-S-19500/556D  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFE 

NA 

ES 

F2 

933 

943 

943 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1567  01 

MIL-S-19500/286E  SEMICOND  DEV  SILICON 

ER 

ES 

F2 

P 

934 

943 

944 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1570 

MIL-S-19500/411G  SEMI  COND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

934 

944 

944 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1579 

MIL-S-19500/156J  SEMI  COND  DEV  DIODE  SIL 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1580 

MIL-S-19500/157K  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1581 

MIL-S-19500h58K  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1585 

MIL-S-19500/516C  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1591 

MIL-S-19500/543D  SEMICOND  DEV 

17 

ES 

FI 

P 

941 

941 

941 

A 

ER 

EC 

17 

N 

C 

5961 

1592 

MIL-S-19500/437C  SEMICOND  DEV 

17 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

FC 

17 

N 

D 

5961 

1593 

MIL-S-19500/334A  SEMICOND 

17 

ES 

FI 

941 

951 

944 

G 

ER 

EC 

17 

tl 

5961 

1594 

MIL-S-19500/322B  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1596 

MIL-S-19500/232B  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

941 

951 

944 

G 

ER 

EC 

17 

U 

5961 

1597 

MIL-S-19500/183A  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1604 

MI L^S- 19500  EPSTUDY 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1606 

MIL-iS-19500/478E  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1607 

MIL-S-19500/503A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

P 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1608 

MIL-;S-19500/424A  SEMICOND  DEV 

17 

ES 

F2 

P 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1609 

MIL-S-19500/427E  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1610 

MIL-S-19500/429E  SEMICOND  DEVDIODE 

FR 

ES 

F? 

P 

94? 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1617 

MIL-S-19500/543E  SEMICOND  DEV 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1618 

MIL-S-19500/595B  SEMICOND  DEV 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1620 

MIL-S-19500/379D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1621 

MIL-S-19500/469  SEMICOND  DEV 

ES 

FI 

942 

943 

951 

A 

ER 

EC 

17 

U 

D 

5961 

1622 

MIL-S-19500/162C  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1623 

MIL-S-19500/527  SEMICON  DEV 

ES 

FI 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1629 

MIL-S-19500/371  SEMICOND  DEV 

ES 

FI 

P 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1634 

MIL-S-19500/452C  SEMI  COND  DEV 

ES 

FI 

942 

942 

942 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1637 

MIL-S-19500/463  SEMICOND  DEV 

ES 

FI 

943 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1638 

MIL-S-19500/618  SEMICOND  DEV 

ES 

F4 

P 

942 

942 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1639 

MIL-S-19500/446A  SEMICOND  DEV 

ES 

F2 

P 

942 

951 

944 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1640 

MIL-S-19500/561A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

942 

951 

943 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1641 

MII-S-19500/358D 

ER 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

17 

NA 

N 

5961 

1645 

MI L-S- 19500/4616  SEMICOND  DEV 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

EC 

17 

NA 

N 

1646 

MIL-S-19500/DSS1  SEMICOND  DEV 

ES 

F4 

P 

942 

952 

944 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1649 

MIL-S-19S00/485B  SEMI  COND  DEV 

NA 

ES 

FI 

942 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 
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PROJECT 

5961  F062 
5961  F068 
5961  F091 
5961  FlOO 
5961  F117 
5961  FI 18 
5961  F122 
5961  F124 
5961  F125 
5961  K090 

5961  TOTAL  - 


.TITLE .  PY 


MIL-S-19500/553  SEMICOND  010  SILI  SCHOTT  17 
MIL-S-19500/421B  17 
MIL-S-19500/453B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN  17 
MIL-S-19500/518B  SEMICOND  DEV  17 
MIL-S-19500/552  SEMICOND  DEV  ES 
MIL-S-19500/540A  SEMICOND  DEV  ES 
MIL-S-19500/423  SEMICOND  DEVICE  ES 
MIL-S-19500/466A  SEMICOND  DEV  ES 
MIL-S-19500/553A  SEMICOND  DEV  ES 
MIL-S-19500/511A  SEMICOND  TRANS  PNP  NA 


DELINt^ENT 


STATUS  COOES:  A  -  192 


MIL  M  38510  58C  MCKT  DGTL  CMOS  SW  ML  17 
MIL  M  38510  341  MCKTS  DIG  ADV  SCHTKY  HL  17 
IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A4  9999  2000  ES 
MIL  M  38510  136  MCKT  LNR  HYBRID  VOLT  REF  17 
MIL  M  38510  139B  MCKT  LIN  INTNL  TRIM  ANA  17 
MIL  M  38510  600  MCKT  DIG  BIPOLAR  17 
MIL  M  38510  762  MCKT  DIG  LOW  PWR  ADV  CMO  17 
MIL  M  38510H  MCKT  GEN  SPEC  FOR  17 
MIL  M  38510  555  MCKTS  DIG  CMOS  REMOTE  17 
MIL  M  MITLA  INTEG  CIR  CDS  RF  CARDS  MEM  99 
MIL-HDBK-YYY  DOC  MIL  ELEC  COMP  VH51C  ER 
MIL-HDBK-XXX  APPLICATION  GUIDE  SEL  OF  MC  ER 
IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A5  2000  2000  ES 
MIL-M-38510/383  MCKT  DIG  BIP  ADV  LO  PWR  17 
MIL-M-38510/763  MCKT  DIG  ADV  CMOS  17 
MIL-M-38510/752  MCKT  DIG  ADV  CMOS  17 
MIL-M-38510/344  MCKT  DIG  ADV  SCHOTTKY  17 
MIL-M-38510/245A  MCKT  DIG  CMOS  17 
MIL-M-38510/753  MCKT  DIG  ADV  CMOS  17 
MIL-M-38510/50F  NA 
MIL-M-38510/758A  MCKRS  17 
IR  STDY  MCIRCU17  DIGITAL  02A1  2000  200  ES 
IR  STDY  MCIRCUIT  DLINEAR  03A1  1000  100  ES 
IR  STDY  MCIRCUIT  MEMORY  OSAl  1000  100  ES 
MlL-STD-883  TEST  METHODS  17 
MIL-M-38510/752  MCKT  DIG  ADVCMOS  17 
MIL-M-38510/122A  MCKTS  LINEAR  HI  SLEW  RA  17 
MIL-I-38535B  GENL  SPEC  INTEGRATED  CIRCUI  17 
MIL-M-38510/753  MCKT  17 
MIL-M-38510/129A  MCKT  MONOLITHIC  SILICON  17 
MIL-M-38510/655  MCKTS  17 
MIL-M-38510/057  MCKTS  NA 
MIL-BUL-103  LIST  STD  MIL  DWGS  ES 
MIL-M-38510/238A  MCKT  DIG  17 
MIL-M-38510/224  MCKT  MEM  DIG  17 
MIL-M-38510/762  MCKT  DIG  17 
MIL-BUL-103  LIST  OF  STD  MIL  DALGS  ES 
MIL-M-38510/657  MCKT  17 
MIL-M-38510/224B  MCKT  17 
MIL-M-38510/224  MCKT  17 
MIL-M-38510/148A  MCla  17 
MIL-M-385107763  MCKT  17 
IR  STDY  MCIRCUIT  DIGITAL  02A2  8000  1000  ES 
MIL-M-38510/756  MCKT  DIG  17 
MIL-STD-976  CERTIFICATION  REQ  FOR  JAN  MC  NA 
MIL-STD-977  TEST  METHODS  &  PMCEDURES  MC  NA 
HIL-BUL-103  LST  STD  MIL  DWGS  ES 
A-A-55517  ES 
A-A-55518  MCKT  DIG  ES 
A-A-55521  ES 
A-A-55522  ES 
A-A-55523  ES 
A-A-55524  MCKT  DIG  CMOS  ES 
A-A-55526  ES 
A-A-55528  MC<r  LINEAR  ES 
A-A-55529  MCKT  LINEAR  ES 
A-A-55530MCKT  LINEAR  ES 
A-A-55531  MCKT  CMOS  ES 
A-A-55532  MCKT  MEMORY  ES 
A-A-S5534  MCKT  MEMORY  ES 
A-A-55538  MCKT  ES 
A-A-S5536  MCKT  ES 
A-A-55533  MCKT  ES 
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0164 

MIL 

M  28787 

180A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0165 

MIL 

M  28787 

182A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0166 

MIL 

M  28787 

183A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0167 

MIL 

M  28787 

184B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0168 

MIL 

M  28787 

186B  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0169 

MIL 

M  28787 

189C  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0170 

MIL 

M  28787 

190A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0171 

MIL 

M  28787 

191B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0172 

MIL 

M  28787 

192B  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0173 

MIL 

M  28787 

193A  4  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0174 

MIL 

M  28787 

194A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0175 

MIL 

M  28787 

200  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0176 

MIL 

M  28787 

204A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0177 

MIL 

M  28787 

205A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0178 

MIL 

M  28787 

206A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0179 

MIL 

M  28787 

208  3  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0180 

MIL 

M  28787 

209B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0181 

MIL 

M  28787 

220A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0182 

MIL 

M  28787 

222A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0183 

IMIL  M  28787  223A  2  MODULES  STANDARD  ELE 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0184 

MIL 

M  28787 

224A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0185 

MIL 

M  28787 

225B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0186 

MIL 

M  28787 

226A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0187 

MIL 

M  28787 

227A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0188 

MIL 

M  28787 

228A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0189 

MIL 

M  28787 

229A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0190 

MIL 

M  28787 

231A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0191 

MIL 

M  28787 

232A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0192 

MIL 

M  28787 

234A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0193 

MIL 

M  28787 

235A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0194 

MIL 

M  28787 

236A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0195 

MIL 

M  28787 

237A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0196 

MIL 

M  28787 

239A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0197 

MIL 

M  28787 

240A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0198 

MIL 

M  28787 

241  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0199 

MIL 

M  28787 

242A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0200 

MIL 

M  28787 

244A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0201 

MIL 

M  28787 

249A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

Z 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0202 

MIL 

M  28787 

250  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

Z 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0203 

MIL 

M  28787 

251  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0204 

MIL 

M  28787 

252  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

Era 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0205 

MIL 

M  28787 

253  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

01 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0206 

MIL 

M  28787 

254  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0207 

MIL 

M  28787 

255  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

Era 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0208 

MIL 

M  28787 

256  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0209 

MIL 

M  28787 

257  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0210 

MIL 

M  28787 

258A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0212 

MIL 

M  28787 

260  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0213 

MIL 

M  28787 

261  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

02 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0214 

MIL 

M  28787 

263  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D? 

931 

951 

Z 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0215 

MIL-M-28787 

264A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

A 

5963 

0216 

MIL 

M  28787 

265A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0217 

MIL  M  28787 

267B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0218 

MIL  M  28787 

268A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0219 

MIL  M  28787 

270  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0220 

MIL  M  28787 

271A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

914 

934 

934 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0221 

MIL  M  28787 

272A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0222 

MIL  M  28787 

273A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0223 

MIL  M  28787 

275A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0224 

MIL  M  28787 

27711  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0225 

MIL  M  28787 

279  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0226 

MIL  M  28787 

286  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 
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MIL 

M  28787 

288A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

C 

5963 

0229 

MIL 

M  28787 

291A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0230 

MIL 

M  28787 

292A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0231  10 

MIL 

M  28787 

294A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

7 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0232 

MIL 

M  28787 

295A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0233 

MIL 

M  28787 

301A  2  MOOULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0234 

MIL 

M  28787 

302A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0235 

MIL 

M  28787 

304A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0236 

MIL 

M  28787 

306A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0237 

MIL 

M  28787 

307A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0238 

MIL 

M  28787 

309A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0239 

MIL 

M  28787 

31 lA  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0240 

MIL 

M  28787 

314  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0241 

MIL 

M  28787 

315  MOOULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0242 

MIL 

M  28787 

316A  MODULES  STANDARD  ELECRT 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0243 

MIL 

M  28787 

317A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0244 

MIL 

M  28787 

318A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0245 

MIL 

M  28787 

3208  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0246 

MIL 

M  28787 

321A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0247 

MIL 

M  28787 

3221  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

Z 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0248 

MIL 

M  28787 

323  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0249 

MIL 

M  28787 

324  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0250 

MIL 

M  28787 

325  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

C 

5963 

0251 

MIL 

M  28787 

327  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0252 

MIL 

M  28787 

329  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

N 

c 

5963 

0253 

MIL 

M  28787 

330  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0254 

MIL 

M  28787 

331A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0255 

MIL 

M  28787 

332  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0256 

MIL 

M  28787 

333  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0257 

MIL 

M  28787 

340  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0258 

MIL 

M  28787 

341  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0259 

MIL 

M  28787 

344  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

FR 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0260 

MIL 

M  28787 

345  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

FS 

N 

c 

5963 

0261 

MIL 

HDBK  246A  PROGRAM  MANAGERS  GUIDE  FOR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

A 

5963 

0264 

MIL 

M  28787  428  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

911 

931 

931 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0275 

IR  STUDY  ELECTRONIC  MOOULES  OIB  100  50 

ES 

E3 
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A 
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SH 
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MIL-C-62670  CONTROL  UNTI  ELECTRONIC 

AT 

F5 

904 

914 
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A 

AT 

N 

c 
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CONTROL  UNIT  ELEC  MOD 

AT 

F2 
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N 
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MIL 

M  28787 

508  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

882 

90? 

90? 

A 

N  C 

5963 

N716 

MIL 

M  28787 

510  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

882 

90? 

90? 

A 

N 

c 

5963 

N718 

MIL 

M  28787 

542  MODULES  STANDARD  ELECTRD 

SH 

A4 

882 

90? 

893 

A 

U 

5963 

N727 

MIL 

M  28787 

502  MOOULES  STANDAND  ELECTRO 

SH 

A4 

901 

901 

901 

A 

N 

c 

5963 

N732 

MIL 

M  28787 

538  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

891 

891 

891 

A 

N 

c 

5963 

N759 

MIL 

M  28787 

48  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N761 

MIL 

M  28787 

llA  2  MOOULES  A  STANDARD  ELE 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N763 

MIL 

M  28787 

338  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N765 

MIL 

M  28787 

428  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N769 

MIL 

M  28787 

678  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N774 

MIL 

M  28787 

1438  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N784 

MIL 

M  28787 

278A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N789 

MIL 

M  28787 

1098  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N794 

MIL 

M  28787 

2668  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N797 

MIL 

M  28787 

1428  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N799 

MIL 

M  28787 

21 lA  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N804 

MIL 

M  28787 

248A  1  MODULES  STANDARDS  EL 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N816 

MIL 

M  28787 

608  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

931 

93? 

A 

SH 

N 

R 

5963 

N817 

MIL 

M  28787 

81A  1  MOOULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N818 

MIL 

M  28787 

1188  MOOULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N820 

MIL 

M  28787 

160A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N821 

MIL 

M  28787 

163A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N822 

MIL 

M  28787 

1888  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

S963 

TOTAL  - 

205  , 

.  OELIIMNJENT  -  184  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  205  . 

6-0 

.  Y  -  0 

1  -  ( 

3 

5965 

0198 

IR  STDY  MISC  HDSETS  SPKRS  01C3  50  25 

ES 

E3 

893 

904  954 

A 

CR 

FC 

99 

ES 

U 

5965 

0204 

MIL- 

-L-10911; 

^8  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

EC 

ES 

R2 

9" 

924  941 

A 

CR 

FC 

85 

U 

8 

5965 

0219 

MIL- 

-E-17884t 

5  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

9<;2 

931 

944 

Y 

CR 

FC 

11 

U 

5965 

0220 

MIL-E-17884/1  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

922 

931 

944 

Y 

CR 

FC 

11 

U 

5965 

0221 

MIL- 

-E-17884/2  EARPHONES 

FC 

ES 

F5 

922 

931 

951 

A 

CR 

EC 

11 

U 

D 

5965 

0222 

MIL  M  49199A  MICROPHONE  LINEAR  M162  AIC 

CR 

ES 

F2 

922 

942  942  A 

CR 

EC 

85 

N 

C 

5965 

0222  01 

MIL  M  49199 

1  MICRO  M  49199  01  M162  M170  CR 

ES 

F4 

922 

942  942  A 

CR 

EC 

85 

N  C 

5965 

0222  02 

MIL  M  49199  2  MICRO  LINEAR  M166  M171  AIC 

CR 

ES 

F4 

922 

942  942  A 

CR 

FC 

85 

N  C 

5965 

0223 

MlL-E-5589  EARPHONE  H-301/U 

EC 

ES 

FI 

924 

941 

952  A 

FR 

EC 

85 

U 

5965 

0224 

MIL 

L  10911 

2A  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

CR 

F2 

924  924 

934  934  A 

CR 

N  C 

5965 

0225 

MIL-M-5794B  MICRO  M6AUR  M51UR 

CR 

F2 

932 

952  952  A 

CR 

85 

N 

5965 

0226 

MIL-H-83511 

HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

FI 

933 

941 

952  A 

CR 

EC 

85 

U 

PMBE  NO.  A  -  55 
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PA 

AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC  LL 

F  Q  F  Q 

F  9 

F  Q  T 

RU 

All 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5965 

0226 

01 

MIL-H-83511/2  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

952  A 

CR 

EC 

85 

u 

596b 

0226 

02 

MIL-H-a3511/3  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

952  A 

CR 

EC 

85 

u 

5965 

0226 

03 

MIL-H-83511/5  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

952  A 

CR 

EC 

85 

u 

5965 

0226 

04 

MIL-H-83511/6  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

952  A 

CR 

FC 

85 

u 

5965 

0226 

05 

MIL-H-83511/7  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

952  A 

CR 

EC 

85 

u 

5965 

0227 

MIL-H-5795  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

H5 

934 

941 

944  A 

CR 

SH 

85 

u 

B 

5965 

0229 

MIL-M-26542D 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

01 

MIL-M-2654211C 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

EC 

N 

5965 

0229 

02 

MIL-M-2654212C 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

03 

MIL-M-265411/3B 

85 

85 

E3 

942 

962 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

04 

MIL-M-26542/4B 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

05 

MIL-M-26542/5B 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

FC 

85 

N 

5913 

0229 

06 

MIL-M-26542/6B 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0229 

0/ 

MIL-M-26542/7A 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

08 

MIL-M-26542/8A 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

09 

MIL-M-26542/9A 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0229 

10 

MIL-M-26542/10A 

85 

ES 

D3 

942 

96? 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

11 

MIL-M-26542/11 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0229 

12 

MIL-M-26542/12 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

h223 

MIL-H-87819  (USAF)  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

931 

951 

951  A 

85 

N 

D 

5965 

F223 

01 

MIL-H-87819/IA(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

ES 

F2 

931 

951 

951  A 

85 

N 

D 

5965 

F223 

02 

MIL-H-87819/2A(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

ES 

F2 

931 

951 

951  A 

85 

N 

0 

5965 

F223 

03 

MIL-H-87819/3A(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

ES 

F2 

931 

951 

951  A 

85 

N 

0 

5965 

F223 

04 

MI L-H-87819/4 ( OSAF )  HEADSET  MICRO 

85 

ES 

F4 

931 

951 

951  A 

85 

N 

D 

5965 

F225 

MIL-C-6629A(USAF)  CARBON  MICROPHONE  M-15  85 

ES 

D2 

941 

953 

953  A 

85 

N 

5965 

F226 

MIL-H-27467B(USAF)  HEADSET  ELEC  H754/A1C  85 

ES 

D2 

941 

953 

953  A 

85 

N 

5965 

F22/ 

MI L-A-8416C(USAF) ADAPTER  HEADSET  MICROPH  85 

ES 

D2 

941 

953 

953  A 

85 

N 

5965 

F228 

MIL-H-9697A(USAF1HEADSET  MICROPHONE  H163  85 

ES 

D2 

941 

953 

953  A 

85 

N 

5965 

F229 

MIL-D-9415B{USAF)DYNAMIC  LOUD  SPEAKER  LS 

85 

ES 

D2 

941 

953 

953  A 

85 

N 

5965 

F230 

MIL-E-25670A(USAn 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

N 

5965 

F230 

01 

MIL-E-25670/iA  (USAF) 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

N 

5965 

F230 

02 

MIL-E-25670/2B  (USAF) 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

N 

5965 

F231 

MIL-E-83425  (USAF) 

85 

ES 

D3 

942 

962 

962  A 

N 

5965 

N216 

MIL  L  17080  C  4  LOUDSPEAKERS  PERMANENT 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

5965 

TOTAL  - 

46  ,  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES:  A 

-  46 

• 

G  -  0 

.  y  -  0 

•  i 

1  -  0 

5970 

0661 

MIL  I  2409B  1  INSULATING  VARNISH 

SH 

A2 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

0661 

01 

MIL  I  24092  1  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

02 

MIL  1  24092  2  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

03 

MIL  I  24092  3  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

0661 

04 

MIL  I  24092  4  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

0661 

05 

MIL  I  24092  5  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

06 

MIL  I  24092  6  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

07 

MIL  I  24092  7  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

08 

MIL  I  24092  8  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

0661 

09 

MIL  I  24092  9  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

10 

MIL  I  24092  10  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

0661 

11 

MIL  I  24092  11  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

0661 

12 

MIL  I  24092  12  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

5970 

1002 

DOD  I  XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

1002 

01 

DOD  I  XXX  INSUUTING  RESINS  SOLVENTLESS 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

C 

59/0 

1002 

02 

DOD  I  XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

59/0 

1002 

03 

DOD  I  XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

59/0 

1002 

04 

DOD  I  XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 

SH 

A4 

871 

891 

891  A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

5970 

1018 

01 

MIL  I  XXX  INSULATION  SHEETS  ELECTRICAL 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

59/0 

1018 

02 

MIL  I  XXX  1  NATURAL  FIBER  PAPER  AND  LAMI 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1018 

03 

MIL  I  XXX  2  CLOTH  VARNISHED  CAMBRIC 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1018 

04 

MIL  I  XXX  3  PASTED  MICA  AND  GLASS  ClOTH 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

59/0 

1018 

05 

MIL  I  XXX  4  CLOTH  CLASS  FIBER  VARNISHED 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1018 

06 

MIL  I  XXX  5  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

59/0 

1018 

07 

HIL  I  XXX  6  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1018 

08 

MIL  I  XXX  7  MICA  PAPER  SILICONE  BONDED 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1018 

09 

MIL  I  XXX  8  MICA  PAPER  AND  CLASS  CLOTH 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

59/0 

1018 

10 

MIL  I  XXX  9  SYNTHETIC  FIBER  BONDED  PAPER  SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

59/0 

1018 

11 

MIL  I  XXX  10  SYNTHETIC  RESIN  FILM 

SH 

A4 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1019 

MIL  I  695B  1  INSULATION  ELECTRICAL  PAPER  SH 

H5 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

85 

N 

c 

5970 

1020 

MIL  I  3374A  2  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1021 

MIL  I  3505C  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

85 

N 

c 

5970 

1022 

MIL  I  17205C  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 

5970 

1023 

MIL  I  19632B  INSULATION  ELECTRICAL  DIELE  SH 

H5 

882 

902 

902  A 

N 

c 

59/0 

1024 

MIL  I  22834A  1  INSULATION  ELECTRICAL 

SH 

H5 

882 

902 

902  A 

N 

c 

59/0 

1025 

MIL  I  19917A  INSULATION  SHEET  ELECTRICAL  SH 

H5 

882 

902 

902  A 

N 

c 

59/0 

1026 

MIL  I  21070B  1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE  SH 

H5 

882 

902 

902  A 

N 

c 

5970 

1027 

MIL  I  24204A  INSULATION  ELECTRICAL  HIGH 

SH 

H5 

882 

902 

902  A 

N 

c 

5970 

1028 

MIL  I  631D  6  INSULATION  ELECTRICAL  SYNTH  SH 

H5 

882 

902 

902  A 

ER 

SH 

11 

N 

c 
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PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  0  T  RU  AU  FU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


5970 

1035 

MIL  I  22129C  1  INSULATION  TUBING 

SH 

GS 

D1 

884 

891 

891  A  ER 

SH 

85 

N 

C 

5970 

1054 

MIL-I-15126  AMD3  INSULATION  TAPE  ELECTRL 

SH 

GS 

A4 

901 

903  903  A  ER 

SH 

85 

N 

C 

5970 

1060 

MIL  1  46058  INSULATG  COMPOUND  ELEC 

ER 

ES 

A2 

894  903  922  A  ER 

EC 

17 

U 

B 

5970 

1085 

MIL  I  22076  B  1  INSULATION  TUBING 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

U 

A 

5970 

1096 

A-A-XXX  INSULATOR,  SPREADER 

GS 

F4  A 

914 

924 

933  A  ME 

YDl 

99 

U 

B 

5970 

1100 

IR  STDY  TAPE  INSULATION  ELECT  794  75 

GS 

F3 

921 

931 

934  A  ER 

SH 

85 

GS 

U 

B 

5970 

1106 

MIL  I  3190  8  INSULATION  SLEEVING 

SH 

A2 

923 

923 

933 

933  A  ER 

SH 

11 

N 

C 

5970 

1113 

IR  STDY  INSULATION,  SHEET  ELECT  545  55 

GS 

E3 

932 

944 

944  A 

GS 

N 

c 

5970 

1118 

MIL-I-23264/4A.  /5A,  /8A,  /9A.  /lOA.  /II 

EC 

GS 

F5 

934 

941 

941  A 

EC 

N 

c 

5970 

1119 

MIL-I-XXXXX  INSULATING  COMPONENTS  MOLDED  AS 

F4 

934 

944 

954  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

01 

MIL-I-XXXXX  1  INSUL  COMP  MOLDED  ST 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

02 

MIL-I-XXXXX  2  INSUL  COMP  MOLDED  RA 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

03 

MIL-I-XXXXX  3  INSUL  COMP  MOLDED  ST  DP 

AS 

F4 

934 

944 

954  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

04 

MIL-I-XXXXX  4  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

05 

MIL-I-XXXXX  5  INSUL  COMP  MOLDED  ST  LP  MI 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

06 

MIL-I-XXXXX  6  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP  MI 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

07 

MIL-I-XXXXX  7  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  T 

AS 

F4 

934 

944 

953  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1119 

08 

MIL-I-XXXXX  8  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  Y 

AS 

F4 

934 

944 

944  A  MR 

AS 

85 

N 

c 

5970 

1119 

09 

MIL-I-XXXXX  9  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  I 

AS 

F4 

934  944 

954  A  MR 

AS 

85 

U 

5970 

1121 

ASTM  D348  90  RIGID  TUBES  USED  FOR  ELECTR 

YDl 

F5  B 

942 

952 

952  A  ER 

YDl 

85 

N 

5970 

1122 

ASTM-D1047  89  PVC  JACKET  FOR  WIRE  &  CABL 

YDl 

F5  B 

942 

952 

952  A  ER 

YDl 

85 

N 

5970 

1123 

ANSI  C29.8  WET  PROCESS  PORCELAIN  INSULAT 

YDl 

F5 

942  952 

944  G  ER 

YDl 

85 

U 

5970 

1124 

ASTM  D3916  TENSILE  PROPERTIES  OF  PUITRUD 

YDl 

F5  B 

942 

952 

944  G  ER 

YDl 

85 

U 

5970 

1126 

MS16679  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5970 

1129 

MIL-I-23053D  1  INSULATION  SLEEVING  ELEC 

AS 

A2  A 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

01 

MIL-I-23053/1B  INSUL  SLVG  HT  SHRK  PLCHLP  AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

04 

MIL-I-23053/4C  1  INS  SLVG  HR  SHRK  DUALW 

AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

05 

MIL-I-23053/5B  INS  SLVG  HT  SHRK  PLYOLFN 

AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

06 

MIL-I-23053/6C  INS  SLVG  HT  SHRK  SMIRGD  P  AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

07 

MIL-I-23053/7B  INS  SLVG  HT  SHRK  PET 

AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

08 

MIL-I-23053/8B  INS  SLVG  HT  SHRK  PVF  SMIR  AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

10 

MIL-I-23053/10C  INS  SLVG  HT  SHRK  SLCNE  R  AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

11 

MIL-I-23053/11B  INS  SLVG  HT  SHRK  FEP 

AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

12 

MIL-I-23053h2B  INS  SLVG  HT  SHRK  PTFE 

AS 

F2 

944  961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

13 

MIL-I-23053/13A  INS  SLVG  HT  SHRK  FLUROEL  AS 

F2 

944  961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

14 

MIL-I-23053/14A  INS  SLVG  HT  SHRK  ETFE 

AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

15 

MIL-I-23053/15A  INS  SLVG  HT  SHRK  HVY  WAL  AS 

F2 

944 

961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

16 

MIL-I-23053/16A  INS  SLVG  HT  SHRK  ELSTMRC  AS 

F2 

944  961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

17 

MIL-I-23053/17A  INS  SLVG  HT  SHRK  FLME  RT  AS 

F2 

944  961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970 

1129 

18 

MIL-I-23053/18  INS  SLVG  HT  SHRK  MODFLROP  AS 

F2 

944  961 

961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

5970  N676 

MIL  I  24330  1  INSULATION  SHEETS 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

U  A 

5970  TOTAL  -  80  .  DELINQUENT  -  48  .  STATUS  COOES:  A  -  80  .  G  -  0 

5975  1012  MS-39016  NUT  COUPLING.ELE.  CONDUIT  AT  C2 

5975  1074  MIL  S  23190E  STRAPS  CLAMPS  AS  R1 

5975  1104  CONDUIT  METAL  FLEXIBLE  AT  H5 

5975  1105  A-A-XXXXX  CONDUIT  METAL  FLEXIBLE  AT  F4 

5975  1107  MS39017  FERRULE  ELECTRICAL  SONDUIT  AT  H5 

5975  1122  A-A-XXXXX  STRAP  TIEDOWN  ELECTRICAL  GS  A4  A 

5975  1123  MS3368  CANCELLATION  REPLACED  BY  NEW  CIO  GS  H5  A 

5975  1125  MIL-E-6719A  ELBOWS  ELECTRICALA  CONDUIT  85  H5 

5975  1126  SMD  DGSC-DWG-93001  MOUNTING  BASE,  4-WAY  GS  F4  H 

5975  1129  W  F  406E  AMDl  FITTINGS  FOR  CABLE  POWER  YDl  FI 

5975  1130  ANSI  C135,30  ZINC  COATED  FERROUS  GROUND  YDl  F5 

5975  1131  MS25064A  CONDUIT  FLEXIBLE  RADIO  FREQUENC  AS  F2 

5975  1132  W-F-408F  FIHINGS  FOR  CONDUIT  METAL  RIGI  YDl  D2 

5975  1133  A  A  XXXXX  ROD,  GROUND  (WITH  AHACHMENTS)  ME  GS  A4  A 

5975  1134  MS39015  LEAD  AND  CONDUlT  ASSY  AT  H5 

5975  1135  MS39016  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 

5975  1136  MS39018  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 

5975  1137  MS39019  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 

5975  1138  A-A-XXXXX  FITTINGS  FOR  CABLE,  POWER,  ELE  YDl  GS  A4  A 

5975  1139  A-A-XXXXX  FITTINGS  FOR  CNDUlf.  METAC.  R  YDl  GS  A4  A 

5975  1140  A-A-XXXXX  CONDUIT  OUTLET  BOXE§.  BODIES  YDl  GS  A4  A 

5975  FOOl  MIL-C-172C  INT  AMD  6  CASES:  BA^ES,  MOUNT  85  D1 

5975  N081  MIL-S-24749  STRAPS  ELECTRICAL  GROUNDING  SH  A2 
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5975  TOTAL  -  26  .  DELINQUEITT  -  11  .  STATUS  CODES:  A  -  26  .  G  -  0 


5977  NOOl 


MIL  E  19122A  ELECTRODES  CARBON  LIGHTING  SH 


,  Y  -  0  ,  Z  -  0 
881  882  882  A 
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RCS  NO.  00-DR&E(AR)759 

^  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


RC  GC  SC  LL  F  g  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS 


SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


5977  TOTAL  - 

5980  0010 
5980  0011 
5980  A017 
5980  F018 
5980  F019 


.  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A  -  1 


G  -  0 


Z  -  0 


IR  STDY  OPTOELECTRONIC  DEV  OIB  100  50 
MIL-S-19500/548B  SEMICOND  DEV  COUPLER 
MIL-S-19500/521B  7eR)  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/572A  SEMICOND  DEV 
M1L-S-19500/574A  SEMICOND  DEV 


ES 
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923  934 

954 
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99 
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933  942 
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ER 
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17 
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ES 

F2 
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944  953 

953 
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17 
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5980  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A-5  ,G-0.Y-0,Z-0 


5985  1021 
5985  1036 
5985  1041 
5985  1050  01 
5985  1050  02 
5985  1050  03 
5985  1051 
5985  1052  01 
5985  1053 
5985  1054 
5985  1054  01 
5985  1054  02 
5985  1054  03 
5985  1054  04 
5985  1060  02 
5985  1063 
5985  10‘i5  01 
5985  1065  02 
5985  1065  03 
5985  1065  04 
5985  1065  05 
5985  1065  06 
5985  1065  07 
5985  1065  08 
5985  1065  09 
5985  1066 
5985  1066  01 
5985  1067 
5985  1085  10 
5985  A623 
5985  D615 
5985  F617 
5985  F618 
5985  F619 
5985  F620 
5985  F621 
5985  F621  01 
5985  F621  02 
5985  F621  03 
5985  F622 
5985  N599 


IR  STDY  ANT  WAVEGUIDES  01  3  100 
MIL  D  39039  6A  DUM  LOADS  ELEC  COAXIAL 
MIL  S  3928  9C  SWITCH  RF  TRANSMISSION 


MIL-M-28837/9  M  X  D  STAGES  RAD  FREQ  EC 
MIL-F-3922/55C  FLANGES  WAVEGUIDE  ROUND  EC 
MIL-S-3928/15D  SWITCHES  COAXIAL  RAD  FREQ  EC 
MIL-A-4946  ANTENNA  ASSEMBLY  AT-197##/GR  85 
MIL-A-25708D  ANTENNA  BLADE  L  BAND  GEN  SP  85 
MIL-A-25708  IE  ANTENNA  BLADE  AT  741B/B  85 
MIL-A-25708  2B  ANTENNA  BLADE  AS  2685/A  85 
MIL-A-25708  3C  ANTENNA  BLD  AS  2686/A  (HN  85 
MIL-A-25708  5B  ANT  BLD  L  BAND  (AHOLe  HT  85 
MIL-M-28837/4  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ  EC 
MIL-C-15370  F  COUPLERS  DIRECTIONAL  ES 
MI L-D- 39030/1 A  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/2A  DUMMY  LOAD  ES 
MI L-D- 39030/8  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/9  DUMMY  LOAD  ES 
MI L-D- 39030/10  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/12  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/15A  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/17A  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-D-39030/18  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-S-83739B  SWITCHES  ANTENNA  85 
MIL-S-83739/1B  SWITCH  ANTENNA  RAO  FREQ  85 
MIL-C-15370/9E  MIL-SPEC  SHEET  COUPLES  ES 
MIL-D-39030/19  DUMMY  LOAD  ES 
MIL-I-28791/4  ER 
EPSTUDY  CIOS  USE  OF  CIDS  FOR  COMM  5985  ES 
MIL-A-7Z92  ANTENNA  AT  &  190B-AP  85 
MIL-S-83739/2  SWITCH  ANTENNA  RADIO  FREQ  85 
MIL-A-5815  1  ANTENNA  BLADE  UHF  AT  256A  85 
MIL-A-25895  ANTENNA  AT  &  505-AP  85 
MIL-A-25707E  ANT  FLUSH  MT  L  BAND  GEN  SPE  85 
MIL-A-25707  IB  ANT  FLUSH  MOUNT  TYPE  AT-  85 
MIL-A-25707  2B  ANT  FLUSH  MT(RADIUS  OF  85 
MIL-A-25707  3B  ANT  FLUSH  MT  RADIUS  OF  CU  85 
MIL-S-25879D  SWITCH  COAXIAL  85 
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933  941  952 
933  943  943 

933  943  943 

934  952  952 
934  952  952 
934  952  952 
934  952  952 
943  953  953 


MIL  A  28880  ANTENNA  COUPLER  AN/SRA  49 

EC 

ES 

B1 

901  902  902  A 

EC 

N  C 

-  41  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES:  A 

-  41 

» 

G  -  0 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

IR  STUDY  PALLET,  MATERIAL  HANDL  86  9 

GS 

E3 

931  933  933  A  ME 

SA 

99 

N  C 

IR  STDY  SYNCHROS  RESOLVER  01B2  30  15 

ES 

E3 

943  953  953  A  AR 

99 

ES  N 

MIL-E-82578  ENGODER  SHAFT  ANGL  POSIT 

OS 

H5 

933  941  941  A 

OS 

N  C 

-  3  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

» 

G  -  0 

,  Y  -  0  ,  Z  -  0 

MIL-C-22442  61  CABLE  ASSEMBLY 

AS 

B4 

944  944  944  G 

AS 

N 

MIL-C-XXXXY  CONDUIT  ASSY  INTERCONNECTING  AT 

F4 

921  931  931  A  AT 

N  C 

MIL-C-XXXXX  CABLE  ASSY  INTERCONNECTING  , 

AT 

F4 

921  931  931  A  AT 

N  C 

-  3  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A 

-  3 

« 

G  -  0 

.  Y  -  0  ,  Z  -  0 

MIL  A  28870  3  ASSEMBLIES  ELECTRICAL 

SH 

NW 

A2 

902  902  902  A  ER 

SH 

85 

N  C 

5990  0225  IR  STUDY  PALLET,  MATERIAL  HANDL  86  9  GS  E3 

5990  0428  IR  STDY  SYNCHROS  RESOLVER  01B2  30  15  ES  E3 

5990  N426  MIL-E-82578  ENCODER  SHAFT  ANGL  POSIT  OS  H5 

S990  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  3  .  G  -  0 

5995  0123  MIL-C-22442  61  CABLE  ASSEMBLY  AS  B4 

5995  A136  MIL-C-XXXXY  CONDUIT  ASSY  INTERCONNECTING  AT  F4 

5995  A137  MIL-C-XXXXX  CABLE  ASSY  INTERCONNECTING  ,  AT  F4 

5995  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  3  .  G  -  0 

5998  0004  MIL  A  28870  3  ASSEMBLIES  ELECTRICAL  SH  NW  A2 

5998  0018  MIL  S  13949  SHEET  LAM  METAL  CLAD  FOR  PCB  ER  ES  F2  P 

5998  0021  IR  STDY  ELECT  BRDS  CARD  01-1  10  5  ES  E3 

5998  0024  MIL-S-13949G  SHEET  PWB  GEN  SPEC  FOR  ER  ES  F2 

5998  0024  02  MIL-S-13949/5  SHEET  PWB  LAM  BASE  MAT  GM  ER  ES  F2 

5998  0027  08  MIL-S-13949/18  SHEET  PWB  PREPREG  BASE  ER  ES  F2 

5998  0033  MIL-P-RRRRR  PRT  CIR  BOARD/PRT  HIRE  BD  ER  ES  A4 

5998  0033  01  MIL-P-RRRRR-AA  PRT  WIRE  BD  ER  ES  A4 

5998  0033  02  MIL-P-RRRRR-BB  PRT  WIRE  BD  DOUBLE  SIDED  ER  ES  A4 


901  912  922  A  ER  EC  85 
904  922  964  A  ER  SH  99 
922  932  932  A  ER  EC  85 
922  932  934  A  ER  EC  85 

922  932  934  A  ER  EC  85 

923  933  951  A  ER  EC  85 
923  932  951  A  ER  EC  85 
923  932  951  A  ER  EC  85 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  Q  F  Q 

F  Q 

P  9 

T 

RU 

All 

FU 

Til 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

TYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

..TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5998 

0033 

03 

MIL-P-RRRRR- 

•CC  PRT  WIRE  BD  MULTI  LAYERD 

ER 

ES 

A4 

923 

932 

951 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

U 

D 

5998 

0034 

IPC-TM-650  2.5. 

5.5A  IPC  TM  650  METHOD 

ER 

ES 

A5 

B 

923 

924 

924 

A 

FR 

FC 

85 

N 

C 

5998 

0042 

MIL-P-508840  PRINTEO  WIRING  BOARO 

85 

ES 

A2 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

85 

U 

D 

5998 

0045 

MIL-ST0-2118A  FLEX  ANO  RIGID-FLEX  PRINT 

85 

FS 

A2 

P 

933 

943 

951 

A 

FR 

FC 

85 

U 

D 

5998 

0049 

MIL-S-13949H  SHEET  DRT  WIRING  BD  GEN  SPE 

ER 

ES 

Cl 

934 

934 

934 

A 

FR 

FC 

85 

N 

C 

5998 

0052 

MIL-P-55617B  PLASTIC  SHEET 

ER 

ES 

A5 

934 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

N 

C 

5998 

0053 

05 

MIL-S-13949/33  SHEET  PRINTED  WIRE  BD 

ER 

FS 

A4 

941 

943 

944 

Y 

FR 

FC 

85 

U 

5998 

0053 

04 

MIL-S-13949J 

'34 

SHEET  PRINTED  WIRE  BD 

ER 

FS 

A4 

941 

943 

944 

Y 

FR 

FC 

85 

U 

5998 

0054 

MIL-P-55110f 

•  PRINTED  WIRING  BOARD 

ER 

ES 

F2 

942 

952 

952 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5998 

0055 

IPC-DW-425A 

NOT  OF  ADOPT 

ER 

ES 

H5 

942 

942 

942 

A 

ER 

FC 

85 

N 

C 

5998 

0056 

MIL-P-55110E  PRINTED  WIRING  BOARD 

ER 

ES 

FI 

943 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

c 

5998 

005/ 

MIL-S-13949h 

1  SUP  lA  SHEET  PRINTED  WIRING 

ER 

FS 

F2 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

5998 

1023 

02 

MIL  P  2397: 

[  2 

PWR  DIVIDERS  COMBINERS 

EC 

ES 

F2 

P 

893 

903 

903 

A 

FR 

EC 

85 

N 

C 

5998 

AOOl 

MIL-C-70921( 

[ARl 

CCA: 12271817 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A002 

MIL-C-709241 

AR 

CCA: 12281255 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A003 

MIL-C-70925( 

AR 

CCA: 12281134 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A004 

MIL-C-70926i 

AR 

CCA: 12281135 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A005 

MIL-C-70927( 

AR 

CCA: 12281136 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A006 

MIL-C-70928( 

AR 

CCA: 12281137 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A007 

MIL-C-70929( 

AR 

CCA: 12281138 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

6 

5998 

A008 

MIL-C-70930( 

AR 

CCA: 12281139 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

B 

5998 

A009 

MIL-C-70932( 

AR 

CCA: 12281141 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

6 

5998 

AOlO 

MIL-C-70934( 

AR 

CCA: 12271922 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

6 

5998 

AOll 

MIL-C-70935( 

AR 

CCA: 12272324 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

B 

5998 

A012 

MIL-C-70936( 

AR 

CCA  12271947 

AR 

64 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

B 

5998 

A013 

MIL-C-70937( 

AR 

CCA  12271902 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A014 

MIL-C-709391 

AR 

CCA  12272552 

AR 

64 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A016 

MIL-C-70980( 

AR 

NCCA  10559355 

AR 

R4 

904 

911 

924 

A 

AR 

u 

B 

5998 

A017 

MIL-C-70981( 

AR 

NCCA  10539365 

AR 

64 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A018 

MIL-C-70971( 

AR 

N  CCA  D  I/O  N02  12279639 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A019 

MIL-C-70975( 

AR 

N  CCA  REPROGMBLE  MEMORY 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A020 

MIL-C-709601 

AR 

CCA  I/O  AND  DISPLAY 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

B 

5998 

A021 

MIL-C-709641 

AR 

CCA  12279548  C  PROCESSOR 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

11 

6 

5998 

A022 

MIL-C-709651 

AR 

CCA  12279623-1  C  PROCESR 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

II 

6 

5998 

A023 

MIL-C-70966( 

AR 

CCA  D  I/O  NOl 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

u 

6 

5998 

A024 

MIL-C-70967( 

AR 

CCA  RECTI CLE  D  12279321 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

6 

5998 

A025 

MIL-C-70970( 

’AR 

CCA  D  I/O  NO  2  12279470 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A026 

MIL-C-70972( 

AR 

CCA  POWER  CONDIT  9376745 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

11 

6 

5998 

A027 

MIL-C-70973( 

AR 

CCA  9376744  SI 

AR 

64 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

6 

5998 

A028 

MIL-C-70974( 

AR 

[CCA  9376743SI  MlAl  TNK 

AR 

B4 

904 

914 

914 

A 

AR 

N 

C 

5998 

A058 

MIL-P-46843( 

i  Ml 

[  PRINTEO  WIRING  ASS4S 

MI 

F2 

941 

961 

961 

A 

MI 

N 

5998 

AObO 

MIL-C-71042  AMEND  1  CCA  LOGIC  11784523 

AR 

B1 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

5998 

0040 

EP  STUDY  TO 

DEV  COMMENTS  CONCERN  IPC  142 

ES 

A3 

914 

921 

921 

A 

N 

C 

5998 

0059 

EP  STUDY  DOD  COMMENTS  ADOPT  NGSJ-STD-003 

ES 

A3 

943 

951 

951 

A 

N 

D 

5998 

OObl 

EP  STUDY 

ES 

A3 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

5998 

TOTAL  - 

54  ,  DELINQUENT  -  39  .  STATUS  CODES:  A  . 

-  54 

» 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

»  ^ 

1  -  ( 

D 

5999 

0303 

IR  STDY  SHIELDING  GASKET  06A1  5000  500 

ES 

E3 

924  924 

944 

953 

A 

ER 

FC 

99 

ES 

II 

5999 

0308 

IR  STDY  MISC  ELECT  COMPS  01A2  200  100 

ES 

E3 

932 

952 

952 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5999 

031/ 

A-A-55485A  MOUNTING  PADS 

FS 

C2  A 

941 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

U 

C 

5999 

0319 

A  A  55507  CLIP 

FUSE  ELECTRICAL 

ES 

B4 

941 

951 

953 

A 

ER 

FC 

85 

U 

5999 

0319 

01 

A-A-55507/1 

CLIP  FUSE 

ES 

F4 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5999 

0321 

MIL-D-83532. 

/5B  DELAY  LINES 

85 

ES 

F2 

942 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5999 

0322 

MIL-D-83531) 

^  DELAY  LINES 

85 

ES 

FI 

943 

953 

953 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5999 

0323 

A-A-55485/6A  MOUNTING  PADS 

ES 

C2 

943 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5999 

0324 

NAS  4123  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5999 

0325 

01 

NAS  4117  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

02 

NAS  4118  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

03 

NAS  4119  HEAT  SINKS 

FS 

F5 

944 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

04 

NAS  4120  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

05 

NAS  4121  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

06 

NAS  4122  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

5999 

0325 

07 

NAS  4124  HEAT  SINKS 

ES 

F5 

944 

951 

951 

A 

FR 

EC 

85 

N 

D 

5999 

Alls 

MIL-C-70938fAR' 

>  CCA;  12272287 

AR 

64 

901 

904 

924 

A 

AR 

U 

6 

5999 

A116 

MIL-C-709401 

fAR 

CCA:  9376070 

AR 

64 

901 

904 

924 

A 

AR 

U 

6 

5999 

0131 

EP  STUDY  DEI 

;  N) 

«C  NGS  ON  HEAT  SINKS 

ES 

F3 

B 

942 

953 

944 

G 

ER 

EC 

85 

U 

5999 

TOTAL  - 

19  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  19 

• 

G  - 

0 

,  Y  -  0 

•  * 

Z  -  1 

D 

59GP 

0113 

MIL-HKBK-815  DOSE-RATE  HARDNESS  ASSURE  G 

EC 

ES 

F4 

931 

933  951 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

U 

D 

59GP 

0114 

MIL-HDBK-816  GUIDELINES  DEV  RAD  HARD  ASS 

EC 

ES 

F4 

P 

931 

933  951 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

U 

D 

59GP 

0115 

MIL-F-15733G  FILTERS  AN  CAP  RAD  FREO 

FC 

FS 

FI 

932 

932  932  A 

FR 

FC 

85 

N 

C 

59GP 

0117 

MIL-STD-202F  TEST  METH  ELEC  AND  ELEC  COM 

ER 

ES 

F5 

933 

934  934  A 

ER 

EC 

85 

N 

c 

b9GP 

0120 

EIA-557  STAT  PROCESS  CONTROL  SYSTEMS 

ER 

ES 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

59GP 

0121 

EIA-554  ASSESSMENT  OF  OUTGOING  NON  CONFO 

ER 

ES 

A5 

B 

941 

951  951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 
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PA 

AA 

BA  PP 

-Z- 

-A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC  LL 

F  9 

F  0  F  0  F  0  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

59GP  0128 

MIL-HOBK-814  IONIZING  RAD  AND  NEUTRON  DA 

EC 

ES 

A4  B 

941  942  944  G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

59GP  0131 

MIL-HDBK-817 

ES 

A4  B 

941  942  944  G 

FR 

EC 

19 

NA 

U 

59GP  0133 

MIL-F-15733/49H  FILTERS  AND  CAP 

ES 

F2  A 

943  951  951  A 

ER 

85 

ES 

N  D 

59GP  D087  10 

EP  STUDY  EFC  REDUCTION 

ES 

A3 

913  914  914  A 

N  C 

59GP  D095 

EP  STUDY  ON  SOLVENTS  FOR  HAZMAT 

ES 

A3  A 

921  931  931  A 

N  C 

59GP  DlOO 

EP  STUDY 

ES 

F4 

922  922  922  A 

N  C 

59GP  0102 

EP  STUDY  UPDATE  OF  CFC  REDUCTION  PLAN 

ES 

F3  F 

922  923  923  A 

N  C 

59GP  0115 

EP  STUDY  PROPOSED  REV  TO  METH  215H 

ES 

F3  F 

932  932  951  A 

U  D 

59GP  0117 

EP  STUDY  HAZMAT  MIN  PROG  PLAN 

ES 

ES 

F3  A 

932  933  933  A 

N  C 

59GP  0119 

EP  STUDY  NEW  MIL-STD  ON  ESS  FOR  PASSIVE 

ES 

F3 

933  934  934  A 

ER 

EC 

NA 

N  C 

59GP  0123 

EP  STUDY  CADMIUM  DATA  BASE  CONTINUED 

ES 

F3 

934  941  951  A 

U  D 

59GP  0124 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941  944  944  A 

N  C 

59GP  0125 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941  944  944  A 

N  C 

59GP  0127 

EP  STUDY  ON  REMOVAL  OF  HI  FREQ  INSERTION 

ES 

F3 

941  942  942  A 

N  C 

59GP  0128 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941  943  944  G 

U 

59GP  0129 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941  943  944  G 

U 

59GP  0130 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941  943  944  G 

U 

59GP  0131 

EP  STUDY  REV  MIL-STD-202 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0132 

EP  STUDY  DRAFT  REV  MIL-STD-202 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0133 

EP  STUDY  DRAFT  REV  MIL-STD-202 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0134 

EP  STUDY  DRAFT  REV  MIL-STD-202 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0135 

EP  STUDY  DRAFT  REV  MIL-STD-202 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0136 

EP  STUDY  REVIED  MIL-STD-202  METHOD  101 

ES 

F3 

942  952  952  A 

N 

59GP  0137 

EP  STUDY  UPDATE  JAZMAT  MIN  PLAN 

ES 

F3  AP 

942  943  951  A 

U  D 

59GP  K138 

MIL-STD-975  REVISION  M 

NA 

C2 

942  943  944  G 

NA 

U 

59GP  K139 

MIL-STD-975L  NOTICE  1 

NA 

C5 

942  942  943  A 

NA 

N  B 

59GP 

TOTAL  - 

32  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES;  A  -  32 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6010 

0022 

FED  STD  1070  TELECOM  ON  PREM  APPLIC  .ES 

G4 

P 

873 

892  921  A 

CR 

SH 

85 

ES 

U 

B 

6010 

0036  09 

MIL-S-49291SUP  1  FO  (METRIC)  GEN  SPEC  CR 

MIL-F-49291B  FIBER  OPTICAL  CR 

ES 

F2 

924 

934  934  A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

6010 

0040 

ES 

FI 

943 

951  951  A 

CR 

SH 

85 

NA 

N 

D 

6010 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6015 

A014 

MIL  C  85045  8  CABLE  FO  RUG6EDIZED  RAD  CR 

B2 

911 

912  924  A 

CR 

U 

B 

6015 

K015 

MIL-C-85045/12A  (NA)  CABLES  FOR  SINGLE  F  NA 

ES 

F2 

924 

934  934  A 

NA 

N 

C 

6015 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

,  Z  -  0 

6021 

0001 

MIL-S-24725  SWITCHES  FO  SHIPBD  SH 

ES 

F2 

924 

934  941  A 

CR 

SH 

85 

NA 

U 

B 

6021 

0001  01 

MIL-S-24725/1  SWITCHES  FO  ELEC  NONLATCH  SH 

ES 

F2 

924 

934  941  A 

CR 

SH 

85 

NA 

U 

B 

6021 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

» 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6025 

N003 

MIL-T-XXXXX/1  (SH)  TRANS  &  REC  FO  TRANSM  SH 

ES 

F4 

924 

934  941  A 

SH 

U 

B 

6025 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

t 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6026 

N003 

MIL-T-XXXXX/2  (SH)  TRANS  &  REC  FORECEIVE  SH 

ES 

F4 

924 

934  941  A 

SH 

U  B 

6026 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6030 

N005 

MIL  M  XXX  MOTOR  CONTROLLER  OPTICAL  INTER  SH 

A4 

c 

882 

891  904  A 

U 

B 

6030 

N006 

MIL-T-XXXXX  (SH)  TRANS  &  REC  FO  DIGITAL  SH 

ES 

F4 

924 

934  941  A 

SH 

U  B 

6030 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

* 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

6060 

0093  04 

MIL  C  28876  4  CONN  MULTICHANNEL  FO  SH 

ES 

B2 

911 

922  922  A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

6060 

0096  05 

MIL-T-29504/E  TERMINI  FO  CERAMIC  PIN  SH 

ES 

B4 

912 

922  922  A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

6060 

0096  06 

MIL-T-29504/F  TERMINI  FO  CERAMIC  SOCKET  SH 

ES 

B4 

912 

922  922  A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

6060 

0103 

MIL-STD-1863  INTERFACE  DESIGNS  &  DIMENSI  CR 

ES 

F5 

923 

931  931  A 

CR 

EC 

85 

N 

C 

6060 

0106 

MIL-T-83523A  MIL-SPEC  TOOLS  F  0  85 

ES 

F2 

934 

943  951  A 

CR 

EC 

85 

U  D 

6060 

0113  02 

TIA-604-3  PN-3143  F.O.  INTERMATERNITY  CR 

ES 

G3 

BP 

944 

952  952  A 

CR 

AS 

85 

N 

6060 

0113  03 

TIA/EIA-XXX  PN-3367  CONN  FERRULE  CONCENT  CR 

ES 

G3 

BP 

944 

952  952  A 

CR 

AS 

85 

N 

6060 

0113  04 

TIA/EIA-YYY  PN-3366  CONN  FERRULE  HOLE  CR 

ES 

63 

BP 

944 

952  952  A 

CR 

AS 

85 

N 

6060 

A026 

MIL  C  83526  12  CONN  FO  IN  LINE  MOUNTING  CR 

B2 

911 

912  924  A 

CR 

U  B 

6060 

A027 

MIL  C  83526  13  CONN  FO  BULKHEAD  MOUNTED  CR 

B2 

911 

912  924  A 

CR 

U 

B 

6060 

A029 

MIL  C  83526  15  CONN  FO  DUST  COVER  CR 

B2 

911 

912  924  A 

CR 

U  B 

6060 

TOTAL  - 

11  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A  -  11 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

,  Z  -  0 

6099 

0002  04 

EIA/TIA573BA00  EP  STUDY  BLANK  SPEC  FOR  CR 

ES 

63 

BP 

912 

913  913  A 

CR 

AS 

85 

N  C 

6099 

0003  04 

EIA/TIA-573BA00  EP  STUDY  BLANK  SPEC  FOR  CR 

ES 

G3 

BP 

912 

913  913  A 

CR 

AS 

85 

N  C 

6099 

0004 

MIL-I-24728A  INTERCONNEaiON  BOX  SH 

ES 

FI 

934 

941  941  A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

6099 

0004  01 

MIL-I-24728/1B  INTERCONNECTION  BOX  SH 

ES 

F2 

934 

941  941  A 

CR 

SH 

85 

N  C 
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6099-6105 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 
RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 
PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


6099  0004  02  MIL-I-24728/2B  INTERCONNECTION  BOX  SH  ES  F2 

6099  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  5  .  G  -  0 


934  941  941  A  CR 
Y  -  0  .  Z  -  0 


60GP  0200  01 
60GP  0200  02 
60GP  0202  05 
60GP  0202  06 
60GP  0202  07 
60GP  0202*08 
60GP  0202  09 
60GP  0202  10 
60GP  0213  01 
60GP  0213  02 
60GP  0213  03 
60GP  0213  04 
60GP  0213  05 
60GP  0213  06 
60GP  0213  07 
60GP  0213  08 
60GP  0213  09 
60GP  0213  10 
60GP  0213  11 
60GP  0213  12 
60GP  0213  13 
60GP  0213  14 
60GP  0213  15 
60GP  0214 
60GP  0214  02 
60GP  0214  07 
60GP  0218 
60GP  0218  01 
60GP  0218  02 
60GP  0218  03 
60GP  0218  04 
60GP  0218  05 
60GP  0218  06 
60GP  0220 
60GP  0226  01 
60GP  0226  02 
60GP  0226  03 
60GP  0226  04 
60GP  0226  05 
60GP  0226  06 
60GP  0227  01 
60GP  0227  02 
60GP  0228  01 
606P  0228  02 
60GP  0228  03 
60GP  0228  04 
60GP  0228  05 
60GP  0228  06 
60GP  0228  07 
60GP  0228  08 
60GP  0228  10 
60GP  0228  11 
60GP  0228  12 
60GP  0228  13 
60GP  0228  14 
606P  0228  15 
60GP  0228  16 
60GP  0228  17 
60GP  0228  18 
60GP  N204 

60GP  TOTAL  - 

6105  0158 
6105  0174 
6105  0175 
6105  0177 
6105  0178 
6105  A180 
6105  A181 


EP  STUDY  EIA  455  165  SM  FIBER  CR 

EP  STUDY  EIA  455  166  SM  FIBER  CR 

EP  STUDY  FOTP  63A  SP  2211  CR 

F.P  STUDY  FOTP  78A  SP  2213  SPECTRA  ATTEN  CR 
EP  STUDY  FOTP  81A  PN  2136  DROP  TEST  CR 
EP  STUDY  FOTP  87B  PN  2285  FO  CABLE  KNOT  CR 
EP  STUDY  FOTP  173  SP  2083A  COAT  GEO  MEAS  CR 
EP  STUDY  FOTP  XXX  PN  2350  COLD  CR 

SP2228A-1  FOTP  76  METH  MEAS  DYNAMIC  FAT  CR 
PN-2961  FOTP  107  RETURN  LOSS  FOR  FO  COMP  CR 
SP1863-B  FOTP  176  METH  MEAS  OPTICAL  FO  CR 
SP-2355  FOTP  -  41A  COMPRESSIVE  LOAD  RESI  CR 
FOPT  109  EP  STUDY  CR 

FOTP  126  PN  3009  SPECTRAL  CHARCTER  LEDS  CR 
FOTP  128  PN  2849  PRO  DETER  THESHOLD  CR 
FOTP  129  PN  2844  PRO  APPLY  HUMAN  BODY  CR 
EIATIA-526-7  SP-2974  OPTICAL  PWR  LOSS  CR 
TIA/EIA  604  PN-2845  FOCONN INTERMATE  STDS  CR 
TIA-526-XX  PN-XXXX  PRO  SYSTEM  LEV  TEMP  C  CR 
SP_?791_A  TR 

EIA/TIA-455-22B  AMBIENT  LIGHT  SUSCEPT  FO  CR 
EIAU55-56A  SP-3144  TEST  METH  FOR  EVALUA  CR 
EIA-455-65A  SP3145  OPTICAL  F  0  FLEXTURE  CR 
TIA/EIA455-7-92  NUM  APERTURE  STEP-INDEX  CR 
TIA/EIA455-106  PROCEDURE  MEAS  NEAR-INFRA  CR 
EIA/TIA-455-57B  OPTICAL  FIBER  END  PREP  CR 
EIA-455-1-81  FIBERS  FIBEROPTICS  CR 

EIA-455-2-80  FIBERS  F.O.  CABLES  CR 

EIA-455-3-81  FIBERS  F.O.  CABLES  CR 

EIA-455-40-83  CABLE  FLUID  CR 

EIA-455-89-83  OPTIC  CABLE  FIBER  CR 

EIA-455-165-86  FIBER  SINGLE  -MODE  CR 

EIA-455-166-86  FIBER  SINGLE  MODE  CR 

MIL-STD-1864  F.O.  SYMBOLS  CR 

EIATIA455-2B  SP-3345  IMPACT  TEST  MEASURE  CR 
EIATIA45532A  SP-3346  F  0  COMPONENT  DUST  CR 
EIATIA45535A  SP-3347  F  0  CIRCUIT  DISCONT  CR 
EIATIA455180  SP-3348  MEASURE  OPTICAL  TRA  CR 
EIATIA455184  SP-3349  COUPLING  PROOF  OVER  CR 
EIATIA455185  SP-3350  STRENGTH  OF  COUPLIN  CR 
TIA/EIA-455-5B  HUMIDITY  TEST  PROCEDURE  CR 
TIA/EIA-455-11B  CR 

TIA/EIA  455-8  PN-2828  CR 

TIA/EIA  455-34ASP2936  CR 

TIA/EIA  455-56BSP3272  CR 

TIA/EIA  455-118PN3234  CR 

TIA/EIA  455-71APN3375  CR 

ATIA-455-120  PN-3309  CR 

TIA/EIA  455-157SP3099  CR 

TIA-526-6  PN-3177  CR 

TIA/EIA-626  SP-2980  MULTIMODE  F.O.  LINK  CR 
EIA-455-102  SP-3396  WATER  PRESSURE  CYCLI  CR 
EIA/TIA455-3ASP-3409  PROCEDURE  MEAS  TEMP  CR 
TIAEIA455-1BSP2761-C  CABLE  FLEX  FOR  F.O.  CR 
TIAEIA455-21BSP276C  MATING  DURABILITY  OF  CR 
TIAEIA455-36BSP2995B  TWISTTEST  F.O.  CONN  CR 
TIAEIA455-59A  SP2835  MEAS  F.BPT  DISC  USI  CR 
TIAEIA455-60A  SP2836  MEAS  FIB  OR  CAB  LEN  CR 
TIAEIA455-61A  SP2837  MEAS  FIB/CAB  ATTEN  CR 
MIL  HDBK  278  SYSTEMS  DESIGN  GUIDE  SH 


G3  BP 
G3  BP 


894  902 
894  902 
902  904 
902  904 
902  904 
902  904 
902  904 

902  904 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 
932  934 

932  934 

933  934 
933  934 

933  934 
932  934 
932  934 
932  934 

934  942 
934  942 
934  942 
934  942 
934  942 
934  942 
934  942 
941  951 
943  943 
943  943 
943  943 
943  943 
943  943 

943  943 

944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 
944  952 

903  923 


902  A  CR 
902  A  CR 
904  A  CR 
904  A  CR 
904  A  CR 
904  A  CR 
904  A  CR 
904  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
934  A  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 
944  G  CR 

951  G  CR 
943  G  CR 
943  G  CR 
943  G  CR 
943  G  CR 
943  G  CR 
943  G  CR 

952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
952  A  CR 
923  A 


NC 

AC 

OC 

T  C 

AU 

FU 

TU 

R  0 

VS 

S 

HS 

N  N 

YT 

T 

RT 

S  D 

SH 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

ES 

N  C 

AS 

85 

ES 

N  C 

AS 

85 

ES 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

N  C 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

U 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

AS 

85 

N 

50  .  DELINQUENT  -  27  ,  STATUS  OKIES:  A  • 

-  60  , 

.  G  - 

0  . 

Y  -  0 

.  i 

1  -  ( 

) 

MIL  STD  XXX  PROCEDURE  TO  OBTAIN  CERTIFI 

SH 

A4 

882 

902 

924 

A 

U 

B 

NEMA-MG2  89  SE4LECTI0N  OF  ELECTRIC  MOTOR 

YDl 

h5 

B 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

C 

ANSI-C50.12  82  SALIENT  POLE  SYNCHRONOUS 

YDl 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

ANSI-C12.1  ELECTRICITY  METERING 

YDl 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

ANSI  C12.4  MECHANICAL  DEMAND  REGISTERS 

YDl 

F5 

6 

942 

952 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

MIL-M-62361  MOTOR  DRIVE  DIRECT  CURRENT 

AT 

D2 

942 

952 

944 

G 

AT 

U 

MIL-S-22432  35  SERVOMOTOR  TYPE  18SM6 

ER 

H5 

943 

944 

944 

G 

ER 

U 
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6105-6135 

RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 

ASSI8NEE  ACTIVITV  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS 


SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


6105  TOTAL  -  7  .  OELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  7 

6110  0376  ANSI-C37.12  91  AC  HIGH  VOLTAGE  CIRCUIT  YDl 

6110  0377  ANSI-C84.1  89  ELECTRIC  POWER  SYSTEMS  YDl 

6110  0378  IEEE  STD  1  86  TEMPERATURE  LIMITS  IN  THE  YDl 

6110  0379  IEEE  STD  421.1  86  EXCITATION  SYSTEMS  FOR  YDl 

6110  0382  IEEE  C37.30  HIGH  VOLTAGE  AIR  SWITCHES  YDl 

6110  0383  IEEE  C37.41  HIGH  VOLTAGE  FUSES  DISTRIBU  YDl 

6110  038-3  IEEE  C37.71  THREE  PHASE  MANUALLY  OPERATE  YDl 

6110  A372  MIL-D-62559  DISTRIBUTION  BOX  AT 

6110  A373  MIL-D-62560  DISTRIBUTION  BOX  AT 

6110  F312  MIL  P  0029183  USAF  PNLBD  PD  PORT  WTHPRF  80 

6110  N347  MIL  S  24188  SYNCHRONIZING  CONTROL  SH 

6110  N364  MIL  R  23098A  6  REGULATORS  LINE  VOLTAGE  SH 

6110  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  -  12 


-  0  .  Z  -  0 

934  944  944  G 
934  944  944  G 
934  944  944  G 
934  944  944  G 
942  952  952  A 
942  952  952  A 
942  952  952  A 


YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 


6115  0241 
6115  0254 
6115  A610 
6115  A611 


MIL  G  83380  GENERATOR  SET  GAS  TURB  ENG 
MlL-G-62186  GENERATOR.ALTERNATING  CURRE 
MIL-P-10653  POWER  SUPPLY  PE  244 
MIL-G-49140  GENERATOR  DC  G-67  ()/G 


6115  TOTAL  -  4  .  OELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  -  4 

6120  0031  ANSI-C57.12.13  82  LIQUID  FILLED  TRANSFOR  YDl 
6120  0032  ANSI-C57.12.26  87  PAD  MOUNTED  COMPARTMEN  YDl 
6120  0033  ANSI-C57. 12.70  78  TERMINAL  MARKINGS  &  CO  YDl 
6120  0034  15  IEEE  C57.96  LOADING  DRY  TYPE  DISTRIBUTIO  YDl 
6120  0035  IEEE  C57.94  DRY  TYPE  GEN  PURPOSE  DISTRIB  YDl 
6120  N020  MIL  T  15108C  1  TRANSFORMERS  POWER  STEP-  SH 


AT 

D2 

924 

924  924  924  A  AT 

N 

C 

AT 

D2 

924 

924  924  924  A  AT 

N 

C 

80 

B2 

P 

871  872  901  A 

99 

U 

B 

SH 

02 

893  893  942  A 

U 

B 

SH 

D2 

931 

951  Z 

N 

A 

-  12 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

80 

D2 

843  853  901  A  ME 

YDl 

99 

U 

B 

AT 

F4 

862  864  902  A  AT 

YDl 

99 

U 

B 

ER 

H5 

943  944  944  A  ER 

N 

C 

ER 

H5 

943  944  944  A  ER 

N 

C 

-  4 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

6120  TOTAL  -  6 


DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A  -  6 


934  944  944  G  ME 
934  944  944  G  ME 
934  944  944  G  ME 
942  952  952  A  ME 
942  952  952  A  ME 
881  901  914  A 

.  Y  -  0  ,  Z  -  0 


YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 


6125  N227 
6125  N228 

6125  TOTAL  - 

6130  0277 
6130  0277  01 
6130  0312 
6130  A285 
6130  F276 
6130  N335 
6130  N336 
6130  N353 
6130  N354 


MIL  M  19249A  MO  SH  D2  931 

MIL  C  24105C  1  CONVERTER  SYNCHRO  SH  D2  931 

2  .  DELItKlUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A-2  .G-O.Y-0 


MIL  P  26517A  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GEN  80 

SPL  26517  8  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GENL  80 
S-17100  RECTIFIER  SEMI  Z8V0LT  lOOAMP  AT 

MIL-P62071  POWER  SUPPLY:HIGH  VOLTAGE  AT 

MIL  P  38026A  4  POWER  SUPPLY  ECU  23  A  80 
MIL  P  15736  8  POWER  SUPPLY  CATHODIC  SH 

MIL  P  15736  9  POWER  SUPPLY  CATHODIC  SH 

MIL-P-21325A  POWER  SUPL  TEST  SET  MK281  OS 
MIL-P-82579  POWER  SUPL  MULTIVOLT  DC  OS 


872  882  901  A  AV 

872  882  901  A  AV 
901  902  902  A  AT 

873  883  902  A  AT 
872  882  901  A 
913  923  923  A 
913  923  923  A 
933  934  934  A 
933  933  933  A 


99 

99 

YDl  99 


6130  TOTAL  -  9  ,  DELIPNJUEMT  -  9  .  STATUS  COOES:  A-9  .G-0.Y-0,Z-0 

6135  0241  IR  STDY  BATTERY  NON  RECH  544  54  GS  E3  914  931  931  A 
6135  0263  MIL-B-49030/1  BATTERY,  NON-RECHARGEABLE  GS  F4  A  941  942  944  Y 
6135  0269  01  MIL-B-1813  GTRY  DRY  BA  35  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  02  MIL-B-1834  BTRY  DRY  BA  200  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  03  MIL-B-1840  BTRY  DRY  BA  207  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  04  MIL-B-1874  BTRY  DRY  BA  261  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  05  MlL-B-18  202  BTRY  DRY  BA  305  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  06  MIL-B-18  208  BTRY  DRY  BA  333  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  07  MIL-B-18  217  BATTERY  DRY  BA  1006  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  08  MIL  B  18  220  BATTERY  DRY  BA  1312  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  09  MIL-B-18/269  BATTERY  DRY  BA  90  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  10  MIL-B-18/270  BATTERY  DRY  BA  803  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  11  MIL-B-18/271  BATTERY  DRY  BA  804  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0269  12  MIL-B-18/275  BATTERY  DRY  BA  1425  ER  H5  944  954  954  A 
6135  0272  MIL-STD-i860  DTRY  NON  RCHG  SELECTION  OF  ER  F2  944  954  954  A 
6135  A229  MIL  B  70824  BTRY  LI  THIONYL  CL  SGL  CELL  AR  B2  901  902  944  G 
6135  A245  MIL  B  49430C  BTRY  NON  RCHG  LIS02  ER  B1  922  922  922  A 
6135  A268  MIL-B-49458  BTRY  NON  LLLRCHG  LIMNOZ  ER  F2  944  944  944  G 
6135  A270  01  MIL-B-49030  1  BTRY  NON  RCWi  BA  3030  ER  H5  944  954  954  A 
6135  A270  02  MIL-B-49030/3  BTRY  NON  RCHG  BA  3042  ER  H5  944  954  954  A 
6135  A270  03  MIL'B-49030/6  BTRY  NON  RCHG  BA  3058  ER  H5  944  954  954  A 
6135  A270  04  HIL-B-49030/11  BTRY  NON  RCHG  BA  3090  ER  H5  944  954  954  A 
6135  A271  MIL-B-49458A  BTRY  NON  RCHG  LIMN02  ER  FI  944  944  944  G 
6135  N256  BATTERIES  AND  CELLS.  LITHIUM,  AIRCRAFT  AS  A4  943  943  943  G 
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6135  TOTAL  -  24  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  24 

6140  0635  MIL  P  6063B  PKG  OF  BTRY  STOR  CHG  AND  DRY  80 

6140  0646  MIL  B  11814A  2  NOTICE  1  BTRY  STOR  ZINC  80 

6140  0721  MS  15367  BAHERY  STORAGE  LEAD  ACID  REV  D  SA 

6140  0722  MS91872  FILLER  CAP  BAHERY  AT 

6140  0756  MIL-B-11188  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 

6140  0757  MIL-B-11188  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 

6140  0758  MIL-B-11188/2  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 

6140  0761  A-A-XXXXX  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 

6140  0762  MIL-B-23272  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 

6140  0763  MIL-B-23272/1  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 

6140  0782  MS35915  STORAGE  BAHERY  LEAD  AT 

6140  0783  A-A-52499  STORAGE  BATTERY  LEAD  AT 

6140  0784  A-A-XXXXX  BATTERY  STORAGE  VEHICULAR  GS 

6140  0788  MIL-L-21321  LEAD  ELECTRICAL  (STOR  BTRY)  ER 

6140  A759  MIL-B-62346  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 

6140  A760  MS52149  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 

6140  A791  MIL-B-11453  BTRY  STORAGE  BB  401/U  ER 

6140  A792  MIL-B-49436/11  BTRY  RCHG  BB  59370  ER 

6140  A793  MIL-B-55118  I  BTRY  STORAGE  BB  418/U  ER 

6140  A794  MIL-B-5118  2BTRY  STORAGE  BB  431/U  ER 

6140  A795  MIL-B-55118  4  BTRY  STORAGE  BB  437/U  ER 

6140  A796  MIL-B-55118  5  BTRY  STORAGE  BB  438/U  ER 

6140  A797  MIL-B-55118  7  BTRY  STORAGE  BB  616/U  ER 

6140  F636  MS  27309A  CONNECTOR  BTRY  CELL  STRAIGHT  80 

6140  F637  MS  27308B  CONNECTOR  BAHERY  CELL  OFFSET  80 

6140  F638  MS  27310A  CONNECTOR  BATTERY  CELL  CURVED  80 

6140  F639  MIL  B  26026B  1  BTRY  STOR  ACFT  TYPE  MA  2  80 

6140  N724  DOD  B  15072E  BATTERIES  STORAGE  SH 

6140  N724  01  DOD  B  15072  3  BAHERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  2 

6140  N724  02  DOD  B  15072  9  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  Z 

6140  N724  03  DOD  B  15072  10  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  2 

6140  N724  04  DOD  B  15072  11  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  Z 

6140  N724  05  DOD  B  15072  12  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  2 

6140  N724  06  DOD  B  15072  13  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  Z 

6140  N724  07  DOD  6  15072  14  BATTERIES  STORAGE  SH  D2  931  951  Z 

6140  N725  DOD  B  24505C  BATTERY  STORAGE  SILVER  SH  D2  911  931  942  A 

6140  N727  DOD  C  24594  1  CELL  STORAGE  SILVER  SH  D2  911  931  942  A 

6140  N729  DOD  B  24507B  1  BAHERY  CELLS  STORAGE  SH  A2  912  932  932  A 

6140  TOTAL  -  38  ,  DELINQUENT  -  27  ,  STATUS  COOES:  A-38  ,8-0  .Y-O  .Z-0 
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MIL-C-17/28  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL  C  5756  5  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA  AS 
MIL  C  5756  6  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA  AS 
MIL  C  13777G  CA  SP  ELEC  GENL  SPEC  FOR  AR 
MIL-W-29606  WIRE,  ELECTRICAL.STRANDED  AS 
MIL  C  49059  2C  CABLE  ELEC  FLEX  FLAT  CR 
J  W  1177  4B  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL  SH 
J  W  1177  49  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL  SH 
MIL-C-49055/15  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  ELE  CR 
MIL-W  81381A  WIRE  ELECTRIC  POLYIMIDE  INS  AS 
MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE  AS 
MIL-C-17G  CABLES  RADIO  FREQ  FLEX  CR 
MIL-C-Z8830  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID  EC 
MIL-C-28830/3  CABLE  RE  COAXIAL  EC 
MIL-C-28830/4  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID  EC 
MIL-C-28830/5  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDIG  EC 
MIL-C-28830/AA  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/7B  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDI  EC 
MIL-C-28830/CC  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/9  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/10  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL  C  17/2  CABLE  RADIO  FREQ  COAXDIAL  CR 
MIL-C-17/6  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/15  CABLE  RADIO  FREQ  TWIN  CR 
MIL-C-17/28  CABLE  RADIO  FREC  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/30  CABLE  RADIO  FREC  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/45  CABLE  RADIO  FREC  TWIN  CR 
MIL-C-17/54  CABLE  RADIO  FREC  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/73  CAB  RAD  FREQ  COAX  50  AW<S  CR 
MIL-C-17/74  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  50  OH  CR 
MIL-C-17/75  CABLE  RAD  FREQ  COAX  50  OHMS  CR 
MIL-C-17/77  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR 
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6145  2039  14  MIL-C-17/79  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  15  MIL-C-17/84  CABLE  RAD  FRQ  COAX  50  OHMS  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  16  MIL-C-17/119  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  17  MIL-C-17h55  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  18  MIL-C-17/157  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  19  MIL-C-17/162  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR  ES  F5  FP 

6145  2039  20  MIL-C-17/167  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR  ES  F5  FP 

6145  2044  01  MIL-W-22759  QQ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  02  MIL-W-22759  RR  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  03  MIL-W-22759  SS  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  04  MIL-W-22759  TT  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  05  MIL-W-22759  UU  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  06  MIL-W-22759  VV  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  07  MIL-W-22759  WW  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  08  MIL-W-22759  XX  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  09  MIL-W-22759  YY  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  10  MIL-W-22759  ZZ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU  AS  A4 

6145  2044  11  MIL-W-22759  MM  WIRE  ELECTRIC  POLYTETRAFL  AS  A4 

6145  2044  12  MIL-W-22759  NN  WIRE  ELECTRICAL  POLYTETR  AS  A4 

6145  2044  13  MIL-W-22759  PP  WIRE  ELECTRICAL  POLYFLUOR  AS  A4 

6145  2051  MIL-STD-2223  NOT  1  TEST  METHODS  FOR  INSU  AS  FI 
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PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  Yl 

6145  2101  53  MIL-C-24643/53D  SH  IS  C2 

6145  2101  54  MIL-C-24643/54D  SH  IS  C2 

6145  2101  55  MIL-C-24643/55D  SH  IS  C2 

6145  2101  56  MIL-C-24643/56D  SH  IS  C2 

6145  2101  57  MIL-C-24643/57D  SH  IS  C2 

6145  2101  58  MIL-C-24643/58D  SH  IS  C2 

6145  2102  MIL-C-55021B  CABLE  ELEC  85  ES  A2 

6145  2102  01  M1L-C-55021/3B  CABLES  85  ES  A2 

6145  2102  02  MIL-C-55021/2C  85  ES  A2 

6145  2104  MIL-C-27072C  CABLE  PWR  ELEC  85  ES  A2 

6145  2104  01  MIL-C-27072/4D  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  2104  02  MIL-C-27072/5C  CABLE  SPEC  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  2104  03  MIL-C-27072/7C  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  2104  04  MIL-C-27072/12C  CABLE  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  2104  05  MIL-C-27072/19C  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  2104  06  MIL-C27072/hB  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  07  MIL-C-27072/25C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  08  MIL-C-27072/27B  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  09  MIL-C-27072/43B  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  10  MIL-C-27072/48B  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  11  MIL-C-27072/53B  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  12  MIL-C-27072/61B  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  13  MIL-C-27072/62C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  14  M1L-C-27072/63C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  15  MIL-C-27072/66C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  16  MIL-C-27072/73C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  17  MIL-C-27072/88C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  18  MIL-C-27072/89C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  2104  19  MIL-C-27072/94C  CABLE  SPECIAL  85  ES  A2 

6145  3964  MIL-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF  COAXIAL  EC  ES  F2  F 

6145  A060  MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN  CR  F5 

6145  A061  MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN  CR  D2 

6145  A062  MIL  C  47238A  MI  CA  ELEC  SHLD  AND  JKTD  SP  MI  D2 

6145  A064  MIL-C-55668  CR  ES  C5 

6145  A065  MIL-W-25136A  MIL  SPEC  WIRE-W-106  AND  106  85  ES  D2 

6145  F105  MIL-C-27072/67A  CABLE  SPEC  PURPOSE  85  ES  A2 

6145  N176  21  MIL  C  17  200  CABLE  RF  FLEX  COAXIAL  EC  ES  A4 

6145  N341  J  W  1177B  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL  SH  Cl 

6145  TOTAL  -  146  .  DELINQUENT  -  34  .  STATUS  COOES:  A  -  146  ,  6  -  0 

6150  0190  MIL  C  7974  4  CABLE  ASSEMBLY  EXTERNAL  ELE  AS  A4  P 

6150  0234  MIL-C-83413/8  JUMPER  CABLE  ASSEMBLY  AS  R2 

6150  0235  MS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC  AS  H5  P 

6150  0236  MIL-C-28777/1C  CABLE  ASSEMBLY  ELEC  TEST  EC  ES  Cl 

6150  0237  MS24208D  CABLE  AND  PLUG  ASSY  EXT  PWR  115  85  F2 

6150  0238  MS24121A  WIRING  HARNESS  SINGLE  POINT  85  F2 

6150  0240  A-A-XXX  ALTERNATING  CURRENT  LIGHTWEIGHT  82  B4  A 

6150  0241  IEEE  C37.2  ELECTRICAL  POWER  SYSTEM  YDl  F5  B 

6150  N242  MIL-C-29184/13A  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTR  YDl  H5 

6150  N243  MIL-C-29184/14  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTRI  YDl  H5 

6150  N244  MIL-C-29184/6A  CABLE  ASSEMBLIES  POWER  EL  YDl  H5 

6150  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  11  ,6-0 

6210  1001  MS24345  BASE  PLATE  ASSY  RUNWAY  MARKER  LA  82  B2 

6210  1043  MIL-L-3661B,  AMENDMENT  4  EC  GS  Cl 

6210  1058  MIL-L-5630C  LENS  AND  COVER:  BEACON  LIGHT  82  H5 

6210  N604  MIL  F  16377  FIXTURE  LIGHTING  AND  ASSOC  SH  FI 

6210  N644  MIL  L  24352A  LIGHT  SET  WHISTLE  SH  H5 

6210  N645  MIL  M  225256  MINE  FIELD  MARKER  GF  MK3  SH  H5 

6210  N660  MS17819/1  HASHER  STARTER  PLASTIC  ANTI  SH  H5 

6210  N661  01  MIL-F-1B377G  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  02  MIL-F-16377/5A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  03  MIL-F-16377/6A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  04  MIL-F-16377/8A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  05  MIL-F-16377/9A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  06  MIL-F-16377/11A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  07  MIL-F-16377/12A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

GTIO  N661  08  MIL-F-16377/14A  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6.’10  N661  09  MIL-F-16377/57B  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  10  MIL-F-16377/58B  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  11  MIL-F-16377/65  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  12  MIL-F-16377/66  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 

6210  N661  13  MIL-F-163377/XX  FIXTURES  LIGHTING  SH  A2 
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.TITLE .  PY 


RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
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6210  TOTAL  -  20  .  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  COOES:  A  -  20  ,  G  -  0 

6220  1016  SAE-J571  DEMENSIONAL  SPEC  FOR  SEALED  BEA  AT  F5 

6220  1037  MS51302  STOPLIGHT  BLACKOUT  AT  H5 

6220  1038  MS51303  LIGHT  MARKER  AT  H5 

6220  1047  MIL-L-85762A  LIGHTING  AIRCRAFT  INTERIOR  AS  R1 

6220  1062  A-A-XXXXX  FILTER  LIGHT  AT  F4 

6220  1063  MIL-F-13455  FILTER  LIGHT  AT  H5 

6220  1068  A-A-52498  FLOODLIGHT  ELECTRIC  AT  F4 

6220  1069  MS51320  FLOODLIGHT  ELECTRIC  AT  H5 

6220  1071  MIL-STD-XXXX  LIGHTING  INTERIOR  AS  F4 

6220  1079  MS27424  CLIP  ASSEMBLY,  COCKPIT  LIGHT  82  D5 

6220  1080  A-A-50784  SPOTLIGHTS,  AUTOMOTIVE  ROOF  MO  82  99  D5  A 

6220  1081  MS23006  COVER.  LIGHT,  NAVIGATIONAL  82  99  D5  A 

6220  A358  MIL-W-62151  ACCESSORY  KIT.WARNING  DEVICE  AT  H5 

6220  N358  11  MIL  L  24560  15A  LIGHT  LENS  FRESNEL  GLOBE  SH  D2 

6220  N360  MIL  L  24560/1  LIGHT,AIRCRAFT  WARNING, RED  SH  GS  H5 

6220  N376  MIL-STD-XXXX  LIGHTING  EXTERIOR  AS  F4 
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6220  TOTAL  -  16  .  DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  -  16 


6230  1018  ASTM  E  1014  86  FLASHLIGHTS  ON  VESSELS  SH 
6230  1036  A-A-XXXXX  LIGHT  MARKER  GROUND-OBSTRUCTIO  GS 
6230  1037  MIL-F-83236  FILTER,  SIGNAL  LIGHT  MXU507/  82 
6230  A321  AMDl  MIL-F-50030  FLOODLIGHT  SET  ELEC  ME 
6230  A323  MIL-F-44434  GL  2  FLASHLIGHT  LIGHTWEIGHT  GL 
6230  N323  MIL  L  16879C  LANTERN  DRY  BATTERY  HAND  SH 
6230  M327  MIL  F  16377  63  FIXTURES  LIGHTING  SH 


872  882  902  A  AT 

883  903  904  A 

884  894  894  A 
931  943  954  A 

-  0  ,  Z  -  0 

902  922  922  A  ME 
941  942  942  A  ME 
944  951  951  A  ME 
941  941  942  A 
944  944  944  G 
884  892  892  A 
912  913  913  A 


SH  99 
SH  99 
SH  99 


6230  TOTAL  -  7  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A-7  .6-0,Y-O.Z-0 

6240  1006  A-A-LIGHT,  CHEMILUMINECENT  12HR  RED  EC  OS  F4  A  921  923  923  A 

6240  1132  LAMP  SEALED  BEAM  AT  H5  901  902  902  A 

6240  1262  A  A  XXXXX  LAMP  INCANDESCENT  S  L  BAYONET  SH  A4  912  932  932  A 

6240  1264  A  A  XXXXX  LAMP  INCANDESCENT  G  6  BAYONET  SH  A4  912  932  932  A 

6240  1278  A  A  XXXXX  LAMP  INCANDESCENT  PAR  46  MOGUL  SH  A4  912  932  932  A 

6240  1283  MS15569B  LAMP  INCANDESCENT  G  6  BULB  SH  H5  912  932  932  A 

6240  1293  SAE  J573  MINIATURE  LAMP  BULBS  82  GS  SB  913  913  933  A 

6240  1301  A  A  LAMP  INCANDESCENT  PAR  46  12  VOLT  ME  F4  922  924  953  A 

6240  1302  A  A  LAMP  INCANDESCENT  PAR  46  24  VOLT  ME  F4  922  924  953  A 

6240  1330  MS  17163  LAMP  INCANDESCENT  12V  ME  H5  923  953  953  A 

6240  1331  MS  17165  LAMP  INCANDESCENT  24V  ME  H5  923  953  953  A 

6240  1333  A-A  LAMP  INCANDESCENT  PAR46  24V  ME  F4  931  931  934  944  A 

6240  1334  MS17166C  LAMP  INCANDESCENT  PAR46  24V  ME  H5  931  931  934  944  A 

6240  1342  A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT,  U-SHAPED,  U  GS  A4  A  931  941  941  A 

6240  1343  A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT,  U-SHAPED,  U  GS  A4  A  931  941  941  A 

6240  1344  A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT,  U-SHAPED  GS  A4  A  931  941  941  A 

6240  1345  A-A-XXXXX  LAMP.  FLUORESCENT,  F-40,  T-12  GS  A4  A  931  941  941  A 

6240  1346  ANSI-C78.390  STANDARD  METHODS  OF  DESIGNA  GS  A1  A  932  954  954  A 

6240  1354  MIL-L-6363/1B  LAMPS  INCANDESCENT  AS  Cl  934  942  954  A 

6240  1355  MIL-L-6363/2B  LAMPS  INCANDESCENT  AS  Cl  934  942  954  A 

6240  1356  MIL-L-6363/3C  LAMPS  INCAMDESCENT  AS  Cl  934  942  954  A 

6240  1357  MS-25015  LAMP,  INCANDESCENT,  T20  BULB,  M  82  D5  941  951  951  A 

6240  1358  MIL  L  6363  20  LAMP  ASSEMBLY  AS  F4  941  952  952  A 

6240  1359  A-A-XXXX  LAMPS,  INCANDESCENT  ROUGH  SERVI  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1360  A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT  A-19,90  WATT  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1361  A-A-XXX  LAMP.  INCANDESCENT.  S-6,  CLEAR  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1362  A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  A-l§,  25  WAT  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1363  A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  A-19,  60  WAT  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1364  A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  A-19,  67  WAT  GS  B4  G  944  952  952  A 

6240  1365  AAXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  90WAn.  120VAC  GS  B4  6  944  952  952  A 

6240  1366  MS  35478K  LAMP,  INCANDESCENT  S-8  BULB  AT  Cl  944  951  951  A 

6240  1367  MS35480K  LAMP,  INCANDESCENT  R-12  BULB  AT  Cl  944  951  951  A 

6240  1368  MS35481  LAMP,  INCANDESCENT  S-8  BULB  AT  Cl  944  951  951  A 

6240  1369  AAXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  75WATT,  120VAC  GS  B4  I  944  952  952  A 

6240  1370  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANOESCeNT,  3  WATT,  12  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1371  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  6  WAH,  14  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1372  A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  6  WAH,  15  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1373  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  6  WAH,  12  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1374  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  6WATT,  120  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1375  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  10WATt,23  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1376  A-A-XXXXX  LAMP. INCANDESCENT,  10  WAn,25  GS  F4  944  954  954  A 

6240  137V  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  lOWATT,  12  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1378  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  15  WATf,12  GS  F4  944  954  954  A 

6240  1379  A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  25  WAn,12  GS  F4  944  954  954  A 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 


6240-6320 


PROJECT 

6240  1380 
6240  1381 
6240  1382 
6240  1383 
6240  1384 
6240  1385 
6240  1386 
6240  1387 
6240  1388 
6240  1389 
6240  1390 
6240  1391 
6240  1392 
6240  1393 
6240  1394 
6240  1395 
6240  1396 
6240  1397 
6240  1398 
6240  1399 
6240  1400 
6240  1401 
6240  1402 
6240  1403 
6240  1404 
6240  1405 
6240  1406 
6240  1407 
6240  1408 
6240  1409 
6240  1410 
6240  1411 
6240  1412 
6240  1413 
6240  1414 
6240  1415 
6240  1416 
6240  1417 
6240  1418 
6240  1419 
6240  1420 
6240  1421 
6240  1422 
6240  1423 
6240  1424 
6240  1425 
6240  1426 
6240  1427 
6240  1428 
6240  1429 
6240  1430 
6240  1431 
6240  N406 
6240  N407 


.TITLE .  PY 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 
RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 
PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


A-A-XXXXX  LAMP. INCANDESCENT,  25  WAH,  12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  40WATT,  12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  40  WATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  60  WATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  90  WATT.  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  100  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  lOOWATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT.  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT  150  WAH,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WAH,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT.  200  WATT.  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200WATT.i  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WATT,1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  300  WAH!  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  300  WATT, 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  330  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WAH,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WATT,  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  500  WATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WATf.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  750  WAH,!  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  750  WATt!  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT I  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT!  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1500,  WATf  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  1500  WATT  GS 
A-A-XXXX  LAMP.  FLUORESCENT  F15T12/W.PRE  GS 
A-A-XXXXX  LAM^  FLUORESCENT  F48T12/dw/H0  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F40T12/CW/IS  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F96T12/MW/15  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F72T12/CW,  I  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F14T12/W,  ^RE  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F30T12/CW,  R  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F40T12/CWhS  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F15T8/(C0L0R  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F30T8/ (COLOR)  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F8T5/(C0L0R)  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F48T12/ (COLOR  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F40T1Z/(C0L0  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F90/T12/  (CO  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F6T5/(C0L0R)  GS 
MS  15534  A  LAMP  INCANDESCENT  T  7  SH 

MS  16563  B  LAMP  INCANDESCENT  R  30  SH 


COLO  GS 
(CO  GS 


954  954 
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OC  T  C 
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RT  S  D 


6240  TOTAL  -  98  .  DELINQUENT  -  13  .  STATUS  COOES:  A  - 


6260  1018 
6260  1023 
6260  1024 
6260  1025 
6260  1029 
6260  1035 
6260  1038 
6260  1039 
6260  1043 
6260  1064 

6260  TOTAL  - 

62GP  NOOl 


A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  12HR  GREEN 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  3HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  8HR  WHITE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  6HR  GREEN 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  YELLOW 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  LT  RE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  INFRA 
A-A-NEW  SUPPLEMENTAL  SOLAR  LIGHTING  SYS 

10  .  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  OWES:  A 

DOD  HDBK  289  LIGHTING  ON  NAVAL  SHIPS 


626P  TOTAL  -  1 

6320  N027  N 
6320  N027  01  N 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  - 


MIL  A  17196E  ALARM  SWITCHBOARDS  ALARM 
MIL  A  17196  1  ALARM  SWITCHBOARDS  SINGLE 
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6320-6515 

RCS  D0-D»E(«»759 
ASSIGNEE  AQIVITY  LISTING 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

6320  N027  02 
6320  N027  03 
6320  N027  04 
6320  N028 
6320  N031 
6320  N032 
6320  N034 
6320  N035 
6320  N038 


.TITLE .  PY 
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6350  N174  MIL  A  153736  ANNUNCIATORS  NAVAL  SHIPBO 

6350  N180  MIL  A  15303  AUDIBLE  SIGNALS  ALARMS  BELLS  SH 

6350  TOTAL  -  15  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  COOES:  A  - 

6505  5594  A  A  XXX  MILK  OF  MAGNESIA  MB  DM  F4 
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6510  0804  A-A-XXX  PAD,  COTTON 

6510  0823  A  A  XXX  SPONGE  NON  STERILE 
6510  0857  A-A-XXX  SPONGE  SURGICAL 
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A  A  XXX  SCISSORS  GEN  SURG 
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ZZ-C-001597A  CONDOMS,  RUBBER  CONT 

MB 

DM 

H5 

943 

953 
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MD 

MS 

03 

N 

6515 

5730 

A-A-54369  DEFRILLATOR  &  CARD 

MB 

DM 

H5 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5731 

A-A-51560A  DEFIBRILLATOR,  MONIT 

MR 

DM 

H5 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5732 

A-A-54894  DEFIBRILUTOR  RECOR 

MB 

DM 

H5 

943 

953 
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A 

MD 

MS 

03 

N 
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5733 

A-A-0051948  DEFIBRILLATOR  CAROI 

MR 

DM 

H5 

943 
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A 
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MS 
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N 
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5734 

ANSI-AAMI  OF-2  1989  CARDIAC,  DEFIBRILAT 

MB 

DM 

F5 

A 
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A 

MD 

MS 
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N 
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5735 

A-A-XXX  PUNCH,  CUTANEOUS 

MB 

DM 

F4 

A 

943 
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MD 

MS 
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U 

6515 

5736 

A-A-XXX  MASK,  ORONASAL 

MB 

DM 

F4 

A 
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A-A-XXX  LARYNGOSCOPE,  MISC 

MB 

DM 

F4 

A 
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MB 

DM 
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MB 
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1281 

A  A-XXX  SCREEN  X-RAY 

MR 

DM 

F4 

A 

911 

921 

944 

A 

MD 

MS 

03 

U  B 

6525 

1286 

MIL  C  36337  COOLER  X  RAY 

MB 

DM 

H5 

943 

953  944 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6525 

1287 

X-RAY  EQUIPMENT 

MB 

DM 

F5 

B 

943 

953  953  A 

MD 

MS 

03 

N 

6525 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

t  i 

1  - 

3 

6530 

2052 

A-A-XXX  STERLIZATION  TEST 

MB 

DM 

F4 

A 

884 

894 

914 

A 

MD 

MS 

03 

U  B 

6530 

2147 

A-A-XXX  STERILIZER,  SURG  INS 

MB 

DM 

A4 

A 

894 

904  944  A 

MD 

MS 

03 

U  B 

6530 

2228 

A-A-XXX  PAD,  OPERATING  TABLE 

MB 

DM 

D4 

A 

904 

914  944  A 

MD 

MS 

03 

tl  B 

6530 

2246 

A-A-XXX  STAND.  SURGICAL  INST 

MB 

DM 

F4 

A 

911 

9?] 

944  A 

MD 

MS 

03 

U  B 

6530 

2259 

A-A-XXX  CABINETS,  SURG  INSTR 

MB 

DM 

F4 

A 

911 

921 

944  A 

MD 

MS 

03 

U  B 

6530-6610 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

9 

T 

Rll 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

6530 

2260 

A-A-XXX  TABLE.  OPERATING 

MB 

DM 

F4 

A 

911 

921 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

B 

6530 

2268 

MIL-C-XXX  CURTAIN.  BEDSIDE 

MB 

DM 

F4 

A 

911 

9?1 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

B 

6530 

2269 

MIL-5-XXX  SCREEN,  BEDSIDE 

MB 

DM 

F4 

A 

911 

9?1 

944 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6530 

2285 

A-A-XXX  HUMIDIFIER,  PORTABLE 

MR 

DM 

F4 

A 

912 

92? 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

B 

6530 

2292 

A-A-XXX  RESPIRATOR,  MOBILE 

MR 

DM 

F4 

A 

91? 

9?? 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

B 

6530 

2336 

A  A  XXX  LIGHT,  SURGICAL  CEIL 

MB 

DM 

F4 

A 

9?1 

931 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

E 

6530 

2384 

MIL-S-XXX  STERILIZER,  SURGICAL 

MB 

DM 

F4 

A 

923 

933 

944 

A 

MD 

MS 

03 

MB 

u 

B 

6530 

2420 

A-A-XXX  VALVE  KIT 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

94? 

944 

A 

MD 

MS 

03 

u 

B 

6530 

2435 

MIL-S-16829  STAND  IRRIGATION 

MB 

DM 

H5 

94? 

95? 

944 

G 

MD 

MS 

03 

IJ 

6530 

2440 

MIL  L  37313  LIGHTS  SURGICAL 

MB 

DM 

H5 

942 

95? 

952 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

2441 

MIL-L-36531A  LIGHT  FIELD  SURG 

MB 

DM 

H5 

94? 

95? 

944 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6530 

2442 

A  A  XXX  BAGS  URINE  COLLECT 

MB 

DM 

F? 

A 

942 

95? 

952 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

2443 

A  A  XXX  DRAPES  SURGICAL 

MR 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

2444 

MIL  P  37199  PUMP  &  FILLER 

MR 

DM 

H5 

943 

953 

944 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6530 

2445 

MIL-L-16462  LITTER  FOLDING 

MR 

DM 

H5 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

2446 

MIL  L  16446  LITTER  FOLDING 

MB 

DM 

H5 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

2448 

A-A-XXX  LIGHT,  ULTRAVIOLET 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6530 

TOTAL  - 

22  ,  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  CODES:  A 

-  22 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  * 

1  -  ( 

3 

6532 

1216 

A-A-XXX  CAP,  OPERATING 

MB 

DM 

F4 

A 

913 

9?3 

94? 

A 

MD 

MS 

03 

U 

B 

6532 

1221 

MIL-G-XXX  GOWN.  OPERATING 

MR 

DM 

F? 

A 

913 

9?3 

94? 

A 

MD 

MS 

03 

U 

B 

6532 

1235 

A-A-XXX  FABRICS.  NONWOVEN 

MR 

DM 

F4 

A 

9?4 

934 

94? 

A 

MD 

MS 

03 

U 

B 

6532 

1236 

A-A-XXX  SMOCK  DENTAL 

MB 

DM 

F4 

A 

9?4 

934 

94? 

A 

MD 

MS 

03 

U 

B 

6532 

1243 

A-A-30031  DIAPER,  ADULT 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

D 

6532 

1246 

A  A  XXX  TUNIC  OPERATING  SURG 

MB 

DM 

F4 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1247 

A  A  XXX  TROUSERS  OPERATING 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1248 

A  A  XXX  TUNIC  OPERAT  WMNS 

MR 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1249 

A  A  XXX  SHIRTS  OPERATING 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1250 

A  A  XXX  SMOCK  MEDICAL  MENS 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1251 

A  A  XXX  TROUSERS  OPER  WMNS 

MR 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1252 

A  A  XXX  TROUSERS  OPER  MENS 

MR 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1253 

A  A  XXX  SHIRTS  OPER  MENS 

MR 

DM 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1254 

A  A  XXX  SHIRTS  OPER  MENS 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953  953  A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1255 

A  A  XXX  SMOCKS  PHYSICIANS 

MB 

DM 

F4 

A 

943 

953  953 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

TOTAL  - 

15  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A 

-  15 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  i 

1  -  1 

D 

6540 

1267 

A-A-XXX  INSERT  OPTICAL 

MB 

DM 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6540 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

>  * 

1  -  1 

D 

6545 

0093 

MIL  C  37946  CASE  SPLINT  SET 

MB 

DM 

H5 

943 

953  944 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6545 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  • 

1  -  1 

D 

6550 

0099 

A-A-XXX  TEST  KET  ALCHOHOL 

MB 

DM 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

MD 

MS 

03 

N 

C 

6550 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  ‘ 

Z  -  1 

D 

6605 

0417 

MIL-C-10436L  COMPASS  MAGNETIC  UNMOUNTED 

ME 

F2 

943 

963 

963 

A 

ME 

99 

N 

6605 

0444 

MIL  S  24656  SEXTANT  MARINE 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

N 

A 

6605 

F448 

MIL  C  83856  USAF  COMPUTER  AHACK  TYPE 

71 

D2 

92? 

93? 

95? 

A 

99 

U 

6605 

F450 

MIL-P-87133  USAF  PLOTTER  COMBAT  MISSION 

71 

D2 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6605 

N043  20 

MIL  W  3717  B  WEIGHT  SOUND 

SH 

D5 

911 

931 

931 

A 

N 

C 

6605 

N433 

MIL  A  19642  B  ALIDADE  TELESCOPIC 

SH 

D5 

931 

951 

Z 

N 

A 

6605 

N435 

MIL  C  1193  COMPASSES  SHIP  NAVY  NO 

SH 

D2 

913 

931 

931 

A 

SH 

U 

C 

6605 

N436 

MIL  D  2759E  DEAD  RECKONING  TRACER 

SH 

A2 

931 

951 

7 

SH 

N 

A 

6605 

N437 

MIL  P  15418  C  PLOTTING  BOARDS 

SH 

D2 

931 

951 

7 

N 

A 

6605 

N438 

MIL  C  15952  G  COMPASS  GYRO  MINIATURE 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

6605 

N439 

MIL  G  17012  G  1  GYRO  COMPASS  EQUIPMENT 

SH 

D2 

931 

951 

7 

N 

A 

6605 

N440 

MIL  C  18106  F  COMPASS  GYRO  VEHICLE 

SH 

D2 

931 

951 

7 

N 

A 

6605 

N441 

MIL  A  21381  B  1  PLOTTING  BOARDS 

SH 

n? 

931 

951 

Z 

N 

A 

6605 

N442 

MIL  A  22523  E  1  ANALYZER  INDICATOR 

SH 

A2 

031 

951 

7 

N 

A 

6605 

N443 

MIL  P  23141  D  1  PLOniNG  TABLE 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

N 

A 

6605 

TOTAL  - 

15  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A 

-  15 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  * 

Z  -  1 

0 

6610 

0347 

MIL  1  7028  INST  AND  INST  BRDS  AIR  INSTL 

AS 

R2 

922 

934 

944 

951 

A 

AV 

AS 

U 

D 

6610 

0351 

MIL-I-7065B  INDICATOR  POSITION  AILERON 

71 

D? 

914 

924 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

6610 

0361 

MS27403  INDICATOR  POSITION  LANDING  GEAR 

71 

D2 

92? 

932  952 

A 

AS 

99 

u 

6610 

0374 

MIL-I-27623C  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

71 

H5 

931 

941 

941 

A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

6610 

0385 

MIL-P-7968A  POSITION  INDICATING  ASSEMBLI 

AS 

R5 

A 

941 

943 

951 

A 

AV 

AS 

99 

U 

D 

6610 

0394 

MIL-STD-884C  ELECTRONICALLY  OR  OPTICALL 

71 

H5 

941 

951 

943  G 

AV 

AS 

99 

U 

6610 

0396 

MS27150  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE  STAND 

71 

H5 

941 

961 

961 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

C105 

MIL-M-5388B  MACHMETER  PITOT  STATIC  OPER 

71 

H5 

943 

963  963 

A 

AV 

AS 

99 

N 

PAGE  NO.  A  -  70 


6610-6625 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 


6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 

6610 


0406 

0409 

0410 

0415 

0418 

F119 

F359 

F364 

F383 

F391 

F393 

F395 

F398 

F400 

F401 

F403 

F404 

F411 

F412 

F413 

F414 

F416 

F417 

F419 

F420 


6610  TOTAL  - 

6615  A343 
6615  F342 
6615  F343 
6615  F344 

6615  TOTAL  - 

6620  0494 
6620  0504 
6620  0529 
6620  0530 
6620  0532 
6620  0540 
6620  0546 
6620  0552 
6620  1044 
6620  A115 
6620  F507 
6620  F519 
6620  F521 
6620  F526 
6620  F528 
6620  F534 
6620  F535 
6620  F541 
6620  F542 
6620  F547 
6620  F548 
6620  F550 
6620  F551 
6620  F553 

6620  TOTAL  - 

6625  0694 
6625  0697 
6625  0711 
6625  0714 
6625  0715 
6625  0724 
6625  0731 
6625  0739 
6625  0740 
6625  0742 
6625  0756 
6625  0759 
6625  0766 
6625  0769 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  Q  F  Q 

^  Q 

F  Q  T  RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

MS28025  ACCELERAMETER  AIRCRAFT 

71 

D? 

943 

963 

963  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL-I-5721D  INDICATOR  INDICATEO  AIRSPEED 

AV 

D2 

943 

952 

952  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL-I-7062  INDICATORS  POSITION  CONTROL 

71 

D2 

944 

964 

964  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL-M-7507B  MACHMETER  PITOT  STATIC  RANG 

71 

D2 

944 

964 

964  A 

AS 

99 

N 

MIL-I-27720D  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

71 

D2 

944 

964 

964  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL  A  38138  AMP  IND  GP  IND  AIRSPEED 

80 

B2 

862 

872 

901  A 

99 

U  B 

MIL  A  27671C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 

71 

D2 

921 

931 

952  A 

99 

U 

MIL  A  27670C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 

71 

D1 

923 

933 

952  A 

99 

U 

MIL-T-83174C  USAF  TRANSMITTER  ACCELROME 

71 

D2 

933 

944 

952  A 

99 

U 

MIL- I -83362  USAF  INDICATOR  POSITION  TAK 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

99 

N 

MIL-T-25627C  USAF  TRANSMIHER  SYNCHRO 

71 

D2 

941 

961 

961  A 

99 

N 

MIL-I-27672B  USAF  INDICATOR  POSITION  AL 

71 

D2 

941 

961 

944  G 

99 

U 

MIL-I-27197C  USAF  INDICATOR  AIRSPEED 

71 

D2 

941 

961 

944  G 

99 

u 

MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

D2 

941 

961 

961  A 

99 

N 

MlL-I-87928  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  TYP 

71 

D2 

941 

961 

961  A 

99 

N 

MIL-I-38139  USAF  INDICATOR  VERTICAL  VEL 

71 

D2 

942 

962 

962  A 

99 

N 

MIL-H-27269A  USAF  HORIZONTAL  SITUATION 

71 

H5 

943 

963 

963  A 

99 

N 

MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

D1 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-I-83152B  USAF  INDICATOR  INDICATED 

71 

D2 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-I-27203B  USAF  INDICATOR  POSITION  WI 

71 

D2 

944 

964 

963  A 

99 

N 

MIL-I-5154B  USAF  INDICATOR  TRUE  AIRSEEP 

71 

D? 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-A-27195A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

D? 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-I-27193C  USAF  INDICATOR  AHITUDE  AR 

71 

D? 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-I-27196C  USAF  INDICATOR  VETICAL  AAU 

71 

D? 

944 

964 

964  A 

99 

N 

MIL-A-83212A  USAF  ALTIMETER  PRESSURE 

71 

D1 

944 

964 

964  A 

99 

N 

33  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  33 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

•  ^ 

1  -  0 

MIL-G-49267  GYROSCOPE  DISPLACE  CN  1314A 

CR 

D2 

932 

942 

942  A 

N  C 

MIL-G-25S91E  USAF  GYROSCOPE  RATE  SWITCH 

71 

D1 

931 

941 

952  A 

99 

U 

MIL-T-27200C  USAF  TRANSMITTER  RATE  GYRO 

71 

D1 

931 

941 

952  A 

99 

U 

MIL-F-83172C  USAF  GYROSCOPE  ASSEMBLY 

71 

D2 

934 

944 

952  A 

99 

U 

4  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

•  i 

1  -  0 

GAGE,  PRESSURE,  DIAL  INDICATING  619  62 

GS 

F3 

914 

931 

931  A  AV 

AS 

99 

N  C 

MIL  t  6598  F  TRANSMITTER  RATE  OF  FLOW 

71 

D? 

922 

93? 

952  A  AV 

AS 

99 

U 

MIL-T-25435  TRANSMITTER  PRESSURE  AIRCRA 

71 

D2 

934 

954 

944  G  AV 

AS 

99 

U 

MIL-T-5350E  TRANSMITTER  SYNCHRO  OPERATE 

71 

D? 

934 

954 

954  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL-I-6301  INDICATOR  PRESSURE  FUEL  0-60 

71 

D? 

934 

954 

944  G 

AS 

99 

U 

MIL-I-6599C  INDICATOR  RATE  OF  FLOW  FUEL 

71 

D? 

941 

961 

961  A 

AS 

99 

N 

MIL-I-70858  INDICATOR  PRESSURE  ENGINE 

71 

D1 

942 

962 

962  A  AV 

AS 

99 

N 

MIL-G-8170  GAGE  PRESSURE  DIAL  INDICATIN 

71 

D? 

944 

964 

964  A 

N 

MS35424  LIGHT  MARKER  CLEARANCE 

AT 

F5 

921 

931 

931  A  AT 

MC 

84 

N  C 

MIL-I-58099  INDICATOR  PRESSURE  TYPE  TB-1 

AV 

D1 

934 

942 

942  A  AV 

N  C 

MIL-T-8249B  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  FLO 

71 

D1 

923 

933 

933  A 

99 

N  C 

MIL-A-27261B  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAFT 

71 

D? 

933 

943 

952  A 

99 

U 

MIL-I-83245  USAF  INDICATOR  SET  OIL  PRES 

71 

D? 

933 

943 

944  G 

99 

U 

MIL-I-7203B  USAF  INDICATOR  RATE  OF  FLOW 

71 

C? 

934 
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6625  0783 
6625  0786 
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6625  0792  01 
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6625  AB02 
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6625  AB07 
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6625  AB35 
6625  AB36 
6625  AB38 
6625  AF49 
6625  AF50 
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6625  AF58 
6625  0052 
6625  0054 
6625  F059 
6625  F886 
6625  F894 
6625  F971 
6625  F975 
6625  F981 
6625  F982 
6625  F984 
6625  F986 
6625  FBIO 
6625  FB39 
6625  FB40 
6625  FB47 
6625  N813 
6625  N903 
6625  N965 
6625  N967 
6625  N983 
6625  N996 
6625  NB24 
6625  NB33 


•  TITLE .  PY 


MIL 

MIL 


87952  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL 


MIL-I-XXX  INSTRl 
MIL  M  XXX  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 


MIL  M  XXX 
MIL  M  XXX 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
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DIGITAL  BARGRAPH 
DIGITAL  BARGRAPH 


MIL  M  XXX  8  METERS, 
MIL  M  XXX  9  METERS, 


MIL  M 
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XXX 

XXX 


I  ft  w 

METERS, 

METERS, 

METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

-  DIGITAL  BARGRAPH 

^  riu  I  i.i\w  •  DIGITAL  BARGRAPH 

10  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

11  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
MIL  M  XXX  12  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
MIL  M  XXX  13  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
UL  1244  STD  SAFETY  OF  ELEC  &  ELECTRONIC 
A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SWEEP 
A-A-XXXXX  TEST  SET  ELECTRICAL  POWER 
A-A-XXXXX  GENERATOR  PULSE 
A-A-XXXXX  FREQUENCY  STANDARD 
A  A  XXX  TEST  SET  RDO  AN  PRM  34 

XXX  COUNTER  ELEC  DIGITAL  TS  3662 
XXX  GENERATOR  SIGNAL  SG  1145 
XXX  GENERATOR  DIGITAL  DATA  SG  1139 
XXX  MEASURING  SET  RDO  AN  URM  199 
XXX  MULTIMETER  BATTERY  0  35  AMP  0  H 
XXX  BRIDGE  IMPEDANCE  ZM  78 
T  49435  TEST  SET  TS  4321  AVR  2 
T  49435  TEST  SET  AN  UPM  148 
T-49057A  TEST  SET  IFF  AN  TPM  25A 
A-A-XXX  CALIBRATOR  VOLTAGE  ALTERNATING 
A-A-XXX  AMPLIFIER  TRAVELING  WAVE  TUBE 
STANDARD  FI^OUENCY  RUBIDUIEM 
MIL-M-998»1ULTIMETERS:  CLAMP-ON 
EP  STUDY  <«HUNT  INSTRUMENTS 
EP  STUDY/ 

A-A-XXX  IWMP  TEST  SET  MLS 
A-A-XXX  DECADE  RESISTANCE  BOX 
A-A-XXX  CONNECTOR  TEST  SET 
A-A-XXX  TRANSFER  STANDARD, HI -ACCURACY 

A-A-XXX  OSCILLOSCOPE,  DIGTIAL  STORAGE 

A-A-XXX  PRIMARY  DC  RATIO  STANDARD 
A-A-XXX  TIME  DOMAIN  REFLECTOMETER 
A-A-XXX  135MV  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDU  82 
A-A-XXX  TRUE  RMS  AC  VOLTMETER 
A-A-XXX  DISTORTION  ANALYZER  WITH  SOURCE 
A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SWEEP 
A-A-XXX  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL  READ 
.“'-a-XXX  HIGH  VOLTAGE  WIRING  ANALYZER 
MIL  M  24359  METERS  MILLIAMMETERS  DC  MOUN  SH 
MIL  STD  1387C  1  PROCEDURES  FOR 
MIL  T  28820  TEST  SET  TS  3389  OMEGA  RCVR 
MIL  T  22053A  RADIAC  DETECTOR  TEST  CHAMB 


MIL-T  28862  TST  ST  RADIO  TRSMG  AN  BRM  2 
MIL  V  23151  B  3  VOLTMETER  EXPANDED 
MIL  I  23830  C  3  INDICATOR  MULTIVOLTAGE 
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6630  0556  03  MS36453A  STANDARD  SOLUTION  SET  HYDROGEN 
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6630  0556  09  MS51438  BULB  ABSORPTION  GAS 
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6630  0556  10 
6630  0556  11 
6630  0556  12 
6630  0556  13 
6630  0556  14 
6630  0556  15 
6630  0556  16 
6630  0557 
6630  N498 
6630  N524 

6630  TOTAL  - 


MS51439  BULB  LEVELING  GAS  ANALYSIS  EA 
MS51440  BURET  LABORATORY  EA 
MS51442  CONDUCTIVITY  CELL  EA 
MS51445  VISCOSIMETER  CUP  TYPE  EA 
MS51446  DIGESTION  APPARATUS  NITROGEN  EA 
MS51447  FLUOROMETER  EA 
MS51448  NEPHELOMETER  INTEGRATING  EA 
MIL-M-XXX  MIL-P-12048  MB 
MIL  B  24617  BOILER  FEEDWATER  SH 
MIL  D  22612C  AS  DETECTOR  CONTAMINATED  FU  AS 


DELINQUENT  -  4 


STATUS  COOES:  A  -  23 


6635  014B  MIL-T-3B760  TENSIOMETER  DIAL  INDICATING  B2  D2 

6635  0149  MIL  I  17214B  INDICATOR  PERMEABILITY  SH  H5 

6635  0152  MIL-M-XXXX  MONITOR  FIELD  FUEL  QUALITY  ME  B4 

6635  0155  A-A-XXX  PORTABLE  ULTRASONIC  INSPECTION  82  B4  A 

6635  0156  A-A-XXX  CONDUCTIVITY  TESTER  ELECTRICAL  82  B4 

6635  0158  MIL-M-6867C  MAGNETIC  INSPECTION  UNITS  82  C5 

6635  0159  MIL-M-6867  82  D2 

6635  0163  A-A-XXXX  FLUORESCENT  PENETRANT  INSPECTIO  82  99  F4  A 

6635  0164  A  A  XXX  X-RAY  MACHINE  PORTABLE  160KVCP  82  B4  A 

6635  F161  MIL-L-9909A  (USAF)  LIGHT,  ULTRAVIOLET  82  D5 

6635  F162  MIL-F-38762  FLUORESCENT  PENETRANT  INSPEC  82  99  H5  A 

6635  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  MDES:  A  -  11  ,  G  -  0 


6640  1847 
6640  1849 
6640  1854 
6640  1855 
6640  1856 
6640  1857 
6640  1858 
6640  1860  01 
6640  1860  02 
6640  1860  03 
6640  1860  04 
6640  1860  05 
6640  1860  06 
6640  1860  07 
6640  1860  08 
6640  1860  09 
6640  1860  10 
6640  1860  11 
6640  1860  12 
6640  1860  13 
6640  1860  14 
6640  1860  15 
6640  1860  16 
6640  1860  17 
6640  1860  18 
6640  1860  19 
6640  1860  20 
6640  1860  21 
6640  1861 


GGG-C-589  CORK,  PRESSERS,  ROT,  MB 
A-A-XXX  GRADUATE  LIQUID  MB 
MIL-M-21908  MICRO-BURETH  MB 
A-A-XXX  RACK,  TEST  TUBE  MB 
MIL-R-37640  RACK.  TEST  TUBE  MB 
A-A-XXX  WATER  BATH  ELECTRIC  MB 
MIL-W-42062  WATER  BATH  ELECTRIC  MB 
MS35966B  CRUCIBLE  IGNITIO*.'  LABORATORY  EA 
MS35968B  CRUCIBLE  IGNITION  LABORATORY  EA 
MS35979B  PIPET  BLOOD  DILUTING  THOMA  AND  EA 
MS35980B  MEASURING  GENERAL  PURPOSE  EA 
MS35990C  TRIPOD  LABORATORY  APPARATUS  EA 
MS35991C  TRIPOD  LABORATORY  APPARATUS  EA 
MS36022B  TONGS  LABORATORY  WEIGHT  IN  PALM  EA 
MS36023C  TONGS  LABORATORY  CRUCIBLE  EA 
MS36025C  TONGS  LABORATORY  EVAPORATING  EA 
MS36026C  TONGS  LABORATORY  FLASK  TYPE  EA 
MS36088A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY  EA 
MS36089A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY  EA 


MS36270B  CHIMNEY  AND  SUPPORT  LABORATORY 
MS36277A  BURNER  GAS  LABORATORY  TOUCH 
MS36342  BURNEER  GAS  LABORATORY  BUNSEN 
MS36344  BURNER  ALCOHOL  BRTHEL  TYPE 
MS36370  PIPET  DROPPING 
MS36561  TONAS  LABORATORY  DOUBLE  GRIP 
MS36579A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY 
A-A-XXX  INCUBATOR  BACTERIAO 


6640  TOTAL  -  29  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COTES;  A  -  29  ,  G  -  0 

6645  0408  MIL  C  87979  CLOCK  AIRCRAFT  ELECTRONIC  82  D1 

6645  0415  MIL  W  22176A  4  WATCH  WRIST  SUBMERSIBLE  SH  H5 

6645  0416  MIL  C  23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY  SH  H5 

6645  0423  MIL-W-46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMND  1  AR  A1 

6645  0431  A-A-XXXXX  STOPWATCH  MILITARY  AR  B4 

6645  0432  MIL  W  46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMEN  2  AR  Cl 

6645  0434  MS21341  82  99  H5 

6645  0435  MS27650  82  99  H5 

6645  0436  MS27651  82  99  H5 

6645  0437  MIL-C-6499E  82  99  H5 

6645  F425  A-A-XXX  TIMER,  PRECISION,  BOMBING,  0-30  82  B4  A 

6645  F439  MIL-C-87975  82  H5 

6645  N417  MIL  C  24523  CHRONOMETER  QUARTZ  BATTERY  SH  H5 

6645  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  13  .6-0 

6650  0174  HIL  C  48497A  AMD  1  COATING  SINGLE  OR  AR  B1 
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PROJECT 

6650  0188 
6650  A190 
6650  N154 


.TITLE .  PY 


A-A-XXX  MICROSCOPE  OPTICAL 
MIL-F-62422  FILTER  LASER  HAZARD  PRO 
MIL-F-21241  FILTERS  COLOR  FINISHED 


6650  TOTAL  -  4 


DELINQUENT  -  3 


STATUS  CODES:  A 


6660  0067  MIL  W  12404E  WIND  MEASURE  SET  AN  GMQ  11 
6660  0083  MS  24134A  NOTICE  1  ALTMETER  PRESS  STA 

6660  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

6665  0647  MIL-P-50014C  AMDT  3  PACKET  SODIUM 

6665  0648  MIL-T-51023D  AMDT  4  TABLETS  COMPOUND  34 

6665  A545  MIL  R  XXX  RCVR  GRP  OR  311  TDQ  T1 
6665  A597  MIL-R-38987,  RADIAC  SET,  AN/PDR-69 

6665  A612  MIL  P  49392  PROBE  RADIAC  DT  590  PDR  56A 
6665  A645  MIL-P-51518B  (EA)  PAPER  CHEMICAL  AGENT 

6665  A646  MIL-P-51409A  (EA)  PAPER  CHEMICAL  AGENT 

6665  A649  MIL-S-51200B  (EA)  SAMPLING  KIT  CBR  AGENT 

6665  N576  MIL  R  24086B  RADIAC  SET  AN  PDR  45 


6665  TOTAL  -  9 


DELINQUENT  -  3 


STATUS  CODES:  A 


6670  0179  MIL  W  XXXX  WEIGH  KIT  ACFT  PLTFM  SCALES 
6670  0198  A-A-XXX  BALANCE  TORSION 
6670  0199  MIL  B  43282B  2  BALANCES  TORSION 

6670  A200  MIL  S  43147D  GL  1  SCALE  SYS  PREPK  FOOD 


6670  TOTAL  -  4 


DELINQUENT  -  2 


6675  0001 
6675  0824 
6675  0886 
6675  0902 
6675  0952 
6675  0953 
6675  0954 
6675  0965 
6675  0996 
6675  0998 
6675  A018 
6675  A968 
6675  A999 


MIL-C-12103  COMPUTER, 


MIL 
A  A 
MIL 
MIL 
MIL 
MIL 


,  STATUS  CODES: 

STADIA  CIRCULAR  SC  82 
UIP  SEDME  MMR 


S  53046  SURVEY  E 
TEMPLATE  DRAFTIN 
T  52015B  TEMPLATE  DRAFTING  MAP 
'  52955B  POSITION  &  AZIMUTH 


T  52956B  TEST  SET  POSITION  &  AZIMUTA  ME 
T  52957B  TEST  SET  POWER  SUPPLY 
A-A-XXX  CASES  BATTERY  AND  LIGHTING 
MIL-L-52056D  LIGHT  SIGNAL  SURVEYING 
MIL-S-52156D  SURVEYING  SET  ELECTRONIC 
MIL-T-52820A  TABLE  DRAWING  STEEL 
MIL-S-14249C  STRAIGHTEDGE  RADIAL  LINE 
MIL-T-52820A  TABLE  DRAWING  STEEL 


6675  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A 


6680  0203  MIL  G  16356C  GOGES  BOILER  WATER  DIRECT 
6680  0209  MIL  G  2860E  GLASSES  SIGHT  FLOW 

6680  0221  MIL  G  16748A  2  GAGE  TANK  LIQUID  LEVEL 

6680  0228  IR  STDY  TRANSMITTER,  LIQUID  QU  3801  380 

6680  0230  MIL-S-10215G  SPEEDOMETERS 

6680  0233  A-A-XXXXX  AIR  FLOW  MONITORING  EQUIPMENT 

6680  0239  MIL-T-XXX  TESTER  LIQUID  VOLUMETRIC  POSIT  82 
6680  A226  MIL  S  51028B  SAMPLING  AND  GAGING  KIT 

6680  F238  MIL-I-26382  INDICATOR  SET,  LIQUID  OXYGEI 

6680  N213  MIL  G  18498C  1  GLASS  SET  WATER  GAGE  FLA 

6680  N215  MIL  G  18498C  1  GLASS  SET  WATER  GAGE  FLA 

6680  N223  MIL  F  24291B  FLOWMETER  FLUID 

6680  N232  MIL  M  19981A  METERS  AIR  FLOW  INDICATING 

6680  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  COTES:  A  -  13 

6685  0860  MIL-I-7084B  INDICATOR  PRESSUR:  HYDRAULU 

6685  0887  A-A-XXX  PRESSURE  TRANSDUCER 

6685  0888  MS28034A  BULB  TEMPERATURE  ELECTRICAL  RE! 

6685  0902  MIL-I-27209C  INDICATOR,  TEMPERATURE, 

6685  0905  MS24482  TRANSMITTER;  TEMPERATURE,  ELECTI 

6685  0906  MILI26860  INDICATOR  HUMIDITY  PLUG  COLOR 

6685  0909  MS27211C  THERMOMETER  INDICATING  CAP 

6685  F864  MIL  I  27674  INDICATOR  TEMP  ELEC  RESIST 

6685  F872  MIL-G-25308B  GAGE  PRESSURE  HYD  TYPE  ME&l  82 

6685  N812  MIL  T  19646  7  THEMOMETER  GAS  ACTUATED 

6685  N814  MIL  T  XXX  TRANSDUCERS  ELECTRICAL 

6685  N814  01  MIL  T  XXX  1  TRANSDUCER  FROST  POINT 

6685  N814  02  MIL  T  XXX  2  TRANSDUCER  SWITCH  FROST 

6685  N815  MIL  T  24387A  3  TRANSDUCERS  ELECTRICAL 
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PROJECT 


.TITLE .  PY 


PA  AA  BA  PP  -Z- 

RC  GC  SC  LL  F  0 

ET  NT  IT  CA  lYT 

PY  TY  SN  YN  SRR 


6685  N815  01  MIL  T  24387  1  TRANSDUCERS  TEMPERATURE 
6685  N877  MIL-T-23234C  THERMOCOUPLES  CORROSION 


6685  TOTAL  -  16  .  DELINQUENT 


6695  0100 
6695  0111 
6695  0112 
6695  0113 
6695  0114 
6695  0115 
6695  A099 
6695  F090 
6695  N094 
6695  NllO 


STATUS  COOES:  A  -  16 

BALL  STYLE  AT 


G  -  0 
F4 


-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 
0  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 
T  lYT  lYT  lYT  A  MS 
R  SRR  SRR  SRR  T  YT 

882  902  902  A 
921  941  941  A 

Y  -  0  .  Z  -  0 

923  933  933  A  AT 


NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


A-A-XXXXX  INCLINOMETER  BALL  STYLE  AT  F4  923  933 
MS27049  BEARING,  JEWEL-BAR  HOLE  BOMBE  82  99  H5  E  944  944  951 
MS27046  BEARING,  JEWEL-CUP  82  99  H5  E  944  944  951 
MS27045  BEARING,  JEWEL-VEE  82  99  H5  E  944  944  951 
MS27044  BEARING,  JEWEL-OLIVE  HOLE,  RINGS  82  99  H5  E  944  944  951 
MS27048  BEARING,  JEWEL-OLIVE  HOLE  SINGLE  82  99  H5  E  944  944  951 
INCLINOMETER  BALL  STYLE  MIL-I-62384  AT  H5  923  933 
MIL  S  276260  1  SAMPLER  CRYOGENIC  LIQUID  68  D2  891  894  914 
MIL  T  24448A  TORSIONMETER  SYSTEM  SH  D2  901  921 


SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 


6695  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A  -  10 


6720  0348  MIL-C-55669B  CAMERA  STILL  PICT  35MM  CR 

6720  A314  MIL  R  49016A  CR  RCDR  CODE  MATRIX  LA434  CR 

6720  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

6730  1006  MIL-P-15127  PROJ  STILL  PICT  AP4  CR 

6730  A127  MIL-V-11815B  VIEWER  STILL  PICT  ARIZ  CR 

6730  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

6740  A135  MIL  P  55157A  PRINT  PROJ  PHOTO  EN  36  CR 

6740  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

6750  0421  2  F  333  FILM  PHOTO  MOTION  PIC  BLK  WHT  CR 

6750  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

6760  A349  MIL-T-12020C  TRIPOD  PHOTO  LM41  CR 

6760  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COI^:  A  -  1 

6780  0346  IR  STUDY  ALL  99 


.  STATUS  CODES:  A  -  2  .  G  -  0 


MIL-P-15127  PROJ  STILL  PICT  AP4 
MIL-V-11815B  VIEWER  STILL  PICT  ARIZ 
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6780  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A  -  1 


G  -  0 
D2 

G  -  0 
D2 

G  -  0 
H5 

G  -  0 
E3 

G  -  0 


-  0  ,  Z  -  0 

932  934  934  A  CR  SH  99 
932  934  934  A 

-  0  .  Z  -  0 
883  903  913  A 

-  0  ,  Z  -  0 
883  903  913  A 

-  0  .  Z  -  0 
932  934  934  A 

-  0  ,  Z  -  0 

921  942  952  A  CR  NV  99 

-  0  .  Z  -  0 


6810  0590 
6810  1007 
6810  1008 
6810  1009 
6810  1010 
6810  1013 
6810  1014 
6810  1015 
6810  lOlo 
6810  1017 
6810  1018 
6810  1019 
6810  1027 
6810  1028 
6810  1029 
6810  1030 
6810  1031 
6810  1032 
6810  1033 
6810  1034 
6810  1035 
6810  1039 
6810  1040 
6810  1146 
6810  1185 
6810  1241 
6810  1303 
6810  1304 
6810  1305 
6810  1308 
6810  1309 
6810  1310 


MIL-STD-1434B  GOGGLES 

EA 

A2 

943 

943 

943 

G 

OS 

U 

B 

JAN-T-171A  TOLUENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

U 

JAN-A-179A  ACID  SULFURIC  AND  OLEUM 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-A-183A  ACID  NITRIC 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-A-187A  ACID  PICRIC 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-D-242A  DIETHYLPHTHALATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

6 

JAN-H-257A  HEXACHLORBENZENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-C-263A  CALCIUM  STEARATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-B-366A  BARTIUM  STEARATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-M-476B  MANGANESE  PWD 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-B-660A  BARIUM  OXALATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

JAN-D-666A  DINITROCHLORBENZENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

AS 

U 

B 

MIL  P  156C  POTASSIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

U 

B 

MIL  B  162D  BARIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

AS 

U 

B 

MIL  C  178  CHARCOAL 

AR 

B4 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

MIL  P  193B  POTASSIUM  SULFATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

MS 

68 

U 

B 

MIL  C  216C  CELLULOSE  WOODPULP 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

MIL  P  21 7B  POTASSIUM  PERCHLORATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

AS 

u 

B 

MIL  D  218C  DIBUTYLPHTHAWTE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

MIL  S  271C  STEARIC  ACID 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

MIL  A  512  ALUMINUM  POWDER 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

MIL-A-459A  ACETIC  ANHYDRIDE 

AR 

D2 

873 

893 

902 

A 

AR 

OS 

u 

6 

MIL-A-465A  ACID  ACETIC 

AR 

D2 

873 

893 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

MIL  N  3399C  2  NITRODIPHENYLAMINE 

AR 

D2 

891 

911 

Z 

AR 

OS 

N 

A 

MIL  T  19588  TOLUENE  METHYL  ISOBUTYL  KETO 

CG 

H5 

901 

903 

903 

A 

GS 

N 

C 

LLL  R  626  ROSINS  GUM  WOOD  &  TALL  OIL 

EA 

A2 

911 

921 

921 

A 

EA 

SH 

68 

GS 

N 

C 

0-T-236C  TETRACHLOROETHYLENE 

EA 

A5 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

C 

ASTM  D4376-84  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

EA 

A5 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

C 

ASTM  D4081-90  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

EA 

A5 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

C 

MIL-P-11751E  POTASSIUM  HYDROXIDE 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

MD 

SH 

68 

GS 

U 

MIL-E-51454A  ETHYL  ALLCOHOL  ETHANOL 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

EA 

68 

GS 

U 

ETHANOLAMINES  MONOETHANOL  DIETHANOLAMINE 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

EA 

68 

GS 

U 
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6810-6850 

RCS  NO.  DD-0ME(AR)759  STANDARDIZATION 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

6810  1311 
6810  1313 
6810  1314 
6810  1316 
6810  1317 
6810  1318 
6810  1319 
6810  1320 
6810  1321 
6810  1322 
6810  1324 
6810  1325 
6810  1326 
6810  1327 
6810  1328 
6810  1329 
6810  AOOl 
6810  A002 
6810  A004 
6810  A008 
6810  A040 
6810  A043 
6810  A050 
6810  A087 
6810  A577 
6810  8574 
6810  N012 
6810  N015 
6810  N016 
6810  N017 
6810  N019 
6810  N023 
6810  N025 
6810  N028 
6810  N030 
6810  N036 
6810  N037 
6810  N040 
6810  N041 
6810  N043 
6810  N044 
6810  N045 
6810  N064 
6810  N069 
6810  N082 
6810  N073 


PA  AA 
RC  GC 
ET  NT 

.TITLE .  PY  TY 


Z/A  G/A 


BA  PP  -Z-  -A- 
SC  LL  F  Q  F 
IT  CA  lYT  IV 
SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR 


7?  M  5v? 


S  AC 
T  RU 
A  MS 
T  YT 


MIL-STD-1201B  ETHYL  ALCOHOL  ETHANOL 
MIL-STD-613  INORGANIC  BASES  AND  BASIC 
MIL-STD-1207B  INORGANIC  SALTS  AND 
MIL-STD-1436A  ORGANIC  CHEMICAL  COMPOUNDS 
ASTM  D3097  TESTING  AEROSOL  PRODUCTS  FOR 
A-A-XXXXX  SULFURIC  ACID  ELECTROLYTE 
MIL-STD-1443  INORGANIC  AND  ACID  ANHYDRID 
MIL-STD-605A  INORGANIC  ACIDS  AND  ACID 
DOD-STD-1446  METAL  ORGANIC  COMPOUNDS 
DOD-STD-1445  METAL  ORGANIC  COMPOUNDS 
MIL-S-14022A  AMDT  2  SODIUM  PERBORATE 
MIL-T-13405E  AMDT  1  TITANIUM  TECHNICAL 
D0D-A-10825A  AMDT  1  ALUMINUM  OXIDE 
MIL-L-376C  LEAD  DIOXIDE  TECHNICAL 
MIL-H-235C  AMDT  1  HEXACHLOROETHANE 
MIL-S-12613C  AMDT  1  SILICA  COLLOIDAL 
JAN-D-664A  DINITROMETHYUNILINE 
JAN-C-677A  CELLULOSE  REGEN 
MIL  B  51092A  BORON  AMORPHOUS  POWDER 
MIL-F-82655  INT  AM  1  FERRIC  OXIDE 
MIL  S  50005A  STANNIC  OXIDE 
MIL-T-48149A  AM  4  TITANIUM  DIOXIDE 
MIL  M  14779  MAGNESIUM  OXIDE  CALCINED 
MIL-E-63218  A2  EMULS.  POLYETHELENE  (AMMO 
MIL-N-3399B  AM  1  NITRODIPHENY  LAMINE 
MIL-A-159D  AM  2  ANTIMONY  SULFIOE 
MIL  T  24494A  TETRA  TRI  AND  DISODIUM 
MIL-A-81335  ALUMINUM  POWDER 
MIL-A-82667  01(1)  AMMONIUM  PERCHLORATE 
MIL-B-21465  BUTYL  STEARATE 
MIL-C-81350  CATECHOL  4  TERTIARY  BUTYL 
MIL-A-23894  ALPHA  NITRONAPHTHALE 
MIL-D-22346B-01  NORMAL  PRODYL  ADIPATE 
MIL-G-81239  GLYCEROL  MONOOLEATE 
MIL-H-22868  HYDROGEN  PEROXIDE 
MIL-L-18615A  LEADCARBONATE 
MIL-L-17699  LEAD  2  ETHYL  HEXOATE 
MIL-N-47061  N  PHENYL  MORPHOLINE 
MIL  P  23409B  POTASSIUM  TETRABORATE 
MIL-R-82483A  RESIN  POLYESTER  SOLUBLE 
MIL-R-22578B  RESORCINOL 
MIL-W-15000K  WATER  TESTING  CHEMICAL 
MIL-A-82667B  AMMONIUM  PERCHLORATE 
MIL-R-22578B  RESORCINOL 
MIL-B-24617  BOILER  FEEDWATER  AND  BOILER 
MIL-P-82809  POLYMER  LQD  HYDRXL  TRMNATN  P 


EA 

EA 

EA 

EA 

YDl 

EA  GS 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR  GS 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

SH 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS  GS 

OS 

OS 

OS  GS 
OS 
OS 
OS 

SH  GS 
OS 
OS 
SH 
OS 
OS 
SH 


A2 

A2 

A2 

A2 

F5 

A4 

A2 

A2 

A2 

A2 

A1 

A1 

A1 

A1 

A1 

A1 

D2 

D2 

B2 

B1 

H5 

B1 

D1 

A1 

D1 

D1 

A2 

D2 

D2 

D2 

D2 

H5 

D2 

D2 

H5 

D2 

D2 

D2 

H5 

D2 

D2 

A2 

D2 

D1 

A2 


941  943  943 
941  943  943 

941  943  943 

942  944  944 

942  952  944 

943  953  953 
943  944  944 
943  944  944 
943  944  944 
943  944  944 
943  953  953 
934  953  953 
943  953  953 
943  953  953 
943  953  953 
943  953  953 
872  892  904 

872  892  904 

873  882  902 

874  882  904 
884  894  904 
894  901  901 

902  904  904 

922  923  923 
864  882  904 
864  884  904 
874  894  894 
884  904  934 
884  904  934 
884  904  934 
884  904  934 
884  894  934 
884  904  934 
884  904  934 
884  894  934 
884  904  934 
884  904  934 
884  904  934 
884  894  902 
884  904  934 
884  904  934 
934  954  954 

903  923  944 

923  932  934 
933  943  943 


EA 

EA 

EA 

EA 

GL 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 


NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 

SH  68 
SH  68 

SH  68 
YDl  69 
SH  68 
SH  68 
SH  68 
SH  68 
SH  68 


68 

AS 

AS  68 


OS 

OS 

SH 


SH 

OS 

OS 

SH 


6810  TOTAL  -  78  .  DELINQUEMT 


6820  A098 


JAN-D-511A  DYES  GREEN  AND  SCARLET 


6820  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 


6830  1004 
6830  1005 
6830  1008 
6830  1009 
6830  1010 
6830  1011 
6830  1012 
6830  1014 
6830  1015 
6830  1016 


BB-H-1168B  HELIUM  TECHNICAL 
BB-H-886C  HYDROGEN 
0-A-445B-1  AMMONIA  TECHNICAL 
BB-A-106B  ACETYLENE  TECHNICAL  DISSOLVED 


BB-C-120C  CHLORINE  TECHNICAL  LIQUID 
BB-S-1419  SULFUR  HEXAFLUORIDE  TECHNICAL 
BB-N-411C  NITROGEN  TECHNICAL 
BB-0-925A  OXYGEN  TECHNICAL  GAS  &  LIQUID 

6830  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

6840  1030  MIL-I-44411/01  INSECT  REPEL  PERMETHRIN 

6840  1031  D0D-I-51064D  AMDT  1  INSECTICIDE 

6840  TOTAL  -  2  .  DELIW)UENr  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 


6850  0802 
6850  1001 
M50  1002 
6850  1062 
6850  1077 


OC 

TU 

HS 

RT 

GS 

GS 

GS 


GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 


GS 


GS 


GS 


GS 


AVL  P  50002C  PHOSPHATE  COATING  COMPOS 
MIL  C  372D  CLEANING  COMPOUND  SOLVENT 
MIL  C  14460D  CORR  REM  CPD  SODIUM  HYD  BSE  MR 
MIL  C  10597  CLEANING  COMPOUND 
MIL-L-83795A  UYOUT  DYE  BLUE 


OS 

H5 

922 

932  932  A 

OS 

N 

78 

.8-0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AR 

D2 

872 

892  904  A 

AR 

U 

•  1 

.6-0 

.  V 

-  0 

.  Z  -  0 

68 

G1 

894  903 

914  944  A 

68 

U 

68 

G1 

894  903 

914  944  A 

ME 

SH 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

AS 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

YDl 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

SH 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

68 

U 

68 

D1 

912 

944  A 

68 

U 

68 

D2 

912 

944  A 

SH 

68 

U 

68 

G2 

912 

944  A 

SH 

68 

U 

•  10 

.6-0 

,  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

GL 

F2 

931 

934  944  G 

GL 

68 

GS 

U 

EA 

A1 

944 

954  954  A 

EA 

68 

GS 

N 

■  2 

.6-0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

MR 

A2  A 

872 

882  912  A 

HR 

OS 

20 

U 

AR 

A2 

871 

891  902  A 

AR 

AS 

68 

U 

MR 

A2  A 

873 

883  912  A 

MR 

AS 

68 

U 

HE 

D2 

901 

902  944  G 

ME 

YDl 

68 

GS 

U 

68 

A2 

904 

914  944  A 

68 

U 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


6850-7110 


6850  1095  MIL  S  6625  SPRAY  EQUIPMENT  ACFT  WINDSHIE  AS 
6850  1099  MIL-S  53021A  STABILIZER  ADDITIVE  ME 
6850  1116  MIL  S  8660C  1  SLCNE  CMPO  NTO  COE  S-736  AS 
6850  1131  0-D-210A  DESICCANT  ACTIVATED  CALCIUM  EA 
6850  1132  O-F-1044  FUEL  ENGINE  PRIMER  ME 
6850  1133  MIL-G-53042  GUM  PRESERVATIVE  COMPOUND  ME 
6850  1137  A-A-52119  TABLET  CHLORINE  FLOCULATING  GL 
6850  1138  A-A-52122  KIT  WTR  PUR  EMERGENCY  GL 
6850  1139  MIL-C-6529C  CORROSION  PREVENTIVE  AIRCRAF  11 
6850  1140  MIL-C-8188C  CORROSION  PREVENTIVE  OIL  11 
6850  1141  MIL-C-XXXXX  CLEANING  COMPOUND  FOR  PARTS  AS 
6850  1143  MIL-R-81261A  1  RAIN  REPELLENT  GLASS  EIN  AS 
6850  1144  AMS1547  11 
6850  1145  PC535  11 
6850  A855  MIL-D-51563EA  DECONTAMINATING  KITS  SKIN  EA 
6850  A856  MIL-C-47113B  MI  AMD  2  COMPOUND  HEAT  SINK  MI 
6850  N857  MIL-C-83360C  1  CLEANING  AND  LUBRICATING  AS 
6850  N858  MIL-C-83360C  AS  1  CLEANING  AND  LUBRICAT  AS 

6850  TOTAL  -  23  .  DELIMQUtNT  -  7  ,  STATUS  CODES:  A  -  23 

6910  0039  MIL-T-52438C  TRAINING  AID  GRIDS  LARGE  ME 
6910  0043  MIL-T-52465C  TRAINING  AID  MAP  ASSEMBLY  ME 
6910  0045  MIL-T-52486C  TRAINING  AID  PANEL  SETS  ME 
6910  0047  MIL-T-52502  TRAINING  AID  PANELS  ME 
6910  0048  MIL-T-52503CTRAINING  AID  CONE  COLLAPSIBL  ME 
6910  0051  MIL-T-52530C  TRAINING  AID  TAPE  MAGNETIC  ME 
6910  A040  MIL-T-52439C  TRAINING  AID  ELEVATION  ME 
6910  A041  MIL-T-52440C  TRAINING  AID  COORDINATE  ME 
6910  A042  MIL-T-52452C  ME  TRAINING  AID  ME 
6910  A044  MIL-T-52485C  TRAINING  AID  MODEL  TERRAIN  ME 
6910  A049  MIL-T-52504C  TRAINING  AID  PANEL  GRID  ME 
6910  A050  MIL-T-52518C  TRAINING  AID  SCALE  ME 
6910  N102  MIL  M  17779D  MOCK  UPS  FOR  SHIPBOARD  SH 


6910  TOTAL  - 

6920  0028 
6920  0133 
6920  A015 
6920  A054 


DELINQUEKT  -  0 


STATUS  OfflES:  A  -  13 


MIL  P  70878  PRINTED  WIRING  BOARD  ASSBY 
MIL-T-70700  AMEND  1  THMA  9375764 
MIL-A  70833A1  AUTO  TANK  TGT  11784501 
MIL-STD-1910  COMMUNICAT  CODE  STRUCTURES 


6920  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

6930  0128  MIL-C-27259A  USAF  CHARACTERISTICS  CHART* 

6930  N103  MIL  S  23821A  SIMULATOR  OWN  SHIP  S  MOTIOf 


6930  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT 


,  STATUS  OaOESz  A  -  2 


7025  D033  EP  STUDY  KEY  BOARDS 
7025  D034  A-A-55001/05  DISK  DRIVE  UNIT 

7025  N026  MIL  R  29530  RCDR  RPDR  OlGl  MAG  RD433  SSH  EC 


7025  TOTAL  -  3 


DELINQUENT 


STATUS  (»OES:  A  -  3 


7045  0012  A-A-55520  CLEANING  DISK 

7045  0012  01  A-A-55520/01  CLEANING  KIT  DISK 
7045  0012  02  A-A-55520/02  CLEANING  KIT  DISK 
7045  0012  03  A-A-55520/03  CLEANING  KIT  DISK 


7045  TOTAL  -  4 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


7105  0267 
7105  0269 
7105  0270 
7105  0272 
7105  F153 
7105  F271 

7105  TOTAL  - 

7110  0145 
7110  0149 
7110  0150 
7110  0152 
7110  0155 


MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE 


952  952 
914  934 
921  941 
933  943 
933  953 
933  953 
941  952 
941  952 
941  951 

941  951 

942  952 

943  953 

944  952 
944  952 

941  943 

942  942 
944  944 


952  A 
944  A 

952  A  MR 
944  G  EA 

953  A  ME 
953  A  ME 
952  A  GL 
952  A  GL 
951  A 

951  A  MR 

952  A  AV 

953  A  AV 
952  A  AV 
952  A  AV 

943  A  EA 
942  A  MI 

944  G 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 

AS  11 

AS  11 
68 


MC  68 
MC  68 
AS  11 
AS  11 
AS  68 
AS  11 
SH  11 
SH  11 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


A  A  XXXXX  COT,  FOLDING 
MIL-D-83319  DESK-FILLING  CABINET 
MIL-C-83295  COT  FOLDING  MXU-615/E82 

6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

A-A  STOOL  STRAIGHT  FOR  SURVEYING 
MIL-D-1769E  DESK  MAIL  DIST  WOOD  PORT 
MIL-R-40634  1  RACK  MAIL  BAG  FOLDING  TY 
A-A-XXXXX  CHAIR,  STRAIGHT 
MIL  S  3813C  STAND  OFC  MACH  TYPE  WRITER 


GS  N 
N  D 
N  D 
GS  N 
GS  N 
N 
N 

GS  N  C 


AS 

B1 

944  944  944  G 

AS 

N 

-  23 

• 

6-0 

• 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

99 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

MC 

U 

D 

.  ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

ME 

D2 

903  941  951  A  ME 

U 

D 

SH 

D2 

931 

951  Z 

U 

A 

-  13 

» 

G  -  0 

• 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

AR 

B4 

894  904  904  A  AR 

OS 

16 

N 

C 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

AR 

B2 

914  914  914  A  AR 

N 

C 

PT 

B4 

903  913  951  A  AR 

U 

D 

-  4 

G  -  0 

t 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

;  11 

D5 

941 

961  Z 

11 

N 

A 

1  SH 

D2 

931 

951  Z 

N 

A 

-  2 

• 

G  -  0 

• 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

ES 

F3  A 

943  953  953  A 

N 

ES 

F4  A 

944  954  954  A 

N 

1  EC 

B2 

903  904  904  A 

N 

C 

-  3 

• 

G  -  0 

t 

Y 

-  0  ,  Z  -  0 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  SC 

OM 

02 

DC 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  SC 

OM 

02 

DC 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  SC 

OM 

02 

DC 

N 

ES 

F4  A 

943  953  953  A  SC 

OM 

02 

DC 

N 

-  4 

• 

6-0 

• 

Y 

-  0  .  Z  -  0 

:  GL 

H5 

934  943  941  G  GL 

MS 

99 

U 

YDl 

H5 

934  951  951  A  GL 

YDl 

99 

N 

D 

1  YDl 

B4 

934  951  951  A  GL 

YDl 

99 

N 

D 

GL 

GS 

A4  A 

944  954  954  A 

YDl 

99 

N 

84 

99 

F5 

943  953  953  A 

99 

N 

84 

F5 

943  943  944  A 

99 

N 

6 

-  6 

• 

6-0 

• 

Y 

-  0  ,  Z  -  0 

ME 

F4  A 

904  941  944  Y  ME 

U 

GL 

D2 

934  944  944  A  GL 

99 

N 

C 

GL 

D2 

934  944  944  A  GL 

99 

N 

C 

GS 

F4  A 

941  942  942  A 

99 

N 

C 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

99 

N 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G7A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

F  9 

F  Q 

^  Q 

T 

Rll 

AU 

Fll 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

TYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

7110 

A151 

MIL-F-43101A  GL  1  FILING  CAB  LTR  SIZE 

GL 

D2 

934 

944 

944  A 

GL 

N 

C 

/no 

F154 

A-A-50719  FOOT  REST 

84 

99 

F5 

943 

953  953  A 

99 

N 

7110 

TOTAL  - 

7  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  7 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

[  -  0 

7125 

0141 

MIL-S-21041C  SLOTTED  METAL  FRAMING 

84 

B4 

933 

933 

953 

A 

84 

N 

/125 

0143 

MIL-S-40144E  2  SHELVING  STOR  STA  AND  MO 

GL 

H5 

942 

951 

943  G 

GL 

YDl 

99 

U 

7125 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  2 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

1  -  ( 

) 

7210 

0305 

A-A-XXX  BOAT  CLOTH 

CT 

F4 

924 

924 

934 

944 

A 

NU 

CT 

U 

B 

/210 

0306 

DDD-T-551K  TOWEL  BATH  COHON  TERRY 

CT 

H5 

922 

922 

944 

A 

GL 

NU 

99 

U 

B 

7210 

0310 

A  A  XXX  INSECT  BAR  COT  TYPE  NYLON  NET 

CT 

F4 

923 

923  944 

A 

NU 

U 

B 

7210 

0312 

A  A  XXXXX  COVER,  MATTRESS,  PLASTIC 

CT 

A4 

A 

923 

923 

932  932  A 

MD 

MS 

03 

CT 

N 

C 

7210 

0313 

MIL-P-XXX  PILLOW  PNEUMATIC 

MB 

DM 

F2 

A 

923 

933  944 

A 

MD 

MS 

03 

MB 

U 

B 

7210 

0317 

A-A-XXXXX  PILLOWCASE  COTTON  AND  POLY/CTN  CT 

r4 

931 

941 

941 

A 

GL 

SA 

99 

CT 

N 

C 

7210 

0326 

A-A-55188  LANKETS  BED  WOOL 

CT 

F? 

A 

934 

951 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

7210 

0327 

A-A-55214  PILLOWCASE  COTTON 

CT 

F? 

941 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

N 

D 

7210 

0330 

MIL-B-844  BLANKET  BED  (WOOL)  SHRINK 

CT 

D5 

A 

944 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

N 

0 

7210 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  9 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  ( 

) 

7240 

0261 

MIL-A-10957G  ADAPTER  KIT  GRAVITY  FEED 

GL 

D? 

932 

941 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

U 

B 

7240 

0263 

MIL-C-1283F  CN  GASOLINE  MILITARY  5-GAL 

ME 

H5 

941 

961 

944 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

7240 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  2 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

•  i 

1  -  ( 

) 

7290 

0056 

MIL  B  43420A  BASKET  WOVEN  WIRE 

GL 

H5 

944 

953  953  A 

GL 

99 

N 

7290 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

>  ‘ 

1  -  ( 

) 

7310 

0803 

A-A-52191  DISPENSER  CARB  BEV  MECH  REFR 

GL 

R4 

A 

914 

931 

944 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7310 

0805 

A-A-52192  DISPENSR  CAR  BEV  MECH  REFRI 

GL 

B4 

A 

921 

931 

944 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7310 

0832 

WAFFLE  IRON  ELECTRIC 

SA 

D5 

932 

933 

933 

A 

SA 

N 

C 

7310 

0843 

RR-K-2862  KEHLES  STEAM  JACKETED  ELECTRI 

YOl 

B4 

934 

944 

954 

A 

GL 

YDl 

U 

7310 

0844 

00  0  450C  AMD2  DISPENSERS  BULK  MILK  MECH 

YDl 

FI 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

C 

7310 

0846 

MIL-K-43943A  KETTLES  STM  JKTD  TWIN  5  GAL 

GL 

H5 

942 

951 

943 

G 

GL 

99 

GS 

U 

7310 

0847 

MIL-B-43928A  BROILER  CONVEYORIZED  INFRAR 

YDl 

H5 

942 

95? 

944 

G 

YDl 

99 

U 

7310 

0848 

RR-K-195J  1  KEHLE  STM  JCKTD  SS  STM  HTD 

GL 

H5 

942 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

D 

7310 

0849 

W.H-636G  HOTPLATES  ELECTRIC 

GL 

H5 

94? 

951 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7310 

0850 

ASTM  F1360  OVENS  MICROWAVE  ELECTRIC 

YDl 

F5 

B 

944 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0851 

S  0  1425B  OVENS  MICROWAVE  ELECTRIC 

YDl 

H5 

94? 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0852 

A-A-50465A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  600-1199 

YDl 

H5 

94? 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0853 

A-A-50467A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1200-1499 

YDl 

H5 

942 

952 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0854 

A-A-50466A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1800-2199 

YDl 

H5 

94? 

952 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0855 

A-A-XXX  CHEST  TOOL  GAS  FLD  RANGE 

GL 

B4 

A 

942 

951 

951 

A 

Gl 

YDl 

99 

GS 

N 

D 

7310 

0856 

MIL-S-43852B  NOT  1  SANDWICH  UNIT 

Gl 

H5 

943 

95? 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7310 

0857 

RR-K-193E  KETTLES  STM  JKT  SS  GAS 

Gl 

H5 

943 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7310 

0858 

S-S-710H  01  STEAM  TABLES  CMCL  HD 

Gt 

H5 

943 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7310 

F859 

MIL-0-83993  OVENS  FOOD  WARMING  ELEC  12  M 

84 

99 

F5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

7310 

N816 

MIL-G-2338  L  1  GRIDDLES  SELF  HEATING 

SH 

Cl 

923 

943 

943 

A 

N 

C 

7310 

N817 

MIL-K-43359  E  2  KEHLES  STEAM  JACKETED 

SH 

Cl 

923 

943 

943 

A 

N 

C 

7310 

N842 

MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC 

YDl 

f5 

934 

944 

954 

A 

YDl 

U 

7310 

TOTAL  - 

22  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  22 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

>  j 

1  -  0 

7320 

0862 

MIL-0-43729A  DISPENSING  UNIT  DETER 

Gl 

F? 

901 

911 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

D 

7320 

0868 

A-A-XXX  RACK  MOBILE 

GL 

B4 

A 

904 

914 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0869 

A-A-XXX  TABLES  FOOD  PREP  COMMISARY 

Gl 

B4 

A 

904 

914 

943 

G 

GL 

99 

GS 

U 

7320 

0884 

A  A  XXX  FOOD  CUTTER  AND  MIXER  MACHINES 

Gl 

B4 

A 

9?? 

931 

944 

Y 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0885 

A  A  XXX  INJECTOR  RINSE  AUTOMATIC 

Gl 

B4 

A 

92? 

931 

944 

Y 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0921 

MIL-B-44038A  BATTER  BREADER  MACHINE  ELES 

YDl 

G5 

941 

951 

944 

G 

GL 

YDl 

U 

7320 

0924 

MIL-G-11491E  GLASS  WASHER  ELEC  PORT 

Gl 

H5 

942 

951 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0926 

A-A-50479  DISHWASHING  MACHINES  SINGLE  TA 

YDl 

H5 

94? 

95? 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0927 

A-A-50480  DISHWASHING  MACHINES  COMMERCIA 

YDl 

H5 

94? 

95? 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0928 

A-A-50481  DISHWASHING  MACHINES  COMMERCIA 

YDl 

H5 

94? 

95? 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0929 

00-V-185F  03  VEGETABLE  PEELING  MACH  ELEC 

Gl 

H5 

94? 

951 

943 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0930 

A-A-XXX  DISPENSER  LIQUID  INSULATED 

Gl 

B4 

A 

94? 

951 

951 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

D 

7320 

0931 

W-C-20E  CABINET  DOUGH  PROOF  18  PAN  CAP 

GL 

H5 

942 

951 

943 

G 

Gl 

YDl 

99 

GS 

U 

7320 

0932 

UL749  HOUSEHOLD  DISHWASHERS  STD  FOR 

YDl 

F5 

B 

94? 

95? 

944 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0933 

UL1086  HOUSEHOLD  TRASH  COMPACTORS 

YDl 

F5 

B 

94? 

95? 

944 

G 

Gl 

YDl 

99 

U 

7320 

0935 

MIL-C-23565E  COUNTER  DISH  TRAY  CONVEYER 

YDl 

H5 

943 

953 

953 

A 

Gl 

YDl 

99 

N 

7320 

0936 

MIL-T-43630B  2  TABLES  FD  PREP  COM  STORES 

GL 

H5 

943 

95? 

95? 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7320 

0937 

MIL-D-43916A  DISPENSER  LIQUID  INSULATED 

GL 

H5 

943 

95? 

95? 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7320 

0938 

MIL  C  40100C  CABINET  DOUGH  PRF  PORT 

Gl 

H5 

944 

953 

953 

A 

GL 

MC 

99 

GS 

N 

7320 

0939 

MIL-R-43399A  1  RACK  MOBILE 

GL 

H5 

944 

953 

953 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-2 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F 

0 

9 

F  Q  F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

FT 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

7320 

A925 

MIL-C-43949A  GL  NOT  1  CLEAN  AND  SAN  MACH  GL 

H5 

942 

951  943  G 

U 

7320 

N934 

RR-T-25C  TABLE  STEAM  JACKETED  KETTLE 

YDl 

H5 

943 

953  953  A 

YDl 

N 

7320 

TOTAL  - 

22  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  22 

9 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7330 

0629 

A-A-XXX  CUTTER  DONUT  3  INCH 

GL 

B4 

A 

904 

921  943  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0630 

A-A-XXX  GRATER  FOOD  NON  MECHANICAL 

Gl 

B4 

A 

904 

914  943  G 

GL 

SA 

GS 

U 

7330 

0631 

A-A-XXX  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BAKING 

Gl 

B4 

A 

904 

914  943  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0651 

A-A-XXX  STAINLESS  STL  FRY  PAN  W  ALUM  DSK 

Gl. 

B4 

A 

922 

931  944  Y 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0658 

A-A-XXX  STAND  MIXING  BOWL  MOBILE 

GL 

B4 

A 

931 

934  943  A 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

6 

7330 

0663 

A-A-XXX  PADDLES  FOOD  STIRRING 

GL 

B4 

A 

932 

941  951  A 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

D 

7330 

0683 

MIL-T-400/97B  NOTl  TONGS  FD  SERVING 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0684 

A-A-50171  CUTTER  SET  COOKIE 

GL 

D? 

942 

951  951  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

D 

7330 

0685 

A-A-XXX  STRAINER  POT 

GL 

64 

A 

942 

951  951  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

D 

7330 

0686 

MIL-S-40104B  NOT  1  STRAINER  POT  CRES 

GL 

H5 

942 

951  951  A 

Gl. 

SA 

99 

GS 

N 

D 

7330 

0687 

A-A-XXX  FOOD  CONTAINER  INSUL  WITH  INSERT 

GL 

B4 

A 

943 

951  944  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0689 

MIL-B-1995E  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BK 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0690 

MIL-G-22786A  NOT  1  GRATER  FOOD  NON  MECH 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0691 

MIL-C-40115B  CUHER  DOUGHNUT  3  INCH 

GL. 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0692 

HIL-J-23049C  JUGS  VACUUM  OR  INSUL 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0693 

RR-J-800F  JUG  INSULATED  THERMAL  EFF 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

A694 

MIL-P-43670GL  PANS  FRANKFR  ROLLS 

Gl 

H5 

943 

952  952  A 

N 

7330 

F652 

MIL  J  25718B  JUG  INSULATED 

84 

B4 

922 

922  942  A 

99 

N 

B 

7330 

TOTAL  - 

18  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  18 

9 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7350 

0266 

MIL-D-21757C  DISPENSER  COMPRESS  BOTTLE 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7350 

0267 

A-A-2870  TABLEWARE  PLASTIC  MCA 

GL 

G4 

944 

951  951  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

D 

7350 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

9 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7360 

0170 

MIL-R-14601F  1  RANGE  AND  ACCESS  OUTFITS 

GL 

FI 

903 

913  952  A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7360 

0173 

IR  STDY  DINING  PACKETS  0098  10 

GS 

E3 

931 

934  934  A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

C 

7360 

0174 

EE-C-1827A  DINING  PACKETS  DIET  OR  NON 

GL 

F? 

931 

941  954  A 

GL 

SA 

50 

U 

7360 

0176 

A  A  50550  KITCHENEHE  UNIT 

YDl 

B4 

943 

953  953  A 

GL 

N 

7360 

A168 

MIL-K-43911AGL  4  KITCHEN  FLD  TR  MTD 

GL 

F2 

894 

904  944  G 

GL 

99 

U 

7360 

A172 

MIL  K  44156B  GL  KITCHEN  FLO  FEED  CO  LVL 

GL 

F2 

923 

933  943  A 

GL 

U 

B 

7360 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES;  A 

-  6 

9 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7420 

0023 

MIL-M-3685B  MACHINES  COMP  DSK  TY  AND  POR  GL 

H5 

944 

953  953  A 

GL 

SA 

N 

7420 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

9 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7510 

0367 

A-A-XXXXX  INK  PRINTING  LITHOGRAPHIC 

MF 

F4 

A 

903 

941  944  Y 

MF 

U 

7510 

0381 

MIL-T-22085D  3  TAPE  PRESSURE  SENSITIVE 

AS 

F2 

943 

953  953  A 

GL 

AS 

69 

N 

7510 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CWES:  A 

-  2 

9 

6  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7530 

0215 

A-A-XXX  ENVELOPE,  PHOTO 

A-A-1570  01  PAPER  TELETYP  SPR  PROC  MCA 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941  941  A 

MD 

MS 

03 

N 

C 

7530 

0221 

GL 

G5 

943 

944  944  G 

GL 

SA 

U 

7530 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

-  2 

» 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7610 

N004 

MIL  HDBK  221  FIRE  PROTECTION  DESIGN 

AS 

R2 

P 

924 

922 

932  944  Y 

AV 

AS 

GS 

U 

7610 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

* 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7690 

0093 

GSIR  STDY  MARKER.  IDENTIFICATION  7768 

GS 

E3 

931 

953  953  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7690 

0096 

MIL-M-87958  MARKER  BLANKS  PRESS  SEN 

84 

B4 

941 

951  951  A 

99 

N 

D 

7690 

0097 

MIL-L-61002  LABELS  PRESSURE  SENSITIVE 

SM 

A2 

J 

944 

952  952  A 

SM 

SA 

69 

DH 

N 

7690 

F089 

MS27838  MARKER  TAPE  PRESS  ADH  SENS  SCARS  84 

99 

F5 

943 

953  953  A 

99 

N 

7690 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES;  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7930 

0414 

A  A  XXX  WIPES  FOOD  SERVICE  SANITATION 

GL 

B4 

A 

941 

944  944  Y 

GL 

SH 

99 

U 

7930 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

» 

6  - 

0 

9 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8010 

0208 

n-P-31E  PAINT  OIL  IRON  OXIDE  READY  MIXE 

YDl 

C? 

894 

912  954  A 

CF 

YDl 

U 

8010 

0215 

SSPC  PAINT  104  82  WHITE  OR  TINTED  ALKYD 

YDl 

F5 

6 

894 

913  944  Y 

ME 

YDl 

11 

U 

8010 

0216 

SSPC  PAINT  108  82  HIGH  BUILD  THIXOTROPIC  YDl 

F5 

B 

894 

913  944  Y 

MF 

YDl 

11 

U 

8010 

0217 

SSPC  PS  COM  82  PAINTING  SYSTEMS  COMMENTA  YDl 

F5 

6 

894 

913  944  Y 

ME 

YDl 

11 

U 

8010 

0218 

SSPC  GUIDE  1.00  82  SELECTING  OIL  BASE  PA  YDl 

F5 

B 

894 

913  944  Y 

ME 

YDl 

11 

U 

8010 

0220 

SSPC  PS  1.10  82  FOUR  COAT  OIL  BASE  ZINC 

YDl 

F5 

B 

894 

913  944  Y 

ME 

YDl 

11 

U 

8010 

0221 

SSPC  QPl  89  EVALUATING  QULAIFICATIONS  OF  YDl 

F5 

B 

894 

913  944  Y 

ME 

YDl 

11 

U 
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RCS  NO.  DD-DR&E/AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

6C 

SC 

LL 

F  g  F  9 

F  9 

F  9 

T 

RU 

AU 

FU 

Til 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8010 

0222 

SSPC  VIS  1  89  ABASIVE  BLAST  CLEANED  STEE 

YDl 

F5 

B 

894 

913 

944 

Y 

ME 

YDl 

11 

U 

8010 

0223 

SSPC  VIS  2  82  DEGREE  OF  RUSTING  ON  PAINT 

YDl 

F5 

B 

894 

913 

944 

Y 

ME 

YDl 

11 

u 

8010 

0224 

MIL-S-12935D  SEALER  SURFACE  FOR  KNOTS 

YDl 

H5 

894 

91? 

954 

A 

YDl 

u 

8010 

0226 

n-P-86H  PAINT  RED  LEAD  BASE  READY  MIXED 

YDl 

H5 

894 

91? 

954 

A 

YDl 

u 

8010 

0400 

A-A-PB-201PRIMER  HIGH  SOLIDS  PHENOIIC  RE 

YDl 

F4 

903 

914 

944 

Y 

MF 

YDl 

u 

8010 

0401 

A-A-XXXXX  PRIMER  HIGH  SOLIDS  PHENOIIC  PI 

YDl 

F4 

903 

914 

944 

Y 

MF 

YDl 

u 

8010 

0402 

A-A-XXXXX  PAINT  FINISHCOAT  ALUMINUM 

YDl 

F4 

903 

914 

944 

Y 

MF 

YDl 

u 

8010 

0403 

A-A-XXXXX  QUALITY  ASSURANCE  REQUIREMENTS 

YDl 

F4 

903 

914 

944 

Y 

MF 

YDl 

u 

8010 

0426 

DOD  P  24648  PRIMER  COATING  ZINC  DUST 

SH 

FI 

911 

931 

91? 

A 

ME 

SH 

99 

u 

8010 

0431 

MIL  C  24654  COATING  EPOXY  POTABLE 

SH 

A? 

911 

931 

94? 

A 

SH 

99 

u 

B 

8010 

0490 

TT  P  1757A  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE 

AS 

R? 

.1 

942 

953 

953 

A 

MF 

AS 

11 

u 

8010 

0494 

ASTM  D126-87R91  ANALYSIS  OF  PIGMENTS 

MR 

H5 

B 

921 

9?3 

9?3 

A 

MR 

99 

N 

C 

8010 

0495 

ASTM  D279-87R91  BLEEDING  OF  PIGMENTS 

MR 

H5 

B 

921 

923 

923 

A 

MR 

SH 

99 

N 

C 

8010 

0496 

ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  TI  PG 

MR 

H5 

B 

921 

9?3 

923 

A 

MR 

SH 

N 

C 

8010 

0505 

DOD-C-24607  A  ENAMEL  INTERIOR  NONFLAMING 

SH 

F? 

922 

94? 

94? 

A 

ME 

SH 

99 

N 

C 

8010 

0523 

TT-P-1952C  PAINT,  TRAFFIC  AND  AIRFIELD 

FSS 

A? 

931 

934 

934 

A 

FSS 

N 

C 

8010 

0536 

TT-P-2756  POLYURETHANE  COATING  SELF  PR 

AS 

F? 

J 

931 

951 

951 

A 

MF 

AS 

11 

N 

D 

8010 

0549 

n-P-2760  PRIMER  COATING  POLYURETHANE  EL 

AS 

A2 

J 

933 

953 

953 

A 

MF 

AS 

11 

N 

8010 

0550 

MIL-F-18264D  1  FINISHES  ORGANIC  WEAPONS 

AS 

R? 

J 

933 

953 

953 

A 

MF 

AS 

11 

N 

8010 

0552 

MIL-F-23377F  PRIMER  COATINGS  EPOXY  CHE 

AS 

A2 

J 

933 

953 

944 

G 

MF 

AS 

11 

DS 

U 

8010 

0776 

MIL-R-XXXXX  REMOVER  PAINT  NON  HAZARDOUS 

AS 

A4 

F 

942 

95? 

95? 

A 

MF 

AS 

99 

N 

8010 

0781 

MIL-L-19538C  UCQUER  ACRYLIC  NITROCELL 

AS 

R5 

943 

953 

953 

A 

ME 

AS 

99 

N 

8010 

0785 

MIL-P-14105C  PAINT  HEAT  RESISTING 

ME 

D2 

943 

963 

963 

A 

N 

8010 

0798 

MIL-P-15931F  PAINT  ANTIFOULING  VINYL 

SH 

Cl 

944 

944 

944 

G 

ME 

SH 

N 

8010 

1171 

TT  P  002119  YD  PAINT  LATEX  BASE  HUGH  TRA 

YDl 

D? 

863 

874 

954 

A 

YDl 

U 

8010 

1262 

MIL  E  1115C  ENAMEL  INTERIOR 

SH 

D2 

911 

931 

94? 

A 

SH 

99 

U 

B 

8010 

1266 

A  A  XXXXX  SEALER  WOOD 

YDl 

A4 

882 

894 

944 

Y 

MF 

YDl 

U 

8010 

1267 

A  A  XXXXX  VARNISH  WOOD 

YDl 

A4 

882 

894 

944 

Y 

MF 

YDl 

U 

8010 

1306 

MIL  E  15090C  2  ENAMEL  EQUIPMENT  LIGHT 

SH 

A2 

884 

904 

94? 

A 

ME 

SH 

99 

U 

B 

8010 

A178 

MIL  P  52192B  PRIMER  COATING  EPOXY 

AR 

H5 

891 

89? 

89? 

A 

AR 

N 

C 

8010 

A445 

MIL  P  52108  PAINT  WATER  EMULSION  TYPE 

ME 

D? 

912 

93? 

95? 

A 

ME 

U 

8010 

A546 

MIL-E-52891  ENAMEL  LUSTERLESS 

ME 

FI 

932 

95? 

95? 

A 

N 

8010 

A775 

MIL-P-53084  PRIMER  CATHODIC 

ME 

A1 

942 

94? 

944 

G 

U 

8010 

A784 

MIL-L-46159A  LACQUER  ACRYLIC 

ME 

H5 

943 

963 

963 

A 

N 

8010 

A786 

MIL-C-52032C  COATING  INT  FUEL 

HE 

D2 

943 

963 

963 

A 

N 

8010 

F783 

MIL-P-38336A  (USAF) 

11 

A5 

943 

951 

944 

G 

11 

U 

8010 

N439 

MIL  P  15169B  2  PIGMENT 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

N 

A 

8010 

N4gi 

MIL-C-81346C  COMPOUND  NONSLIP 

AS 

A? 

921 

941 

953 

A 

AS 

U 

8010 

N501 

MIL  P  24441B  PAINT  EPOXY  POLYAMIDE 

SH 

Cl 

922 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

C 

8010 

N509 

MIL  P  24441  41  PAINT,  EPOXY-POLYAMIDE 

SH 

H5 

923 

9?3 

9?3 

A 

SH 

N 

C 

8010 

N553 

MIL-L-81352A  AS  1  LACQUER  ACRYLIC 

AS 

R? 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8010 

N554 

MIL-C-85285B  AS  2  COATING  POLYURETHANE 

AS 

A? 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8010 

N777 

MIL-C-24596  COATING  COMPOUNDS 

SH 

D2 

942 

962 

96? 

A 

SH 

N 

8010 

N782 

MIL-C-81907  AS  1  COATING  SYSTEM  POLYUR 

AS 

H5 

J 

943 

952 

952 

A 

AS 

N 

8010 

TOTAL  - 

51  .  DELINQUEirr  -  11  .  STATUS  CODES:  A 

-  51 

• 

6  - 

0 

.  Y  -  0 

»  i 

1  -  ( 

) 

8030 

0596 

MIL  P  8045  PLASTIC  SELF  SEALING  AND  NON- 

AS 

D? 

882  893 

911 

951 

A 

MR 

AS 

20 

U 

D 

8030 

0629 

MIL-C-450D  COATING  CMPD  BITUM  SOLVT  TYPE 

OS 

D2 

903 

913 

942 

A 

OS 

U 

B 

8030 

0638 

MIL  A  907E  ANTISEIZE 

SH 

A1 

931 

951 

Z 

HR 

99 

N 

A 

8030 

0640 

MIL  D  8116C  PUTTY  ZINC  CHROMATE 

84 

B? 

912 

93? 

93? 

A 

MR 

SH 

99 

N 

C 

8030 

0648 

MIL  S  81733C  1  SEAL  CTG  CMPD  CORR  INH 

AS 

R2 

921 

941 

952 

A 

MR 

AS 

99 

U 

8030 

0654 

A-A-XXXXX  SEALING  COMPOUND 

AT 

F4 

923 

933 

944 

6 

AT 

U 

8030 

0655 

MIL-S-12158  SEALING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

933 

944 

G 

AT 

U 

8030 

0687 

MIL-C-6799H  1  COATINGS  SPRAYABLE  STRIPP 

AS 

F? 

943 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

8030 

0688 

MIL-C-27725C 

11 

A5 

943 

951 

951 

A 

AS 

11 

N 

D 

8030 

A135 

MIL-STD-340  COATING  PACK  CEMENTATION 

AT 

F5 

913 

9?3 

9?3 

A 

AT 

N 

C 

8030 

F044 

MIL  T  27730B  TAPE  ANTISEIZE  POLYTETRAFLU 

84 

B2 

903 

913 

913 

A 

99 

N 

C 

8030 

F052 

MIL-S-38228  (USAFl 

MIL  S  17377D  SEALING  COMPOUND  BOILER 

11 

A5 

944 

95? 

944 

G 

11 

U 

8030 

N109 

SH 

D2 

901 

9?1 

94? 

A 

SH 

U 

B 

8030 

N121 

MIL-C-82633  A  COMPOUND  POLYMERIC  ELASTO 

OS 

D? 

924 

933 

943 

A 

U 

B 

8030 

N126 

MIL-C-19459A(0S)  CORROSION  INHB  CMPD 
MIL-C-8514C  COATING  COMPOUND  METAL  PRETR 

OS 

B5 

931 

933 

94? 

A 

OS 

U 

B 

8030 

N127 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8030 

N128 

MIL-C-8507D  COATING  WASH  PRIMER  FOR  META 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8030 

N129 

MIL-C-85054B  AS  CORROSION  PREV  CMPD  WTR 

AS 

Cl 

944 

944 

944 

G 

AS 

N 

8030 

TOTAL  - 

18  ,  DELINQUEirr  -  7  .  STATUS  CODES:  A 

-  18 

6  - 

0 

.  Y  -  0 

t  i 

1  -  ( 

) 

8040 

0350 

MIL-HDBK-725  ADHESIVES  GUIDE  TO  PROP  USE  MR 

AR 

D? 

812 

852  924  A 

HR 

AS 

99 

U 

B 

8040 

0476 

MIL  A  5540B  2  ADHESIVE  POLYCHLOROPRENE 

AS 

D2 

882  883 

904  953  A 

HR 

AS 

99 

U 

8040 

0513 

ASTM  D  2564  80  SOLVENT  CEMENTS  FOR  POLY 

SH 

H5 

912 

932  932  A 

MR 

SH 

99 

N 

C 

80M 

80^ 

0521 

MIL-A-17682E  ADHESIVE  STARCH 

MC 

H5 

921 

923  923  A 

MI 

MC 

N 

C 

0529 

A-A-56027  ADH  EPOSY  THERM  CONDUCTIVE  ELE  MI 

F4 

A 

932 

942  952  A 

MI 

U 

§040 

0530 

ASTM-D1084-88  VISCOSITY  OF  ADHESIVES 

MR 

A? 

B 

932 

934  934  A 

MR 

SH 

11 

N 

C 

8040 

N164 

MIL  A  21366A  ADHESIVE 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

N 

A 

8040 

N175 

MIL-P-82872  PRIMR,  METL  BNDNG  AGNT  ELAST  OS 

B4 

921 

931 

941 

A 

OS 

U 

B 
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8040-8120 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 


PA 

RC 

ET 

•  TITLE .  PY 


8040  TOTAL  -  8 


DELINQUENT  -  5 


STATUS  COOES:  A  -  8 


8105  0361 
8105  0363 
8105  NOOl 


MIL-B-1290C  NOT  1  BAG  CTN  DK  COAL  1  BUSH  GL 
A-A-52141  BAGS  SAND  BURLAP  AND  CTN  GL 
MIL-B-29597  NAVY  BAG  ODOR  BARRIER  FLEXIB  AS 


8105  TOTAL  -  3 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


8110  0305 
8110  0307 
8110  0309 


MIL-D-6054  DRUM  METAL  SHIPPING  AND  STORA  69 
MIL  C  3955  CANS  COMP  SPIR  WOUND  REV  D  AR 
MIL-D-6055E  DRUM  METAL  REUSABLE  SHIPPING  69 


8110  TOTAL  -  3 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  3 


8115  0380 
8115  0543 
8115  0548 
8115  0551 
8115  0555 
8115  0556 
8115  0561 
8115  0562 
8115  0566 
8115  0567 
8115  0569 


8120  1004 
8120  1006 
8120  1007 
8120  1008 
8120  1009 
8120  1010 
8120  1011 
8120  1012 
8120  1013 
8120  1014 
8120  1015 
8120  1016 
8120  1017 
8120  1025  01 
8120  1025  02 
8120  1025  03 
8120  1025  04 
8120  1025  05 
8120  1025  06 
8120  1025  07 
8120  1025  08 
8120  1025  09 
8120  1025  10 
8120  1025  11 
8120  1025  12 
8120  1025  13 
8120  1025  14 
8120  1025  15 
8120  1025  16 
8120  1025  17 
8120  1025  18 
8120  1025  19 
8120  1025  20 
8120  1025  21 
8120  1025  22 
8120  1025  23 
8120  1025  24 
8120  1025  25 
8120  1025  26 
8120  1025  27 
8120  1025  28 
8120  1025  29 
8120  1025  30 
8120  1025  31 
8120  1025  32 
8120  1025  33 
8120  1025  34 


MIL-V-2D  VALVE  CYLINDER  GAS  GEN  SPEC  FOR  68 
MIL-V-2-33C  VALVE  CYLINDER  GAS  NITROGEN  68 
MIL-V.2-41B  VALVE  CYLINDER  GAS  OXYGEN  68 
MIL-V-2-51  VALVE  CYLINOER  GAS  HIGH  PRESS  68 
MIL-C-17376E  CAPS  AND  FLANGES  COMP  GAS  C  68 
MIL  C  52053A  CYLINDER  CARBON  DIOXIDE  68 
MIL  STD  1411  INSPEC  AND  MAINT  OF  GAS  CYL  68 


RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 


901C  CYLINDER  COMP  GAS  GEN  SPEC  FOR  68 
901  1  CYLINDER  COMP  GAS  INDUSTRIAL  68 
901  2  CYLINDER  COMP  GAS  CARB  OIOXDE  ‘ 
901  3  CYLINDER  COMP  GAS  MED  SVCS 


910D  CYLINDERS  COMPRESSED  GflS 
910  1  CYLINDER  COMPRESSED  GAS 


MIL-V-2/1D  VALVE  CYLINDER,  GAS 
MIL-V-2/2D  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/3C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/4C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/5C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/6C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/7C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/8C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/9C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/10C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/11C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/14D  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/15C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/16C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/17D  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/18C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/19C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/20C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/21C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/23C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/24C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/26C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/27C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/28C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/29C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/37C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/38D  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/39C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2V420  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/43C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/44C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/46C  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/47A  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/48A  VALVE  CYLINDER  GAS 


68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 


AA 

GC 

NT 

TY 


AAXXXX  BOHLES  SHIPPING  STORAGE  NONHAZAR  69 
A-A-XXX  BOX  PATHOLOGICAL  MB  DM 

PPP-B-591B  1  BOXES  SHIP  FIBRBD  WD  CLTD  GL 
PPP-B-1672  BOXES  SHIPPING  REUSABLE  W  CUS  69 
PPP-B-587  BOXED  WOOD  WIREBOUND  PALLER  TY  69 
MIL-C-4710  CASE  SET  TRANSPORT  AND  STORAG  69 
ASTM  D  5118  FABRICATION  OF  FIBERBOARD  SM 
ASTM  D  5118  FAB  AND  CLOSURE  TRIPLE  WALL  SM 
MIL-C-52950B  CRATES  WOOD  OPEN  &  COVERED  YDl 
MIL-B-43341B  NOT  1  BREADBOX  DEL  ALUM  GL 
PPP-B-640D  06  BOXES  FIBBD  CORR  MCA  GL 


8115  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  11 
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-A- 
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AC 
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AC 

OC 

T 

SC 

LL 
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RU 

AU 

FU 

TU 

R 

IT 

CA 
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lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

H5 

943 

944 

944  A 

GL 

SA 

69 

N 

F2 

944 

954 

954  A 

GL 

99 

N 

FI 

943 

951 

944  G 

AS 

U 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

A2 

934  934 

954 

954  A 

GL 

AS 

69 

GS 

N 

62 
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951 

951  A 

AR 

SA 

69 

N 

F2 

944 

964 

964  A 

GL 

SA 

69 

N 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

1 

O 

F4 

A 

941 

951 

951  A 

GL 

SA 

69 

N 

F4 

A 

931 

941 
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MD 

MS 

03 

N 

H5 

932 

942 

953  A 

GL 

SA 

69 

U 

D2 

CP 

933 

953  953  A 

SM 

AS 

69 

N 

D2 

934 

934 

954 

954  A 

GL 

SA 

69 

N 

D2 

C 

934  934 

954 

954  A 

GL 

SA 

69 

GS 

N 

A5 

B 

941 

943  943  A 

SM 

SA 

69 

DH 

N 

A5 

B 

941 

943  942  G 

SM 

SA 

69 

DH 

U 

C2 

942 

953 

953  A 

ME 

YDl 

69 

N 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

69 

N 

G5 

944 

953  953  A 

GL 

SA 

69 

N 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

D2 

911 

921 

942  A 

SH 

68 

U 

D1 

912 

922 

934  A 

SH 

68 

U 

D1 

912 
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934  A 

SH 

68 

U 

D1 
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934  A 

SH 

68 

U 

D1 

913 

923 

934  A 

SH 

68 

U 

D1 

923 

933 
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68 

N 

D2 

922 

932 
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SH 
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N 

D2 
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SH 
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SH 
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N 
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SH 
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N 

D1 
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N 

A2 

941 
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954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 
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ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 
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A2 

941 
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ME 

SH 
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U 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 
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A2 

941 
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ME 

SH 
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U 

A2 
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A2 
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A2 
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ME 

SH 
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A2 
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SH 

68 

U 

A2 

941 
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ME 
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A2 
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U 

A2 
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A2 
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SH 
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A2 
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ME 

SH 
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A2 
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SH 
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ME 
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A2 
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ME 

SH 
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A2 
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954  A 

ME 

SH 
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A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

A2 

941 

942 
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ME 

SH 
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A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 
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A2 

941 

942 
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ME 

SH 
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u 

A2 

941 

942 
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ME 

SH 

68 

u 

A2 

941 
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ME 

SH 

68 
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A2 

941 
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ME 

SH 
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ME 

SH 
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u 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  Q  F  Q 

^  Q 

P  J  T 

RU 

AU 

FI) 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

TYT 

lYT  A 

MS 

VS 

s 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

8120 

1025 

35 

MIL-V-2/49AVALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

8120 

1025 

36 

MIL-V-2/50A  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

954  A 

ME 

SH 

68 

U 

8120 

1025 

37 

MIL-V-2/52  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

38 

MIL-V-2/53  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

39 

MIL-V-2/54  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

40 

MIL-V-2/55  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

41 

MIL-V-2/56  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

42 

MIL-V-2/57  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

43 

MIL-V-2/58  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

44 

MIL-V-2/59  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

45 

MIL-V-2/60  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

46 

MIL-V-2/61  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

47 

MIL-V-2/62  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

LI 

8120 

1025 

48 

MIL-V-2/63  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

49 

MIL-V-2/64  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

50 

MIL-V-2/65  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

51 

MIL-V-2/66  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

68 

U 

8120 

1025 

52 

MIL-V-2/67  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

68 

U 

8120 

1025 

53 

MIL-V-2/68  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

68 

U 

8120 

1025 

54 

MIL-V-2/69  VLAVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

55 

MIL-V-2/70  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

56 

MIL-V-2/71  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

57 

MIL-V-2/72  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

58 

MIL-V-2/73  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

59 

MIL-V-2/74  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

U 

8120 

1025 

60 

MIL-V-2/75  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025 

61 

MIL-V-2/76  VALVE  CYLINDER 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1026 

UL644  CONTAINER  ASSEMBLIES  FOR  LP  GAS 

YDl 

F5 

B 

942 

95? 

944  G 

ME 

YDl 

68 

u 

8120 

N430 

MIL  F  24032  FLASK  SEPARATOR  3000 

SH 

D2 

893 

903 

903  A 

N  C 

8120 

TOTAL  - 

76  .  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  76 

% 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

•  * 

1  -  0 

8125 

0378 

MIL-B-26701  BOTTLES  SCREW  CAP  AND  CARBOY 

69 

D? 

933  933 

953 

944*  G 

Gl 

SA 

69 

U 

8125 

0380 

A-A-58030  BOTTLES  SHIPPING  STORAGE  NON  H  69 

F4 

A 

941 

951 

944  G 

GL 

SA 

69 

U 

8125 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  2 

• 

e  - 

0 

.  Y  -  0 

•  * 

1  -  0 

8135 

0661 

L-P-375C/3  PLASTIC  FILM  FLEX  VINYL  CHLO 

GL 

DP 

931 

934 

942  G 

GL 

SH 

U 

8135 

0667 

MIL-P-20h3B  PAPER  KRAFT  ASPHALT  IMPREG 

AR 

B? 

932 

942  942  A 

AR 

AS 

69 

N  C 

8135 

0674 

MIL-L-45973  LINER  MATERIAL  GREASEPROOF 

AR 

C2 

941 

953  953  A 

AR 

OS 

69 

N 

8135 

0678 

MILC26861  CUSHIONING  MATERIAL  RESILIENT 

69 

H5 

942 

952 

952  A 

GL 

AS 

69 

N 

8135 

0679 

PPPC850  CUSHIONING  MATERIAL  POLYSTYRENE 

69 

D? 

942 

962 

962  A 

69 

N 

8135 

0680 

MILP26514  POLYURETHANE  FOAM  RIGID  OR  FLE 

69 

D? 

c 

942 

962  962  A 

Gl 

AS 

69 

N 

8135 

0681 

MIL-P-83668B  PLASTIC  BOARD  (FOR  PACKAGNG  69 

D2 

944 

964  964  A 

GL 

69 

N 

8135 

NOOl 

MIL-P-29596  NAVY  PKGING  MTL  KRAFT  PAPER 

AS 

FI 

934 

942  952  A 

AS 

U 

8135 

TOTAL  - 

8  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  8 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

>  i 

1  -  0 

3140 

0003 

MIL-P-70786  AM2 

AR 

E5 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

0004 

MIL-A-70788  AMI  ADAPTER 

AR 

81 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

0005 

MS18011A  (OS)  CONTAINERS,  REUSABLE,  ALUM 

OS 

D1 

943  943 

944 

944  A 

OS 

N  C 

8140 

0006 

MS18026A  (OS)  CONTAINERS,  REUSABLE,  ALUM 

OS 

D1 

943  943 

944 

944  A 

OS 

N  C 

8140 

0012 

MIL-P-48663  AM2  PALLE  MTL  FOR 

AR 

B1 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

0013 

MIL-A-70753  AM2  ADAPTERS  WOODEN 

AR 

B1 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

0020 

MIL-STD-1320/64  TRUCK  LOADING  16"  HC  PRO 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0021 

MIL-STD-1320-73  TRUCKLOADING  SPARROW  III 

OS 

A? 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0022 

MIL-STD-1320-159  TRUCKLOADING  PHOENIX  MI 

OS 

A? 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0023 

MIL-STD-1320-253  TRUCKINGLOADING  AMRAAM 

OS 

A? 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0024 

MIL-STD-1320-278  TRUCKLOADING  ACOUSTIC 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0025 

MIL-STD-1320-1320-280  TRUCKLOADING  ALPHA 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0026 

MIL-STD-1322-106  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 

OS 

A? 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0027 

MIL-STD-1322-109  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0028 

MIL-STD-1322-114  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0029 

MIL-STD-1323-311  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A2 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0030 

MIL-STD-1323-360  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A2 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0032 

MIL-STD-1323-386  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0033 

MIL-STD-1323-387  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A? 

942 

951 

951  A 

OS 

N  0 

8140 

0034 

MIL-STD-1323-394  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0035 

MI L-STD-1 323-398  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0036 

MIL-STD-1323-399  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

0037 

MIL-STD-1323-400  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 

OS 

A4 

942 

951 

951  A 

OS 

N  D 

8140 

A780 

MIL-C-70770  CNTR  SHPNG  STOR  AIR  MTG 

AR 

B4 

884 

891 

891  A 

AR 

N  C 

8140 

A815 

MIL-B-46506D  AMDS  BOX  AMMO  PACK  WD  WIRE 

AR 

B1 

904 

914 

914  A 

AR 

OS 

N  C 

8140 

A960 

MIL-C-70842  CONTAINER  S  S  PA120 

AR 

B4 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

A992 

MIL-B-71190  BAG  MULTIWALL  PASTED  VALVE4 

AR 

84 

944 

944 

944  G 

AR 

N 

8140 

A995 

MIL  C  71195  CONTAINER  METAL  PA103E2 

AR 

A4 

942 

952 

952  A 

AR 

N 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8140 

N861 

MIL-STD-1320/183  TRKLDG  MINE  MK  65  MD  0 

OS 

D5 

922 

932  934  A 

OS 

U 

B 

8140 

N966 

MIL-STD-1320-199  TRUCKLOADING  TORPEDO 

OS 

H5 

932 

934  934  A 

OS 

N 

C 

8140 

TOTAL 

-  30  .  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  30 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  Z  -  C 

1 

8145 

0054 

MIL-STD-XXX  CASES  TRANSIST  COMB  ELEC  EGM 

CR 

A4 

932 

952 

952  A 

CR 

OS 

69 

N 

8145 

A052 

MIL-C-11264  CONTAINERS  WOOD  SHIPPING 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

8145 

TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  t 

) 

81GP 

0003 

MIL-HDBK-742  NOT  1  WASTE  DIS  METHODS 

GL 

H5 

933 

944 

944  A 

GL 

SA 

69 

N 

C 

81GP 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  C 

) 

8305 

0165 

A  A  XXXX  CLOTH  BRATTICE  COTTON  FIREREST 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

NU 

CT 

N 

C 

8305 

0166 

A  A  XXXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

AR 

LT 

N 

C 

8305 

0233 

MIL  C  8820  CLOTH  DUCK  COHON  POLYESTER 

Sh 

D2 

892 

892 

892 

A 

GL 

SH 

99 

N 

C 

8305 

0422 

MIL  C  17415F  CLOTH  COATED  AND  WEBBING 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

ME 

SH 

U 

C 

8305 

0423 

MIL  C  20079H  CLOTH  GLASS  TAPE  TEXTILE 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

ME 

Sh 

99 

U 

C 

8305 

0467 

A-A-XXX  CLOTH  DUCK  TEXTURED  NYLON 

CT 

F4 

924 

924 

944 

944 

7. 

GL 

NU 

99 

U 

A 

8305 

0474 

A-A-XXXXX  CLOTH  TAFFETA  NYLON 

CT 

F4 

A 

924 

934 

941 

A 

GL 

NU 

11 

U 

B 

8305 

0480 

A-A-XXX  CLOTH  TROPICAL  POLYESTER  AND  WOO 

CT 

B4 

A 

924 

924 

942 

942 

A 

U 

C 

8305 

0484 

A-A-XXXXX  CLOTH  POPLIN  POLYESTER  COTTON 

CT 

F4 

A 

931 

934 

941 

A 

GL 

NU 

99 

11 

B 

8305 

0488 

A-A-XXX  WEBBING  TEXTILE  WOVEN  FOR  TENT 

CT 

F4 

931 

931 

944 

944 

Z 

GL 

SA 

U 

A 

8305 

0495 

-A-XXXXX  ARTIFICIAL  LEATHER  (CLOTH  COATE 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

Gl 

CT 

N 

C 

8305 

0497 

A-A-XXX  CLOTH  BROADCLOTH  POLYESTER/COTTO 

CT 

B4 

A 

931 

933 

942 

A 

GL 

U 

B 

8305 

0499 

A-A-XXX  CLOTH  BALLOON  COHON 

CT 

F4 

932 

94? 

942 

A 

Gl 

NU 

N 

C 

8305 

0500 

A-A-XXXXX  CLOTH,  AIRPLANE 

CT 

F4 

A 

932 

944 

954 

A 

GL 

AS 

a? 

U 

8305 

0510 

A-A-XXXXX  CLOTH  COATED  NYLON  VINYL  COATE 

CT 

F4 

A 

933 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

U 

8305 

0511 

A-A-XXXXX  CLOTH,  BUNTING,  COTTON,  MERCER 

CT 

F4 

A 

933 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

U 

8305 

0512 

A-A-50067A  CLOTH  FLANNEL  WOOL 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0513 

A-A-50129A  CLOTH  FLANNEL  LIGHT  WEIGHT 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0514 

A-A.5013A  CLOTH  INTERLINING  POLYESTER 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0515 

A-A-50186A  CLOTH  BUCKRAM  WOVEN  AND  NON-W 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0516 

A-A-50161A  CLOTH  DENIM  COHON 

CT 

F4 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0518 

A-A-50185  CLOTH  BATISTE  COTTON 

CT 

D2 

A 

934 

944 

Z 

GL 

N 

A 

8305 

0519 

A-A-50145  CLOTH  SHEETING  CTN  POLY/CTN 

CT 

D2 

A 

934 

944 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

8305 

0520 

A-A-50128  CLOTH  INTERLINING,  NOWOVEN 

CT 

D2 

A 

934 

951 

951 

A 

GL 

NU 

11 

N 

D 

8305 

0521 

A-A-XXXXX  CLOTH  TROPICAL  POCyESTOR  SPUN 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

11 

N 

C 

8305 

0522 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  COTTON  10  OUNCES 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

11 

CT 

N 

D 

8305 

0523 

A-A-XXX  CLOTH  KNIHED  COHON 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0524 

A-A-XXX  CLOTH  POPLIN  POLY/COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

Z 

GL 

SA 

N 

A 

8305 

0525 

A-A-XXX  CLOTH  CHAMBRAY  COTTON  (FLAME 

CT 

F4 

A 

941 

951 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

8305 

0526 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0527 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLY/CTN 

CT 

F4 

A 

941 

944 

Z 

GL 

NU 

11 

N 

A 

8305 

0528 

A-A-XXX  CLOTH  TICKING  TWILL  COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0529 

A-A-XXX  CLOTH  WIND  RESISTANT  POPLIN  COTT 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0531 

A-A-XXX  CLOTH  ELASTIQUE  WOOL 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

MC 

11 

N 

D 

8305 

0532 

A-A-55250CL0TH  ELASTIQUE  POLYESTER/WOOL 

CT 

B4 

A 

941 

951 

951 

G 

CG 

U 

8305 

0533 

A  A  XXX  CLOTH  KNIT  JERSEY  POLYBENZIMID 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

7 

11 

N 

A 

8305 

0534 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  NYLON  (LOW  COUNT  ) 

CT 

F4 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0536 

MIL-C-8068  CLOTH  COATED  NYLON  RUBBER  COA 

CT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AS 

11 

N 

D 

8305 

0537 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  (BASKET  VAR.) 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0538 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLYESTER 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0539 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  NYLON 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

82 

N 

D 

8305 

0540 

A-A-XXXX  CLOTH  TWILL  POLYESTER  WHITE 

CT 

B4 

941 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0541 

A-A-50162A  CLOTH  JEAN  COHON 

CT 

D2 

A 

942 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

N 

D 

8305 

0542 

UL214  FLAME  PROPAGATION  OF  FABRICS  AND 

YDl 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

8305 

0548 

MIL-C-16375  CLOTH  WIGAN  COHON 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0549 

MIL-  -396  LACES  LEGGINGS 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0550 

MIL-Y-16698  YARN  COTTON 

CT 

05 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

N 

8305 

0551 

CCC-C-460  CLOTH  FLANNEL  COTTON 

CT 

H5 

A 

943 

944 

952 

A 

SA 

82 

U 

8305 

0552 

MIL-C-788  CLOTH  BRATTICE  COHON  (F-R) 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0553 

A-A-55280  CLOTH  COATED  GLASS  SILICONE 

CT 

F? 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

N 

8305 

0554 

MIL-C-353  CLOTH  WOOL  KNIHED 

CT 

D5 

A 

943 

953 

953 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0555 

A-A-XXX  CLOTH  DENIM  CTN/POLY 

CT 

F4 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0558 

A-A-50160A  CLOTH  BROADCLOTH  COTTON  MERC 

CT 

D? 

A 

943 

954 

954 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

8305 

0559 

CCC  C  467  CLOTH  BURLAP  JUTE 

CT 

H5 

A 

944 

95? 

95? 

A 

GL 

SA 

a? 

N 

8305 

0560 

CCC  C  425  CLOTH  BIRDS  EYE  AND  GAUZE 

CT 

H5 

A 

944 

952 

952 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0561 

MIL-C-43251  CLOTH  TILE  SYNTHETIC 

CT 

D5 

A 

944 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0562 

A-A-XXXXX  CLOTH  POPLIN  COTTON 

CT 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

GL 

SA 

11 

N 

8305 

A146 

MIL-C-40070A  CLOTH  ACRYL  RYN 

AR 

B2 

872 

881 

922 

A 

AR 

U 

B 

8305 

A147 

MIL-C-12800B  CA  CD  W  ELEC  PKG  OF 

AR 

B? 

872 

881 

922 

A 

AR 

U 

6 

8305 

A148 

MIL-C-43033A  CLOTH  COT  WTR  RPLT 

AR 

B2 

872 

881 

922 

A 

AR 

U 

B 

8305 

A149 

MIL-C-43153A  CLOTH  CRTG  POLYEST  VISCOSE 

AR 

62 

872 

881 

922 

A 

AR 

11 

B 

8305 

A470 

MIL-C-43157  CLOTH  SPUN  VISCOSE  RAYON 

AR 

D2 

924 

941 

954 

A 

AR 

U 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

p  9 

9 

F  9  F  9  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

..  PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8305 

N152 

HIL-C-87019B  CL  NONWVN  DIS  SPBND  OL  C 

UC  NU 

D? 

872 

882  934  A 

NU 

CT 

u 

B 

8305 

N424 

MIL  C  24576A  1  CLOTH  SILICA  GLASS  CLOTH  SH 

A1 

911 

931  931  A 

u 

C 

8305 

TOTAL  - 

64  .  DELINQUENT  -  26  .  STATUS  COOES: 

A  -  64 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

8310 

0192 

A-A-XXXXX  THREAD:  PARA-ARAMID  INTERMOD  CT 

A4 

A 

931 

932  944  A 

11 

CT 

u 

B 

8310 

0193 

A-A-XXXXX  THREAD,  ARAMID,  SPUN  STAPLE 

CT 

A4 

A 

931 

944  944  A 

GL 

CT 

u 

C 

8310 

0195 

A-A-XXXXX  YARN.  WOOL 

CT 

F4 

A 

931 

941  941  A 

Gl 

CT 

N 

c 

8310 

0196 

A-A-XXXX  THREAD,  NYLON 

CT 

A4 

A 

93? 

944  944  A 

GL 

NU 

11 

u 

c 

8310 

0197 

A-A-XXXXX  THREAD;  POLYESTER 

CT 

A4 

A 

931 

934  934  A 

Gl 

CT 

N 

c 

8310 

0199 

MI L-Y- 16654  YARN  WOOL 

CT 

D5 

A 

943 

953  953  A 

GL 

AS 

N 

8310 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  COOES: 

A  -  6 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

8315 

0365 

A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  AROMATIC 

CT 

F4 

9?4 

934  944  A 

SA 

11 

U 

6 

8315 

0369 

MIL-C-87165  COLLAR  JACKET  DETACHABLE 

CT 

H5 

931 

941  941  A 

11 

CT 

N 

c 

8315 

0372 

A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE 

CT 

F4 

A 

932 

943  954  A 

GL 

11 

U 

8315 

0373 

A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE  POLY  CT 

F4 

A 

932 

943  954  A 

GL 

NU 

11 

U 

831b 

0374 

A-A-XXXXX  BUCKLES  AND  CLIPS  END  STRAP 

CT 

F4 

933 

943  943  A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8315 

0377 

MIL-T-56660  TAPE  TEXTILE  NYLON  MULTIPLE  CT 

H5 

942 

944 

944  Z 

GL 

AS 

99 

N 

A 

8315 

0379 

A-A-XXXXX  RIBBON  DECORATIVE  TRIMMING  PO  CT 

F4 

A 

943 

953  953  A 

NU 

N 

8315 

0380 

MIL-S-3276  SEWING  KIT 

CT 

D5 

A 

943 

954  944  G 

GL 

99 

U 

8315 

0383 

MIL-HDBK-150  CLOTHING  COMPONENTS 

CT 

D2 

944 

954  954  A 

GL 

NU 

99 

N 

8315 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES: 

A  -  9 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8320 

0104 

A-A-30166  PADDING  COTTON  STITCHED  ROVING  CT 

D2 

934 

944  944  A 

GL 

NU 

N 

C 

8320 

0105 

A-A- 50167  WADDING  COTTON 

CT 

D2 

934 

944  944  G 

GL 

99 

U 

8320 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8330 

0192 

A  A  XXXXX  CHAMOIS  LEATHER  SHEEPSKIN  OIL  CT 

64 

924 

924  944  A 

GL 

NU 

11 

CT 

U 

B 

8330 

0193 

A-A-XXX  LEATHER,  CALFSKIN  AND  KIP 

CT 

A4 

A 

932 

941  941  A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8330 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES: 

A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8335 

0177 

A-A-XXX  MIDSOLES;  LEATHERBOARD 

CT 

A4 

A 

924 

924 

933  942  A 

GL 

SA 

11 

U 

B 

8335 

0178 

A-A-XXXXXCOUNTER  FOOTWEAR 

CT 

F4 

A 

941 

942  952  A 

GL 

NU 

99 

N 

8335 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8340 

0563 

A-A-XXX  TENT  LIGHTWEIGHT 

CT 

F4 

934 

943  964  A 

GL 

U 

8340 

A557 

MIL  C  10632  COVERS  CASES  TEX  GEN  SPEC 

FR  AR 

Cl 

914 

914  914  A 

AR 

N 

C 

8340 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A  -  2 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8345 

0203 

A-A-XXXXX  SHAPE  DAY  MARITIME  DIAMOND 

CT 

F4 

A 

943 

953  953  A 

NU 

N 

8345 

0204 

MIL-S-14650/1F  STREAMERS  ARMY  SET 

IH 

B2 

944 

944  944  G 

IH 

CT 

N 

8345 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A  -  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

8405  0116 
8405  0128 
8405  0129 
8405  0137 
8405  0162 
8405  0184 
8405  0193 
8405  0194 
8405  0195 
8405  0201 
8405  0202 
8405  0203 
8405  0207 
8405  0212 
8405  0215 
8405  0220 
'  ^  0223 
0229 
0240 
0242 
0244 
0246 
N133 
N149 
M779 


A-A-XXXX  BELTS  COAT  MANS  WOOL  PO  Y/WOOL 
A-A-XXXXX  RAINCOATS  HEN'S  QUARPEL 
A-A-XXXXX  COVER  SVR  CAP  WATER  REPELL 
LANYARD  PISTOL  AND  WHISTLE 
A-A-52115A  SWEATER  MAN'S  OLIVE  DRAB 
MIL-0-87250  JACKET  MANS 
A  A  XXX  FRAME  SERVICE  CAP  (MAN'S) 
A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  MAN'S  POLY  COTTO 
A-A-50526  HAT  SERVICE  WITH  CHIN  STRAP 
A-A-XXXXX  TROUSERS,  MAN'S  HOSPITAL  DUTY 
A-A-XXXXX  TROUSERS.  MEN'S  (WHITE) 
A-A-XXXXX  COVERALLS  FLAME  AESISTANT 
A-A-XXXX  SmCK  MEN'S  HOSPITAL  DUTY  UNIF 
A-A-52115  SWEATER,  MANS  OLIVE  DRAB 
A-A-XXXX  JACKET  MAN’S  LIGHTWEIGHT 
A-A-XXXXX  COAT  ALL-WEATHER  «N'S 
MIL-J-87035  JUW>ER  NAN'S  (BLUE  DRESS) 
MIL-C-14211  COATS:  MEN'S  tWPICAL  ANO  SE 
A-A-XXXXX  CAP  UTILITY  COTTON  SAHEN  GREE 

-  MAN'S  POLY/CTN  TROPICAL 

R’S  MEN'!  SERVICE 
RT  UTILITY 

_  MAISFULLORF.' 

7  RAiiojfr  I . * 

i7F  MC^RT 


A-A-XXXXX 

A-A-XXXXX 

MIL-S-4: 

MILC82ir 
MIL-R-i 
NIL  S  2 


CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

CT 

a 

CT 

CT 

a 

CT 

CT 

CT 

a 

a 

CT 


941  941 
941  941 
941  941 
934  934 
944  944 
934  934 
944  944 

931  931 
951  951 

932  941 
934  934 
934  962 


GL 


GL 


GL 

GL 


MC 

MC 


11 

99 

11 


NU 
NU 

MC  11 


liLlIT  tl 

FULLORFSSSUMERANOMI  MC 
MAN'S  jlTWl  NU 
r  WOMANS  WOOL  POLY  W  MC 


NU 

WJ 


NU 

MC 

NU 


11 


99 

11 


45 

NU  11 


CT 

CT 


CT 

CT 

CT 

CT 


a 


N 
N 
N 
N 
N 
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■3943/14C  DECORATION  LEGION  OF  MERI  IH 
-3943,'15C  decoration  DISTINGUISHED  IH 
■3943/168  DECORATION  SOLDIER  S  MEDA  IH 
-3943  17:  DECORATION  NAVv  AND  MARIN  IH 
-3943/18OOEC0RATI0N  AIRMAN  S  MEDAL  IH 
-3943/19€  DECORATION  COAST  GUARD  ME  IH 
-3943/208  DECORATION  mD  iIFE  SAVl  IH 
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-3943/228  DECORATION  BRONZE  STAR  IH 
-3943/238  DECORATION  AIR  MEDAL  IH 
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-3943/26C  DECORATION  JOINT  SERVICE  IH 
-3943/27C  DECORATION  ARMV  COMtEWlAT  IH 
-3943/280  DECORATION  NAVY  COMMENOAT  IH 
-3943/296  DECORATION  AIR  FORCE  COIW  IH 
-3943/30C  DECORATION  COAST  GUARD  CO  IH 
-3943/31C  DECORATION  NATIONAL  SECUR  IH 
-3943/32F  DECORATION  UNIT  AWARDS  AN  IH 
-3943/330  DECORATION  AWARDS  AND  CIT  IH 
-3943/340  DECORATION  SUPERIOR  CADET  IH 
-3943/35B  DECORATION  ROBERT  DEXTER  IH 
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8905  1126  PP-C-1802A  CHICKEN  OR  TURKEY  CANNED  BND  GL  65  943  944  943  G 

p05  1127  PP-D'74SH  INJCK  GOOSE  6LUINEA  AND  SQUAB  GL  G5  943  944  943  G 

8905  1128  A-A-20132A  FRANKFWTERS  MCA  GL  G5  943  944  943  G 

8905  1129  PP-R-21E  1  RABBITS  CHILLED  OR  FR  RTC  MCA  GL  G5  943  944  943  G 

8905  1130  PP-T-791L  TURKEYS  AND  TURKEY  PARTS  RTC  GL  G5  943  944  943  G 

^  MIL-H-44298B  HAM  SLICES  CHKO  AND  FMD  GL  F2  943  9W  943  G 

PP-S-51H  01  SARDINES  CANNED  MCA  GL  G5  943  944  943  G 

PP-S-311C  SHRIMP  CANNED  MCA  GL  65  943  944  943  6 
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PA  AA  BA  PP 


PROJECT 

8905  1134 
8905  1135 
8905  1136 
8905  1137 


.TITLE .  PY  TY 


PP-C-400B  1  CLAMS  CANNED  MCA  GL 
A  A  20081B  BACON  SLICED  PRECKD  CAN  MCA  GL 
A-A-20209  BEEF  STEAK  RESTRUCTURED  GRILLE  GL 
PP-H-2875  HAM  PRODUCT  SMKD  FULLY  CKD  MCA  GL 


8910  0464 
8910  0465 
8910  0470 
8910  0471 
8910  0472 
8910  0473 

8910  TOTAL 

8915  0869 

8915  TOTAL 

8920  0557 
8920  0559 
8920  0560 
8920  0561 
8920  0562 
8920  0563 


MIL-C-44040  NOT  1  CHEESE  PIZZA  BLEND  GL 
A-A.20201  SOFT  SERVE  MIX  DEHY  DUAL  PUR  GL 
A-A.20044  BUHER  MCA  GL 
A-A-20084  CHEESE  AMER  PROC  PAST  MCA  GL 
C-E-230E  EGG  AND  EGG  PROD  MCA  GL 
A-A-20147  EGGNOG  LIQUID  CANNED  MCA  GL 

6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  6 
MIL-C-44262A  CARROTS  SLICED  THERM  TR  PK  GL 


-  1 


DELINQUENT 


8820  TOTAL  -  6 


DELINQUENT  -  1 


8925  0153 
8925  0155 


A-A-20177  CANDY  AND  CHOCOLATE  CONFECTION  GL 
JJJ-S-351H  SYRUP  MCA  GL 


2  .  DELINQUENT  ■  0  .  STATUS  CODES:  A  ■  2 

A-A-20202  BOUILLON  SOUP  AND  GRAVY  BASES  GL 


NIL-C-43338E  CREAMER  NON  DAIRY  DRY  GL 
MIL-C-44210A  CHICKEN  AND  RICE  THERM  MRE  GL 
MIL-C-44209A  CHICKEN  STEW  THERM  FOR  MRE  GL 
MIL-C-44295A  CHICKEN  BRST  NT  IN  GR  THERM  GL 
MIL-C-44328A  CHICKEN  CACCIATORE  THERM  GL 
NIL-N-44342  MACARONI  AND  CH  ART  COL  THER  GL 
NIL-T-44237B  TURKEY  SLI  WITH  GR  THERM  TR  GL 
NIL-T-44^  TUNA  WITH  NOMLES  THERM  MRE  GL 
NIL-T.43|56A  TOPPING  DESSERT  AND  BAK  PRO  GL 
MIL-P-4^34A  ROTATES  DICED  IN  BUT  SAUCE  GL 
A.A-20162  SALAD  DOSING  POURABLE  GL 
MIL-P-44365  PUDDING  CHK  THERM  TRAY  PK  GL 
NIL-N-44^  GL  NUT  RAISIN  MIX  ORC  GL 
MIL-B-442«A  BREAD  PUDDING  IMITA  MAP  GL 
A-A-20161  PIE  FILLING  FRUIT  PREPARED  GL 
A-A-20203  CHICKEN  NOOO  AND  VEG  IN  SAUCE  GL 
A-A-20204  PASTA  WITH  VEG  IN  TO  MA  SAUCE  GL 
MIL-R-XXX  RICE  THERM  FOR  MRE  GL 
A.A-2Q205  CHICKEN  BRST  FILLET  BRD  GL 
EE-C-UlA  2  CHILI  CON  CARNE  W  OR  WO  BNS  GL 
A-A-20207  CHEESE  TORTELLINI  IN  TOMA  SAUC  GL 
A-A-20128A  FORMULAS  INFANT  MCA  GL 
NIL-C-XXX  CHICKEN  MJGGETS  IN  TERIYAKI  SA  GL 
MIL-C-XXX  CHICKEN  PAHIES  IN  BROTH  THERM  GL 
MIL-H.43224G  HASH  BEEF  DEHY  GL 
A.A-20207  CHEESE  TORTELLINI  IN  TOMA  SAUC  GL 
NIL-P-44147  GL  PUDDING  BM  OP  RATim  COM  GL 
MlL-E-44141  GL  ESCALLOPED  POTA  W  POM  GL 
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0344 

A-A-20167  EXTRACTS  AND  FLAVORS 

GL 

F2 

934 

944 

944  A 

Gl 

SA 

50 

SS 
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C 

8950 

0345 

MIL-Y-3388B  I  YEAST  FOOD  MINERAL 

GL 
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942 
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GL 
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50 

SS 

N 

8950 

TOTAL  - 

3  ,  OELINQOEMT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  3 

9 

6  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  2 

L  -  0 

8955 

0063 

HHH-C-575E  1  COFFEE  INSTANT  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943  G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8955 

AOOl 

MIL-T-44284  GL  TEA  MIX  INSTANT  SWEETENED 

GL 

H5 

932 

943 

943  G 

GL 

U 

8955 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

■  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

8960 

0077 

MIL  C  3031 J  1  COCOA  BEVERAGE  POWDER 

GL 

F? 

883 

893 

944  A 

GL 

SA 

50 

SS 

u 

B 

8960 

0083 

A-A-20098A  BEVERAGE  BASES  POWDERED 

GL 

F2 

934 

942 

954  A 

GL 

5A 

50 

SS 

u 

8960 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

[  -  0 

89GP 

0134 

MIL-P-44276  GL  PACKAGING  OF  RATION  CLD 

GL 

F2 

942 

952 

952  A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

89GP 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

I  -  0 

9130 

1048 

MIL-P-26694B  USAF  PROPELUNT  JNS-OIMETHY 

12 

PS 

H5 

A 

934 

942  942  A 

1? 

N 

C 

9130 

1050 

MIL-T-38219B  USAF  TURBINE  FUEL 

11 

01 

934 

944  944  A 

11 

N 

C 

9130 

1051 

MIL-P-25516C  PROPELLANT  KEROSENE 

11 

D2 

941 

951 

951  A 

MF 

AS 

11 

N 

D 

9130 

1052 

MIL-T-5624R  TURBINE  FUEL  AVIATION  GRADES 

11 

A2 

943 

951 

951  A 

MF 

AS 

11 

PS 

N 

D 

9130 

A153 

MIL-G-46015B  GASOLINE  AUTOMOTIVE  COMBAT 

ME 

H5 

934 

944  944  A 

HE 

N 

C 

9130 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  • 

-  5 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  i 

I  -  0 

9140 

0125 

MIL  F  16884H  2  FUEL  NAVAL 

SH 

D? 

911 

931 

931  A 

ME 

SH 

68 

N 

C 

9140 

0135 

VV-F-800  FUEL  OIL  DIESEL 

ME 

C2 

924 

944 

944  A 

ME 

SH 

68 

N 

c 

9140 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

9 

6  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  i 

I  -  0 

9150 

0814 

MIL-H-5606  HYDRAULIC  FLUID  PETROLEUM 

11 

A2 

943 

951 

944  G 

MF 

AS 

11 

U 

9150 

1007 

MIL  G  15719A  3  GREASE  LUBRICATING 

SH 

D2 
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893 

914  A 

MF 

SH 

20 

U 

B 

9150 

1074 

NIL  L  9000H  LUBRICATING  AND  RELATED 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

MF 

N 

A 

9150 

1075 

MIL  L  17331H  1  LUBRICATING  OIL 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

ME 

N 

A 

9150 

1076 

MIL  HOBK  267  LUBRICATS 

SH 

A1 

931 

951 

Z 

N 

A 

9150 

1086 

ASTM  F  303  78  STANDARD  PRACTICE  FOR 

SH 

AS 

91? 

93? 

932  A 

MR 

SH 

99 

N 

C 
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MIL  L  3150  LUBRICATING  OIL 

ME 

02 

914 

934 

944  A 

MF 

OS 

68 

GS 

U 
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MIL  P  46002  PRESERVATIVE  OIL 

ME 

D? 
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MF 

OS 

GS 

U 

B 
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MIL  L  46010  LUBRICANT  SOLID  FILM 

ME 

F2 
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MF 

AS 

68 

GS 
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B 
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MIL-L-46147  LUBRICANT  SOLID  FILM 

ME 

02 
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ME 

AS 

68 

GS 

U 

B 
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GREASE  AIRCRAFT  AND  INSTRUMENT  AND  OXIOI 

11 

PS 

F? 

931 
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MF 

AS 

11 

GS 

N 

D 

9150 

1104 

000  L  24651  LUBRICATION  OIL  FOOD  GRADE 

SH 

Cl 
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9?3 

933  A 

MF 

SH 

68 

N 

B 

9150 

1107 

MIL-L-7808  LUBRICATING  OIL  AIRCRAFT  TURB 

11 

GS 

A2 
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944  G 

ME 

AS 

11 

PS 

U 
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MIL-L-21260  LUBRICATING  OIL 

ME 

A2 
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MF 

SH 
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N 

D 
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MIL-H-27601B  HYDRAULIC  FLUID  FIRE  RESIST 

11 

D2 
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F? 
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AS 
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AR 

AS 
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AR 

GS 
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N 
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ME 

F2 
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N 
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ME 

F2 
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963 
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N 
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ME 

F? 
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N 
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MIL-L-2105E  LUBRICATING  OIL  GEAR 

ME 

F? 

943 
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963  A 

N 
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MIL-H06K-113  GUIDE  FOR  SELECT  LUB  FLUIDE 

ME 

F2 

943 

963 

963  A 

N 

9150 

1133 

MIL-L-87132B  LUBRICANT  CHVL  ALCOHOL 
MIL-L-23699.  LUBRICATING  OIL  AIRCRAFT 
D(X)-L-818468  LUBRICATINGOIL  INSTRUMENT 

11 

F2 

F 
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944  A 

ME 
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9150 
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ME 

AS 
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U 
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AS 

FI 

J 
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ME 

AS 

11 

GS 

U 
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A-A-XXXXX  OIL,  QUENCHING 

A-A-XXXXXCUnlNG  FLUID  CONCENTRATES  TNP 
A-A-XXXX  FATTY  OIL.  MHAL  WORKING 

AR 

GS 

A4 

A 
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MF 

AS 
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N 
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GS 

A4 

A 
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N 
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AR 
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ME 

AS 
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N 
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AR 

GS 
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A 

943 
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AS 
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PS 

N 

li 
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AR 

GS 

A4 

A 

943 
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ME 

AS 

68 

PS 

N 
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11 

Cl 
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944  G 

ME 

AS 

11 

U 
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MIL-L-7870B  NTC  1  LUBRICATING  OIL  GENERA 

11 

FI 

944 

951 

951  A 

ME 

AS 

11 

N 

D 
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11 

FI 

J 
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ME 

AS 

11 

N 

D 
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11 

FI 

J 
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ME 
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N 

D 
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SH 

A2 

921 

941 
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9160  1004 
9160  1005 
9160  1011 

9160  TOTAL  - 

91GP  1047 
91GP  1048 
91GP  1049 


.TITLE .  PY 


MIL-C-87252B  COOLANT  FLUID  HYOROLYTICALL  11 
ASTM  D3487  MINRL  INSUL  OIL  ELEC  APPAR  AR 
MIL-C-47220B  COOLANT  FLUID  DIELECTRIC  11 


MIL-STD-161G  IDEN  METHS  FOR  BULK  PETR  PR  68 
MIL-HDBK-2006  QUALITY  SERVALENCE  PS 
FED-STD-791D  LUBRICANTS  LIQ  FUELS  ME 


91GP  TOTAL  -  3  ,  DELII«)UENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  3  .  G  -  0 


9320  0012 
9320  1108 
9320  1109 
9320  1110 
9320  1111 
9320  1112 
9320  1113 
9320  1114 
9320  1115 
9320  1116 
9320  1117 
9320  1118 
9320  1119 
9320  1120 
9320  1121 
9320  1122 
9320  1123 
9320  1124 
9320  1125 
9320  1126 
9320  1127 
9320  1128 
9320  1129 
9320  1130 
9320  1131 
9320  1132 
9320  1133 
9320  1134 
9320  1135 
9320  1136 
9320  1137 
9320  1138 
9320  1139 
9320  1140 
9320  1141 
9320  1142 
9320  1143 
9320  1144 
9320  1145 
9320  1146 
9320  1147 
9320  1148 
9320  1149 
9320  1150 
9320  1151 
9320  1152 
9320  1153 
9320  1154 
9320  1155 
9320  1156 
9320  1157 
9320  1158 
9320  1159 
9320  1160 
9320  1161 

1164 

1165 


ASTM-D412-92  RUBBERS  TENSILE  PROPERTIES  MR 
A-A-XXXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL,  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  CHANNEL.  NONN  MR 
A-AXXXX  RUBBER  SILICONE,  CHANNEL,  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNE^  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL.  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  CHANNEL.  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL.  NORM  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL. NONM  MR 
A-A-XXXX  RLUBBER  SILICONE,  TUBING.  NONME  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  ROUND  S^TION  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  PACKING  NATER  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  PACKING  MATER  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  GASKET,  SHAPE  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  GASKET,  SHAPE  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  SHEET,  SOLID  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  STRIP,  SHAPE  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  STRIP I  SHAPE  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  STRIP.  SHAPE  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMEtALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMHALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RLUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXXX  RUBBER  SILICON^.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILOCONE,  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NOMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE,  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  HR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RLUBBER  SILICONE.  NONMrALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RLUBBER  SILICONE.  NONMETALLIC  S  MR 
A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  PACKING  PERFO  MR 
MIL-S-21923  SYNTHTC  RUBR  COMPD.BUTAOIE  OS 
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A-A-XXXX  BAR  METAL  SQUARE  ALLOY  STEEL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0902 

03 

A-A-XXXX  BAR  METAL  FLAT  ALLOY  STEEL  4130 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0902 

04 

A-A-XXXX  BAR  METAL  HEXAGON  ALLOY  STEEL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9610 

0903 

01 

A-A-XXXX  BAR  METAL  RECTANGULAR  ALLOY  STL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0903 

02 

A-A-XXXX  BAR  METAL  ROUND  ALLOY  STEEL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0903 

03 

A-A-XXXX  BAR  METAL  HEXAGONAL  ALLOY  STEEL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0903 

04 

A-A-XXXX  BAR  METAL  SQUARE  ALLOY  STEEL 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0904 

AMS 5061 

n 

A5 

944 

944 

944 

G 

MP 

AS 

11 

N 

9510 

0905 

AMS5062 

11 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0906 

AMS5618 

11 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0907 

AMS 5880 

n 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0908 

AMS6264 

11 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9610 

0909 

AMS6324 

11 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0910 

AMS6328 

11 

A5 

944 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0911 

MIL-S-6758  GROUP  CANCELUTION  OF  MS'S 

IS 

H5 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0912 

MIL-S-60S0A 

11 

H5 

944 

95? 

95? 

A 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0914 

MIL-S-7420B 

11 

H5 

944 

95? 

95? 

A 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

0915 

MIL-S-6709A 

11 

H5 

944 

952 

95? 

A 

MR 

AS 

11 

N 

9510 

A057 

MIL-S-62471  STEEL  STAINLESS 

AT 

H5 

913 

923 

9?3 

A 

AT 

N 

C 

9510 

A058 

STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9510 

N046 

MIL  S  23195  D  STEEL  BARS  AND  FORGINGS 

SH 

A2 

913 

933 

924 

G 

SH 

U 

9510 

N047 

MIL-S-24538  STEEL  BARS  AND  FORGINGS  HIGH 

SH 

A? 

92? 

G 

N 

9510 

N048 

MIL-S-24550  STEEL  BARS  RODS  AND  FORGINGS 

SH 

A? 

911 

G 

N 

9510 

N049 

MIL-S-24528  STEEL  BARS  AND  FORGINGS 

SH 

A2 

941 

G 

N 

9510 

N050 

MIL  L  24128C  LOW  CARBON  CHROMIUM  STEEL 

SH 

D2 

92? 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

C 

9510 

N052 

MIL-L-24128C  LOW  CARBON  CHROMIjJM  STEEL 

SH 

A2 

922 

942 

942 

A 

SH 

N 

C 

9510 

TOTAL  - 

106  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  C(»ES:  A  ■ 

-  106  . 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  ( 

3 

9515 

0964 

A  A  XXX  STEEL  SHEETS  CORRUGATED 

ME 

F4 

A 

923 

943 

953 

A 

ME 

YDl 

99 

IS 

U 

9515 

0965 

MIL  S  11207  STEEL  SHEETS  CORRUGATED 

ME 

H5 

A 

923 

943 

953 

A 

ME 

YDl 

99 

IS 

U 

9515 

1026 

AMS6439 

11 

A5 

943 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

U 

9515 

1027 

MIL-S-8949 

11 

A5 

943 

944 

944 

G 

MR 

AS 

11 

U 

9515 

1028 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1029 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1030 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1031 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1032 

A-A-XXXX  PUTE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1033 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9513 

1034 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1035 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

HR 

AS 

99 

N 

0 

9515 

1036 

A-A-XXXX  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1037 

A-A-XXXX  PUTE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1038 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1039 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1040 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  REISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1041 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1042 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

HR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1043 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

HR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1044 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1045 

A-A-XXXX 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1046 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

HR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1047 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1048 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1049 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1050 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

HR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1051 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

943 

951 

951 

A 

MR 

AS 

99 

N 

D 

9515 

1052 

ASTM-A240  GROUP  CANCELUTION  NOTICE  1 

IS 

H5 

A 

944 

95? 

952 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1053 

ASTM-A666  GROUP  UNCELUTION  NOTICE  1 

IS 

H5 

A 

944 

952 

952 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1054 

MIL-S-12875B  AMDT  1  SHEETS  PERFORATED 

FA 

A1 

943 

953 

953 

A 

EA 

SH 

N 

9515 

1055 

01 

A-A-XXXX  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  02 

A-A-XXXX  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  03 

A-A-XXXX  PUTE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  04 

A-A-XXXX  PUTE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  05 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  06 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

F 

9515 

1055  07 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

9S3 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  08 

A-A-XXXX  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 

9515 

1055  09 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 
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9515  1055  10 

A-A-XXXXSTRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4  A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1055  11 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1055  12 

A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1055  13 

A-A-XXXX  SHEET  PERFORATED  METAL  STRAIGHT 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1055  14 

A-A-XXXX  SHEET  PERFORATED  METAL  STAGGERE 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1056 

A-A-XXXX  PLATE  CORROSION  RESISTANT 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1057 

AMS5040 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1058 

AMS5044 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1059 

AMS5045 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1060 

AMS5042 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1061 

AMS5503 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1062 

AMS5593 

11 

A5 

944 

944  944  G  MR 

AS 

11 

N 

9515  1063  01 

MS14501  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  02 

MS14502  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H6 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  03 

MS14503  PLATE  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  04 

MS14505  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  05 

MS14506  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  06 

MS14507  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  07 

MS14508  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  08 

MS14509  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  09 

MS14510  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  10 

MS14511  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  11 

MS14512  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  12 

MS14513  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  13 

MS14514  SHEET  PERFORATED  METAL  CORROSION 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1063  14 

MS14515  SHEET  PERFORATED  METAL  STAGGERED 

IS 

H5 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1064 

MS14504  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

IS 

H5 

951 

952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9515  1065 

MIL-S-7947A 

11 

H5 

944  952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

9515  1066 

MIL-S-7952A 

11 

H5 

944 

952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

9515  1067 

AMS5046 

11 

A5 

944 

952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

9515  A075 

MIL-A-46173  MR  ARMOR  STEEL  PLATE  WROUGHT  MR 

H5 

943 

954  954  A  MR 

N 

9515  N052 

MIL  S  23196  C  STEEL  PLATE  SHEET  AND 

SH 

A2 

913  933  924  G 

SH 

U 

9515  N054 

MIL-S-22698C  1  STEEL  PLATE 

SH 

Cl 

944 

951  951  A 

N  D 

9515  TOTAL  - 

73  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COTES:  A  • 

-  73 

.  6  - 

0 

.  Y  -  0 

.  Z  -  0 

9520  0124  01 

A-A-XXXX  ANGLE  STRUCTURAL  CORROSION  RESI 

IS 

F4  A 

943  952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9520  0124  02 

A-A-XXXX  ANGLE  STRUCTURAL  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943  952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9520  0124  03 

A-A-XXXX  ANGLE  STRUCTURAL  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943  952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9520  A007 

MIL-S-13281F  STEEL  CARBON  ALLOY  AND  HIGH  MR 

A2 

941 

953  953  A  MR 

N 

9520  TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COTES:  A  • 

-  4 

.  G  - 

0 

.  Y  -  0 

.  Z  -  0 

9525  0200  gQ-B-637A  1  BRASS  NAVAL  ROD  WIRE  SHAPE  SH  H5  933  934  934  A  MR  SH  N  C 

9525  0203  01  A-A-XXXX  WIRE  ROUNDNONELECTRICAL  ALUMIN  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  02  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  03  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  04  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  05  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  06  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  07  A-A-XXXA  WIRE  SQUARE  NONELECTRICAL  ALUMI  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  08  A-A-XXXX  WIRE  SCUARE  NONELECTRICAL  ALUMI  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0203  09  A-A-XXXX  WIRE  SCUARE  NONELECTRICAL  ALUMI  IS  F4  A  943  952  952  A  MR  AS  99  N 

9525  0204  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN  IS  F4  A  944  953  953  A  MR  AS  99  N 

9525  TOTAL  -  11  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES;  A-  11  ,G-0  .Y-O  ,Z-0 

9530  0477  IR  STUDY  INC37006  IS  E3  942  952  952  A  N 

9530  0494  00-4-200  ID  ALUMINUM  ALLOY  3003  BAR  ROD  AS  H5  B  941  953  953  A  MR  AS  11  N 

9530  0495  ( C -A-200  4D  1  ALUMINUM  ALLOY  5083  BAR  AS  H5  B  941  953  953  A  MR  AS  11  N 

9530  0496  ( C -A-200  5D  ALUMINUM  ALLOY  5086  BAR  ROD  AS  H5  B  941  953  953  A  MR  AS  11  N 

9530  0497  ( C -A-200  6E  1  ALUMINUM  ALLOY  5454  BAR  RD  AS  H5  B  941  953  953  A  MR  AS  11  N 

95300498  C C -A-200  7E  1  ALUMINUM  ALLOY  5456  BAR  AS  H5  B  941  953  953  A  MR  AS  11  N 

9530  0509  AMS4309  11  A5  943  944  944  G  MP  AS  11  U 

9530  0510  01  A-A-XXXX  BAR  RECTANGLUUR  SQUARE  CORNERS  IS  F4  A  943  951  951  A  Mk  AS  99  N  D 

9530  0510  02  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SQUARE  CORNERS  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0510  03  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SC  UARE  CORNERS  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0510  04  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SC  UARE  CORNERS  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0511  01  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  5086  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0511  02  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  2014  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0511  03  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  2024  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 

9530  0511  04  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  6061  IS  F4  A  943  951  951  A  MR  AS  99  N  D 
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MIL-STD-1661  OS  MK  MOD  NOMENCLATURE  OS 

DOD  STD  2140  MACHINERY  ALTERATION  SH 
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CNPS  TOTAL  -  4  .  OCLINQUCin  -  1  .  STATUS  COOCS:  A  -  4 

DCPS  0001  000  NCSSAGC  HANDLING  PROfiLES  DC 

OCPS  000?  NETWORK  MGMT  FQR  DOO  COMMUNICATIONS  OM 
OCRS  0002  02  MIL-STO-2045-38000  000  NET  MGMT  000  COIN*  ON 
OCPS  0003  DOO  OCPS  TECHNICAL  REFERENCE  NODE.  DC 

OCPS  0004  NlL-HOBK-829  DC 

OCPS  0005  mil-«»c.i360/:  testing  validation  DC 

OCPS  0006  NIL-H08K-1350/2  TESTING  CONFORM  INTEROP  DC 

OCPS  0007  MULTICASTING  STDS  DEVELOPMENT  FOR  OSI  DC 
OCPS  0008  DOO-STD  PROF  FOR  SECONDARY  IMAGERY  SYS  DC 
OCPS  0008  02  MIL-STO-2045- 14500  ES  TRANSPORT  000  CONN  DC 
OCPS  0008  03  MIL-STO-2045-146-1  SIMPLEX  TRASP  PROF  DC 
OCPS  0008  04  MI L-STD-2045- 17508  FTAM  PROFILE  DC 

DCPS  0009  OSI  EIWANCED  COM!  FUNCTIONS  i  FACILITIES  DC 
DCPS  0011  SECURITY  LABELING  OPTIONS  PROTOCOL  DC 

OCPS  0011  01  MIL-STD-2045-48501  COMMON  SECURITY  LABEL  DC 
DCPS  0012  INCORPORATE  SONS  PROTOCOLS  INTO  OSI  DC 
DCPS  0012  02  ISO  11577  NETWORK  LAYER  SECURITY  DC 

DCPS  0013  INTERIM  JTF  DATA  COMM  PROFILE  DC 

DCPS  0013  01  MI L-STD-2046- 13500  INTERNET  RELAY  DC 

DCPS  0013  02  MIL-STD-2045-14502  INTERNET  TRANSPORT  DC 
DCPS  0013  03  MIL-STD-2045-17503  INTERNET  MSG  TRMtSP  DC 
DCPS  0013  04  MIL-STO-2045-17504  INTERNET  FILE  TRANSF  DC 
DCPS  0013  05  MIL-STO-2045-17507  INTERNET  NET  MGMT  DC 
OCPS  0013  06  MI L-STO-2045- 17505  INTERNET  IONS)  DC 

DCPS  0013  07  MI L-STD-2045- 17506  INTERNET  REMOTE  LOGIN  DC 
DCPS  0014  DEVELOPMENT  OF  A  SECURITY  STD  FRAMEWORK  DC 
DCPS  0015  INFLUENCE  ISO  GULS  DEVELOPMENT  DC 

OCPS  TOTAL  -  27  .  DELINQUEirT  -  10  .  STATUS  COOES:  A  -  27 

DRPR  0289  MIL  STD  XXXX  DRAWING  PRACTICES  APPL  STD  AR 
DRPR  0292  MIL  STD  12  ABBREVIATIONS  REV  E  AR 

DRPR  0299  MIL  STD  14A  ARCHIT  SYMBOLS  CAN  NOTICE  AR 
DRPR  0300  MIL  STD  17B  1  MECH  SYMBOLS  NOTICE  1  CANC  AR 
DRPR  0315  MIL-D-9898C  DRAWINGS.  TUBE  BEND  82 

DRPR  0322  ASME  Y1435  REVISION  Df  DRUGS  ADOPT  NOT  AR 
DRPR  0323  ASME  Y14.2M  LINE  CONV  LTR  ADOPTION  NOT  AR 
DRPR  0325  ASTM  F  856  88  SYMBOLS  HEATING  SH 

DRPR  0333  30  MIL-HD6K-780  STD2  MIL  DUGS  REV  B  AR 

DRPR  0336  ASME  Y14.1M  METRIC  DRAWING  SH  ADOPT  NOT  AR 
DRPR  N316  MIL  HOBK  290  1  STO  ELECTRICAL  SYM  LIST  SH 
DRPR  N318  MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS  SH 

im  TOTAL  -  12  .  DELlNQUEirr  -  5  .  STATUS  CSOES:  A  -  12 
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EMCS  TOTAL 

ENVR  0033 
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ENCS  PROGAM  PLAN 

I  .  DEuamciiT  - 


.  STATUS  COOCS:  A  -  8 


NIL-STD-I766e  NUCLEAR  HAR0Y/SUR\ 
N1L-ST0-810F  environmental  TEST 
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ENWt  TOTAL  -  2  ,  OELINQUCIIT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 
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1012\1A  ELECTRONIC  FACILITIES 


1028  /5A  DESIGN  OF  CLEAN  ROOMS  YDl 
1027/iA  FIREFIGHTING  SCHOOL  FAC  YOl 
1025/1  NOT  3  PIERS  &  WHARVES  YDl 
602  ELECTRIC  SYSTEMS  IN  HEALTHY  YDl 
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000  F  24669  2  1  FORGINGS  AND  FORGING 
MIL  A  22771  AL  ALLOY  FORGINGS  HEAT  TRTD 
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NIL-N-24687  NICKEL  CHROMIUM  MOLYBDEMUM 
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SH  99 
AS  20 
AS  11 
AS  11 


FORG  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES;  A-5  .6-O.Y-O.Z-O 


GDRQ  0040 


GDRQ  TOTAL  - 

HFAC  0059 
HFAC  0070 
HFAC  0071 
HFAC  115 
HFAC  5678 
HFAC  A025 

HFAC  TOTAL  - 

ILSS  0046 
ILSS  0052  01 
ILSS  0052  03 
ILSS  0053  01 
ILSS  0053  02 
ILSS  F047 
ILSS  H027 
ILSS  N032 


D0D-E-8983C  ELECT  EQUIP  AERO  EXT  SPACE 
MIL  BUL  147E  SPEC  STAND  OF  N0N60V  FOR  FL 
MIL  P  11268L  PARTS  MAT  PROCESS  ELEC  EQMT 
MIL-BUL-103  LIST  STANDARDIZED  MIL  DRAW 


MIL-STD-970  STDS  SPECS  ORDER  OF  PREF 


MIL-STD-X117  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  1  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  2-FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  3  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  4  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  5  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 
MIL-STD-X117  6  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY  SH  A4  923  923  943  943  A 

16  .  DELINQUENT  -  11  ,  STATUS  CODES:  A  -  16  .6-0  .Y-0  .Z-0 

MIL-STD-46855  H  E  REOMTS  FOR  MIL  SYSTEMS  MI  A4  P  932  941  944  A 
JEEE  STD  85  73  AIRBORNE  SOUND  MEASUREMEN  YOl  F5  B  934  944  944  G 
MIL-STD-1294A  ACOUSTICAL  NOISE  LIMITS  AV  F2  934  943  943  A 
MIL-C-70938  lAR)  CCA  12272287  AR  B4  904  904  922  A 
REPLACE  SEL  STD  WITH  GOV'T  FURN  ES  F3  914  934  934  A 
MIL-HDBK-759  HUMAN  ENGRG  DESIGN  FOR  MI LI  MI  A2  P  943  953  953  A 
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MIL  STD  2097A  ACQUISITION  OF  SUPP  EQUIP  AS  F5  914  924  964  A 
MIL  HDBK  XXX  1  ICW  MIL  TRNG  MANAGER  GDE  SH  OS  A4  922  922  932  932  A 
MIL  HDBK  XXX  3  ICW  MIL  TRNG  GLOSSARY  FOR  SH  OS  A4  922  922  932  932  A 
MIL-HDBK-292-1A  TRAINING  MATERIALS  DEV  SH  OS  A2  922  922  932  934  A 
MIL-HDBK-292-2A  TRAINING  MATERIALS  DEV  SH  OS  A2  922  922  932  934  A 
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IHST  0013 
INST  0014 
INST  0015 


INTERIM  NIL-STD  COMMON  WARFIGHT  SYMBOL 
FINAL  MIL-STD-COMMON  HARFI6HT  SYMOBL 
MIL-STD-XXX  FRMT  FOR  000  STDZD  PROFILES 
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IPSC  0326 
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IPSC  0328 
IPSC  0329 
IPSC  0330 

IPSC  TOTAL  - 

MCCR  0032 
MCCR  0034 
MCCR  0036 
MCCR  0038 
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MCBT  0005 
MCGT  0020 
MCST  0021 
MCGT  0028 
MCGT  0030 
MCGT  0031 
MCGT  0036 
MCGT  0037 
MCGT  0038 


OPTICAL  DIGITAL  DATA  DISKS  <X3B11) 

OSE  PROFILE  FOR  IMMINENT  ACQUISITIONS 
IEEE-P1201.1  STANDARDIZATION  PROJECT 
IEEE-P1295.1  STANDARDIZATION  PROJECT 
DEVELOP  ADA  BINDINGS  FOR  IEEE  P1201.1 
P1279  CD  ROM  ARCHITECTURE 
FUTUREBUS+  IEEE896.8  (DESKTOP  PROFILE) 
FUTUREBUS+  IEEE896.4  (CONFORMANCE  TEST) 
FUTUREBUS+  IEEE896.9  (FAULT  TOLERANCE) 
FUTUREBUS+  IEEE896.6  (TELECOM  PROFILE) 


VME/FUTUREBUS+  BRIDGE  (IEEE1014.1) 
MIL-STD-1832  DISK  MESSAGE  FILE  FOISTS 


VME/FUTUREBUS-t-  BRIDGE  (IEEE1014.1)  DC 

DISTRIBUTED  COMPUTING  STANDARDS  DC 

OPEN  DOCUMENTS  ARCHITECTURE  DC 

MULTIMEDIA  STANDARDS  DC 

IMAGERY/GRAPHICS  STANDARDS  MANAGEMENT  DC 
SOFTWARE  METRICS  STANDARDS  DC 

RCAS  ELECTRONIC  AUTHENTICATION  STANDARD  DC 
P1003.0  POSIX  GUIDE 

P1003.2  POSIX  SHELL  AND  UTILITIES  DC 

P1003.3.X  POSIX  TEST  METHODS 
P1003.4  POSIX  REALTIME  EXTENSIONS 
P1003.5  POSIX  ADA  LANGUAGE  BINDINGS 
P1003.6  POSIX  SECURITY  EXTENSIONS 
P1003.7  POSIX  SYSTEM  ADMINISTRATICW 
P1003.20  POSIX  ADA  REALTIME  BINDING  DC 
IEEE  P1201.2  STANDARDIZATION  PROJECT  DC 
IEEE  P1295.2  STANDARDIZATION  PROJECT  DC 
MULTI  TECHNOLOGY  AUTOMATED  READER  CARD  IR 
TRANSACTION  PROCESSING  PROFILE  DC 

P1003.8  POSIX  DISTRIBUTED  SERVICES  DC 

P1003.9  POSIX  FORTRAN  77  LANG.  BINDINGS  DC 
P1003.10  POSIX  SUPERCPTG  APPL  ENV  PROFIL  DC 
P1003.12  POSIX  PROTOCOL  IHOEP  NET  INTERF  DC 
P1003.13  POSIX  REALTIME  APPL  ENV  PROFILE  DC 
P1003.14  POSIX  MULTIPROC  ENV  PROFILE  DC 
P1003.15  SUPER  COMPUTING  BATCH  SERVICES  DC 
P1003.18  POSIC  APPLICAT  ENVIR  PROFILE 
P1224  POSIX  X.400  MESSAGE  HANDLING  SVCS  DC 
P12Z4.1  POSIX  X.400  APPL  PORT  INTERF  DC 
P1238  POSIX  COMMON  OSI  APPL  PORT  INTERF  DC 
P1238.1  POSIX  FTAM  OSI  APPL  PORT  INTERF  DC 
MIL-SPECS/JEDMICS  DATA INTERCHANGE  FILES  DC 
DOO  formal  for  profiles  DC 

OPEN  DISTRIBUTED  PROCESSING  DC 

FIPS  GUIDELINE  USE  AOV  AUTHENTICAT  TECH  DC 
FIPS  REVISION  ESCROWED  ENCRYPTION  STAND  DC 
FIPS  158  USER  INTERF  COMP  APPL  PORT  DC 
FIPS  STD  SECURITY  LBL  FOR  US  GOV  GOSIP  DC 
NIST  DR  PROC  REGIST  COMP  SECUR  OBJ  DC 
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MIL--T-89002  TERCOM  MP  F4  CP  903  902  922  944  A  NO  09 
MIL-T-89101  TACTICAL  PILOTAGE  CHART  MP  F4  CP  903  903  923  944  A  NO  09 
MIL-0-89102  OPERATIONAL  NAVIGATION  CHART  MP  F4  CP  903  902  923  944  A  NO  09 
MIL  T  89304  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  DA  MP  F4  CP  902  902  923  923  A  NO  09 
MIL-A-89400  AIR  TARGET  CHART  SERIES  200  MP  F4  CP  903  923  944  A  NO  09 
HIL-J-89401  JOINT  OPERATIONS  GRAPHIC  RAO  HP  F4  CP  911  903  923  944  A  NO  09 
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MIL-STD-600002  MC&G  SYMBOLOGY  MP  F4  CP  902  902  923  944  A  NO  09 
MIL-STD-600003  MC&G  PRODUCT  GENERATION  R  MP  F4  CP  902  903  923  944  A  NO  09 
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MFFP  0485  MIL  C  81751C  COATING  METALLIC  CERAMIC  AS  R1  912  924  944  Y 

MFFP  0500  MIL  C  81706  CHEM  CONV  MATLS  FOR  COAT  AL  AS  R2  921  924  954  A 

MFFP  0501  MIL  C  8837B  COATING  CADMIUM  VACUUM  DEPOS  AS  R2  921  933  944  Y 

MFFP  0526  MIL-C-26074E  COAT  ELECTROLESS  NI  RQMT  N1  11  H5  933  943  943  A 

MFFP  0527  AMS  2404C  ELECTROLESS  NICKEL  PLATING  ANl  11  65  933  943  943  A 

MFFP  0528  AMS  2405B  ELECTROLESS  NI  PLAT  L  PHOS  ANI  11  G5  933  943  943  A 

MFFP  0529  AMS2433A  ELECT  NI-TH-BO  OR  NI-BO  PL  ANl  11  65  933  943  943  A 

MFFP  0530  QQ-P.416F  1  PLATING  CADMIUM  ELECTRODEPO  AS  FI  933  944  954  A 

MFFP  0537  ASTM-B456  91A  ELECTROOEPOSITED  COATINGS  YDl  F5  B  934  944  944  A 

MFFP  Q545  MIL-STD-186E  PROTECTIVE  FINISH  FOR  ARMY  MI  F2  J  933  953  953  A 

MFFP  0546  MIL-STD-1250A  CRSN  PREVENTION  AND  DETERI  MI  F5  JP  943  963  M3  A 

»ffFP  0547  MIL-STO.870  CADMIUM  PLATING  LOW  EMBRIHL  70  A2  943  953  953  A 

MFFP  05«  MIL-STO-871  ELECTROCHEMICAL  STRIPPING  OF  70  A2  943  953  953  A 

MFFP  0549  MIL-STO-1504  ABRASIVE  BLASTING  70  A2  943  953  953  A 

MFFP  A48Q  MIL-STO  1876  NITRIOING  GASEOUS  AT  F2  912  922  922  A 

MFFP  M92  MIL  WBK  XXX  MATRL  OTOR  PRV  CNTRL  ARMT  AR  A4  914  934  934  A 

MFFP  A514  MIL-STO-1884  COATING  AT  Cl  923  933  933  A 

mfP  A543  MIL-STO-1568  NOT  1  MATS  AND  PROC  FOR  COR  11  A5  942  952  952  A 

MFFP  M405  MIL  STD  XXX  ELECTROLYTIC  ELECTOLESS  NICK  SH  A4  883  893  914  A 

MFFP  N517  MIL  C  23422D  2  CHRONMIUM  PLATING  ELECTRO  SH  A2  924  944  944  A 

MFFP  N552  MIL-STD-2138  A  METAL  SPRAYED  COATING  SH  B1  944  944  944  6 

NFFP  TOTAL  -  21  .  DELINQUENT  -  10  .  STATUS  COOES:  A-21  .6-0  ,Y-0  ,Z-0 

MISC  “ 

MISC  0097  M1L-H0BK.300  TECH  INF  FILE  SUPPORT  EQUIP  99  AZ  A  882  902  902  A 

MISC  ^  MlL-STO-864  SUPPORT  EQUIP  FUNC  CLASS  CAT  99  A2  A  882  902  902  A 

MISC  0110  MIL-1-85000  INTCH6  AND  REPL  OF  CMPNT  PT  99  02  893  913  944  A 

MISC  0114  MIL-HOBK-XXX  SPECIFICATI0N4STANDARDS  ON  AT  F4  894  904  904  A 

MISC  0125  MIL  STD  399A  MICROFORM  FORMATS  07  H5  903  904  904  A 

MISC  0137  MIL-HOBK-XXX  WORK  BREAK  STRUCT  SOFTWARE  CR  F4  913  932  934  A 

MISC  0146  ASTM  E  29-90  68  B5  923  923  932  932  A 

MISC  0160  MIL-STD-4996  10  11  A2  I  932  952  952  A 

MISC  0162  CONTINUOUS  PRODUCTION  IMPROVEMENT  10  A3  933  953  953  A 

MISC  0163  MIL-STD-1567B  10  A3  933  953  953  A 

MISC  0164  MIL-HOBK-345  UPDATE  10  A1  933  953  953  A 

MISC  0167  MIL-STO-1785  UPDATE  10  A2  933  943  943  A 

MISC  0175  MlL-STO-415  NTC3  TST  PROVS  FOR  ELEC  SYS  11  D5  943  953  953  A 

MISC  0177  MIL-STD-1303  PAINTING  OF  ORDNANCE  EQUIP  OS  F2  J  943  953  953  A 

MISC  0179  MIL-STD-1591  17  D5  944  951  944  G 

MISC  A176  MIL-H0BK-694A  MR  AL  AND  ALUMINUM  ALLOYS  MR  H5  943  953  944  G 

MISC  F165  MIL-STD-IDSE  INTERFACE  D&S  ENGRN  19  A4  931  941  941  A 

MISC  F166  MIL-HDBK-105E  GUIDE  FOR  MIL-STD-IDSE  19  A4  931  941  941  A 

MISC  F171  MIL-C-27171  USAF  CHARTS  STANDARD  MISSILE  11  D5  941  961  ^  2 

MISC  N174  MIL-STD-001303  PAINTING  NAVAL  ORDNANCE  OS  F2  942  943  943  A 

NISC  TOTAL  -  21  .  DELINQUENT  -  12  .  STATUS  COOES:  A-21  .6-0  .Y-0  .Z-0 


MC 

F2 

843 

853 

901 

A 

U 

99 

A2  A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

99 

A2  A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

99 

02 

893 

913 

944 

A 

AV 

AS 

99 

U 

AT 

F4 

894 

904 

904 

A 

AT 

N 

07 

H5 

903 

904 

904 

A 

AM 

SA 

07 

DH 

N 

CR 

F4 

913 

932 

934 

A 

CR 

U 

68 

B5 

923  923 

932 

932 

A 

AR 

AS 

68 

N 

10  11 

A2  I 

932 

952 

952 

A 

MI 

NM 

10 

N 

10 

A3 

933 

953 

953 

A 

N 

10 

A3 

933 

953 

953 

A 

N 

10 

A1 

933 

953 

953 

A 

AL 

AS 

10 

DH 

U 

10 

A2 

933 

943 

943 

A 

10 

N 

11 

D5 

943 

953 

953 

A 

ER 

SH 

11 

N 

OS 

F2  J 

943 

953 

953 

A 

OS 

N 

17 

D5 

944 

951 

944 

G 

AV 

AS 

17 

U 

MR 

H5 

943 

953 

944 

6 

MR 

U 

19 

A4 

931 

941 

941 

A 

19 

N 

19 

A4 

931 

941 

941 

A 

19 

N 

11 
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F2 

942 

943 

943 

A 

OS 

N 

NDTI  0128 
NDTl  0164 
NDTI  0172 
NDTI  0174 
NDTI  0175 
NDTI  0184 


MIL-HD6K-728  NONDESTRUCTIVE  HDBK  MR 
MIL-STD-2154  INSPECTION  ULTRASONIC  REV  A  AS 
MIL-STD-453C  INSPECTION  RADIOGRAPHIC  AS 
MIL-HDBK-731  NDT  COMPOSITES  THERMOGRAPHY  MR 
MIL-HDBK-732  NDT  COMPOSITES  ACOUS  EM  MR 
MIL-5TD-189S  RADIOGRAPHIC  REF  STANDARDS  AT 

PAGE  NO.  A  -  102 


-  0  .Z-0 

864  884  954  A  MR  AS  20 

901  912  944  Y  MR  AS  11 

893  901  944  Y  MR  AS  11 

894  903  954  A  HR  AS  11 

894  903  954  A  MR  AS  11 

903  913  913  A  AT 


RCS  MO.  D0-0lttE(AR)759  s^jyiD^yUjI  2ATIOH  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  0  T  RU 

ET  NT  IT  CA  IVT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


NOTI  020Z 
NOTI  0203 
NDTI  0221 
NOTI  0223 
NOTI  A067 
NOTI  A071 
NOTI  F069 
NOTI  N058 
NOTI  N062 
NOTI  N066 

NOTI  TOTAL  - 

NUOR  0001 
NUOR  0002 
NUOR  0004 
NUOR  0005 
NUOR  0007 
NUOR  0011 
NUOR  0013 
NUOR  0015 
NIK)R  0016 
NUOR  0017 
NUOR  0018 
NUOR  0019 
NUOR  0020 
NUOR  0023 

NUOR  TOTAL  . 

PACK  0862 
PACK  0945 
PACK  0947 
PACK  0954 
PACK  0955 
PACK  0956 
PACK  0958 
PACK  ^ 
PACK 

PACK  09^ 
PACK  0977 

PACK - 

PACK 
PACK 
PACK 
PACK 
PACK 
PACK 
PACK  1 
PACK  1 
PACK  1 
PACK  1 
PACK  1005 
PACK  1006 
PACK  1007 
PACK  1 — 
PACK 
PACK  A361 
PACK  A367 
PACK  A382 
PACK  A383 
PACK  A384 
PACK  FQ35 
PACK  N056 


MIL  STD  XXXX  INSPECTION  COMPOSITE  MATER  AS 
ASTM-EXXX  GUIDE  FOR  RADIOLOGY  EXAM  COMPS  MR 
MIL-STD-XXXX  NDE  SYS  RELIABIL  ASSESSMNT  11 
ASTM-E709  GUIDE  FOR  MAG  PARTICLE  EXAM  MR 
MIL  W)BK  793  NOT  TECH  STRL  CMPSTS  AR 
MIL-STD-1875  ULTRASONIC  INSPECTION  AT 
MIL  STD  867B  TEMPER  ETCH  INSPECTION  70 
MIL  STD  798  NONDESTRUCTIVE  TESTING  SH 
MIL  STD  271F  REOTS  FOR  NONOESTRUCTIVE  SH 
MIL  STD  XXX  FABRICATION  WELDING  AND  INSP  SH 


914  934 
921  941 
934  954 
934  944 
901  902 
912  922 
904  932  942 
911  931 
%4  904 
894  914 


954  A 
954  A  MR 
954  A  MR 
954  A  MR 
902  A  AR 
922  A  AT 
944  A 
931  A 
904  A 
914  A 


NDTI>QCIC 

1994 

NC  AC  OC  T  C 

AU  FU  TU  R  0 

VS  S  HS  N  N 

YT  T  RT  S  D 

AS  U 

AS  11  U 

AS  11  N 

AS  11  U 


16  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A 

-  16 

.G-0 

.Y-0 

. 

1  -  0 

MIL  STD  XXXXX  NUCLEAR  DISTURBED  RADIO  SI 

DS 

A4 

941 

954 

954 

Z 

MIL-C-45882  CONTROL  UNIT  LANCE  AK 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-T-45890A  TOOLS  FOR  PROJECTILE  M422 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-D-48522  DELAY  UNIT 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-S-50964A  SCREW  CAP  SOCKET  HEAD 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-C-63162  CAP  RKT  OFF  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-P-63165  PIN  M753  8  INCH  PROJECTILE 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-I-63167  ISERT  NOZZLE  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-C-63168  CUSHION  AR  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-C-63169  CUSHION  FWO  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-S-63171  SEAL  BALL  MONITORING  PORT 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-S-63172  SPACER  GR  M753  8  INCH  PORL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-C-63177A  CONTROL  UN  LANCE  AK  M238E1 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

MIL-A-63187  AOH  POLYAMIDE  EPOXY  M753  8 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

14  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  14 

.6-0 

.Y-0 

. 

1  - 

) 

MIL-B-12841  BASIC  ISSUES  FOR  MILITARY  VE 
PPP  P  40  PRESERVATION  PACK  HAND  TOOL 
MIL-P-4861  REV  C  PACKING  PREFORMED  RUBBE 
MIL  C  3993C  1  COPPER  AND  COPPER  BASE 
MIL  V  30  VALVE  FIHINGS 
NIL  M  3184C  MACHINERY  DECK 
MIL  U  10430C  2  WELDING  ROD 
MIL  STD  648B  DESIGN  CRIT  SPL  SHP  CTAINS 
MIL-H-46709  HOWITZER  MED  SELF  PROP  155MM 
NIL  STD  2073  IB  OOD  MTL  PROCED  FOR  DEV 
MIL  STD  2073  2C  PACKAGING  R^  CODES 
MIL>S-19491G  SEMICONO.  PKG  OF 
MIL-T-46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE 
MIL>STD-290F  PACKING  AND  NARKING  OF  PETR 
ANSI-Z129. 1-1988  HAZARDOUS  INDUSTRIAL  CH 
PPP-C-2020A  CHEMICALS  LIQUID  DRY  AND 
MIL-A-83995  AUTO  DATA  PROCESSING  EQUIP  P 
MIL-S-4473  SHIELDING  OF  MAGNETRON  TUBES 
ASME-MH1.2.2M  PALLET  SIZES 
ASME-MH1.4.1M  TESTING  PALLETS 
ANSI-MH10.6M  PALLETIZED  LOADS  HEIGHTS 
MIL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C 
MIL-P-1976 

MIL-HOBK-772  MIL  PKG  ENGINEERING 
MIL-M)BK-304  PACKAGE  CUSHIONING  DESIGN 
ASTM.D782  HEXAGONAL  DRUM  SHIPPING  CONT 
MIL-R-62220  RECOVERY  VEH  M88A 
MIL-C-62291A  CHASSIS  WEAPON 
MIL-B-45369A  BULLDOZER  SHIP  i  STORAGE 
MIL-H-46723  HOWITZER  SELF  PROPELLED 
MIL-C-46746  CARRIERS  LIGHT  TRACKED 
MIL-C-620S3  CARRIER  GUIDED  MISSILE 
NIL-H-52624  WATER  PURIFICATION  UNIT 
MIL  P  167890  PUMPS 


C2 

874  884  914  A  AT 

U  B 

911  914  914  A  AL 

SH 

99 

IP 

N  C 

F2 

911  922  922  A  AV 

AS 

99 

N  C 

A2 

931  951  Z 

N  A 

A1 

931  934  954  954  A  ME 

69 
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A1 

931  951  Z  SM 
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N  A 

A2 

912  941  Z  AR 

SH 
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N  A 

D2 

913  933  943  A  SM 

OS 

69 

U  B 

F2 

914  924  924  A  AT 

N  C 

F2 

P  923  944  962  A  SM 

AS 

43 

DH 
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F2 

P  923  944  962  A  SM 

AS 

69 

DH 

U 

Cl 

923  933  933  A  CR 

EC 

69 

N  C 

H5 

924  924  924  A  AT 

N  C 

A2 

931  951  951  A  SM 

SA 

68 

N  D 

A5 

P  932  941  941  A  SM 

SA 

69 

N  C 

933  943  944 

933  933  953 
933  933  953  953 

942  943  944 
942  943  944 
942  942  942 

941  944  944 

942  944  944 
943  943  944  944 

943  963  963 

944  944  944 
901  911  921 
901  911  921 
903  913  921 

934  944  944 
934  944  944 
934  944  944 
933  933  953 

931  951 


99 

EC  69 
SA  99 
SA  99 
OS  69 

SH  99 
AS  69 
AS  69 
AS  99 


PACK  TOTAL  -  34  .  DELINQUEIfT  -  16  .  STATUS  COOES:  A-34  .G-0  .Y-0 

IIC  0^  MIL-STD-109C  QUAL  ASSURANCE  TERMS  G  DEF  AR  B2  881 

IC  0099  MIL  HOBK  108  SMPLG  PROG  TABLES  LIFE  RELI  OS  A2  891 
IC  0108  MIL  STD  831  TEST  REPORTS  PREPARATICW  OF  OS  D2  891 

IC  0112  MIL-STD-414  SMPLG  PROC  FOR  INSP  BY  VARS  AR  B2  894 

IC  0114  NIL-HDBK-S3-1A  GUIDE  FOR  AHD  LOT  SMPLG  AR  D2  894 

IC  0137  D0D-ST0-Z168  DEF  SYS  SOFTWARE  DUAL  PROG  AR  A2  914 

IC  0143  MIL-STD-109C  QLTY  ASSURNCE  TERMS  REC  C  10  11  A2  933 

IC  0157  MIL-STD-l|39A  UPDATE  FOR  REFERENCES  30  D2  941 

IC  A136  MIL  STD  4^1  FINAL  INSPECTION  RECORD  AT  F2  913 
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gCIC-THJN 

RCS  NO  DD-DR&Ef AR^759 

^  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -2-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

£T  NT  IT  CA  lYT  IVT  lYT  lYT  A  MS 

PWWECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  0 


QCIC  TOTAL  - 

RELI  0034 
RELI  0042 
RELI  0065 
RELI  0067 
RELI  0068 
RELI  0072 
RELI  0073 

RELI  TOTAL  - 

SAFT  0030 

SAFT  TOTAL  - 

SDMP  0007 
SDMP  0009 
SDMP  0013 
SDMP  0014 

SOMP  TOTAL  - 

SLHC  1310 
SLHC  1412 
SLHC  3230 
SLHC  4151 
SLHC  4230 

sue  TOTAL  - 

SOLD  0041 
SOLD  0042 
SOLO  A047 

SOU)  TOTAL  - 

TCSS  1360 
TCSS  1614 
TCSS  1640 
TCSS  1650 
TCSS  1811 
TCSS  1821 
TCSS  1860 
TCSS  2210 
TCSS  3480 
TCSS  7000 
TCSS  7110 
TCSS  7212 

TCSS  TOTAL  - 

TCTS  1112 
TCTS  1141 
TCTS  2410 
TCTS  2440 

TCTS  TOTAL  - 

THDS  0101 
TmS  0102 

TWS  TOTAL  - 

THJM  0306 
THJM  0310 
THJM  0324 
THJM  0329 
THJM  0334 
THJM  A^ 
THJM  A287 
THJM  A289 
THJM  A311 
THJM  A321 
THJM  A322 


.  DELINQUENT  -  5 


STATUS  COOES:  A 


MIL-M)6<(-XXX  NW  EL  REL  HDBK  NEW 
MIL  HDBK  XXX  SYS  HDWARE  SFTWARE  REL 
MIL  STD  1686A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 
MIL-HDBK-263A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 
MIL-STD-2074AS 


MIL  STD  2105  HAZARD  ASSESSMENT  TESTS 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  - 


SES-X-XX  STANDARD  FOR  STANDARDS 
MIL-STD-963B  DATA  ITEM  DESCRIPTIONS 
MIL-STD-1768  PROCEDURE  DEPOT  TECH  DATA 
MIL-STD-1836  CONTROL  PGM  FOR  PARTS  ICBM 
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AS 

932  942  951  A  ER 

EC 
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G  - 

0  .Y-0  .2-0 

OS 

A2 

913  923  934  A  AR 

OS 
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• 

G  - 

0  ,  Y  -  0  ,2-0 

SO 

A4 

B  891  902  962  A 
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DO 

C2 

901  903  952  A 

u 

19 

C5 

931  941  941  A 

19 

N 

C 

19 

D2 

934  944  944  G 

19 

U 

DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  -  4 


MIL-STD-188  131  TELECONFERENCING 
MIL  STD  188  141A.  CHI  M/H  FREQ  RADIO 
MI L-STO- 188-323  6CS  TRANSMISSION 
MIL-HD6K-415A  DES  HDBK  FIBER  OPTIC  COMM 
MILHDBK  423  HEMP  HANDBOOK 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  5 


MIL-HOBK-2000  SOLDERING  ELECTRONIC  ASSY  AS 
MIL-STD-2000A  STANDARD  REO  FOR  SOLDERED  AS 
MIL-S-627  SOLDER  LOW  MELTING  POINT  AR 

3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  ■  3 

MIL-STD-188/136  EHF  MDR  SDLS:UPLK  &  DNLK  DC 
MIL-STD-188-161D  STDS  FOR  FAX  EQUIPMENT  DC 
INTEROP  &  PERF  STD  FOR  SHF  SATCOM  TERM  DC 
INTEROP  &  PERF  STD  FOR  SATCOM  FDMA  MODEM  DC 
INTER  STD  DEDCTD  5-KHZ/25-KHZ  SATCOM  DC 
INTEROPERABILITY  STD  FDR  5-KH2  TERM  HAVE  DC 
MIL-STD-187-186  SHF  SATCOM  OAMA  STD  DC 
MIL-STD-188-221  CNR  DATA  LINK  LAYER  OC 
TRUNKING  STDS  FOR  LMR  SYSTEMS  90 
MIL-STO-187-700,  I  &  P  STDS  FOR  DIS  DC 
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TMSS  N213 
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TMSS  N224 
TMSS  N225 
TMSS  N226 
TKBS  M227 
TMSS  N237 
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TMSS  N239 
DCS  N240 


MIL  L  81043  LUBRICATION  CHARTS  FOR  AIR  U 
MIL  P  22203  PERFORMANCE  DATA  REPORT  FOR 
MIL-M-52886  m  CARGO  A/C  LOADING 
MIL-D  63012  DEPOT  MAINT  WORK  REQ  F/AMMO 
MIL-M-72980  MANUALS  COM  OFF-THE-SHELF 
M1L-M-38784C  TM  GENERAL  STYLE  &  FORMAT 
MIL-T-21861  REV  B  MANUAL  TECHNICAL 
MIL-M-83010  DOD  STANDARD  GENERATOR  SETS 
MIL  M  63029B  AV  OP  MANS  &  CHKLISTS  AM 
MIL  M  63011A  TMS  FOR  MAINT  TEST  FLIGHT  R 
MIL-STO-361/1A  GENERAL  INFORMATION 
MIL-STD-361-2A  TECH  MAN  ASSEMBLY  INFO 
MIL-STD-361-3A  INTRO  INFOW/  THEORYOFOPER 
MIL-STD-361-4A  OPERATOR  INSTRUCTIONS 
MIL-STD-361-5A  MAINTENANCE  INSTRUCTIONS 
MIL-STD-361-6A  TROUBLESHOOTING  PROCEDURE 
MIL-STD-361-7A  RPSTLS 
MIL-STD-361-8A  SUPPORTING  INFORMATION 
MIi:.ST0-361/9A  STYLE  AND  FORMAT  RQMTS 
MIL-ST0-361/10A  GRAPHICS  REQUIREMENTS 
MIL-STD-361/11A  QUALITY  ASSURANCE  RQMTS 
MIL-STD-361/12A  PACKAGING  REQUIREMENTS 
MIL-M.63008C  ACQUISITION/PREPARATION  RQM 
MIL-H0BK-63038/IA  TECH  MM  WRIT  HOBK 
MIL-H0BK-83038/2  TECH  WRIT  STYLE  GUIDE 
MIL-M-83003A  MM.  TECH:  BOAR 
MIL>M-63034A  WARI^Y  TBS 
MIL-STD-335  MMJECH;  RPSTLS 
MIL-C-63013  SUPPLY  CATALOGS,  SKOS 
MIL-M-49501  DAILY  PRSV  MAINf  CHKLSTS 
MT I  -H-dQsn?  riKti  ^ 

MIL-STD-334  DISPLAYED  MESSAGES  FOR  ATE 
MIL-M-49504  PRECOMBAT  CHECKLISTS 
MIL-M-63002  M(H)IFICATION  WORK  ORDERS 
MIL-M-63004  LUBRICATION  ORDERS 
MIL-M-63007  HMD  RECEIPTS 
MIL-M-63015  CONVENTIONAL  4  CHEMICAL  AMMO  TM 
MIL-M-63016  WmiTIONS  EQUIPMENT 
MIL-M-63017  MUNITNS  EQUIP  &  AMM 

MIL-M-63033  DEMIL  OF  _  _ 

MIL-M-63042  DEST  OF  EQUIP  TO  PREV  ENEMY 
MIL-M-63045  DEPOT  MM  FOR  DEPOT  TM)E 
MIL-N-63048  EQUIP  PUBS  ON  MICROFICHE 
MIL-M.63036  OPERATOR'S  MMUALS  PREP  OF 
MIL  M  27586C  WJNITIONS  LOADING  PROCEDURE  15 
MIL-M-38413C(USAF)  TM  &  C/L  A/C  REFUEL 
MIL-M-7700D(USAF)  MMUAL  KiGHT 
MIL-M-997h70SAF}  TM  t  C/L  MUNITION  LOAD 
MIL-STD-17MB  DATA  REQ  ASSOC  WITH  TM  ACi 
MIL-M-83495A  TM  ON-EQUIPMENT  SET.  ORG  M 


URPLUS  MIL  ITEMS 


MIL  M  15071H  MMUALS  TECHNICAL  EQUIPMEN 
MIL  C  85358  AS  CHECKLIST  AIRCRAFT  GUNS  . 

MIL  D  61922A  DIRECTIVE  TECHNICAL  PREP 
MIL  L  7976C  AS  LIST  AMD  CARAO  TECHNICAL  _ 
MIL  M  81834A  AS  MANUAL  AIRCRAFT  TACTICAL  AS 
MIL  M  23305  AS  MANUAL  TECH  OPERATION 
MIL  M  81715  AS  MANUAL  TECH  SHIP  WEAD 
MIL  M  85025A  AS  MMUALS  NATOPS  FLl^fT 
MIL  M  24570  MMUAL  TECHNICAL 
MIL  0  24312B  OPERATIONAL  STATIONS 
MIL  M  38793  lA  MMUAL  TECHNICAL 
MIL  HOBK  242  FUNCTIONALLY  ORIENTED 
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MIL-STD-1799B  USAF  SURVIVABILITY  AERONAU  11 
MIL-D-XXXXX  OESIGN  AND  INSTALLATION  OF  11 
MIL-R-872XX  USAF  REGULATOR  OXYGEN  BARO  11 
MIL-E-8723  ENGINES  AIRCRAFT  11 
ISGS-87231  ENGINES  AIRCRAFT  TURBINE  11 
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MIL-L-6085C  AMO  1  LUBRICATING  OIL  INSTRU  11 
MIL-C-87252B  COOLANT  FLUID  HYDROLYTICALL  11 
MIL-C-47220B  COOLANT  FLUID  DIELECTRIC  11 
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MIL-S-19500/543D  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/437C  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/334A  SEMICOND 
MIL-S-19500/424A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/527  SEMICOND  DARLINGTON  XSIS 
MIL-S-19500/464  SEMICOND  XSIS  NPN  PWR 
MIL-S-19500/461  SEMICOND  XSIS  PNP  HI  PWR 
MIL-S-19500/550  SEMICOND  DIO  SILI  FAST 
MIL-S-19500/553  SEMICOND  DIO  SILI  SCHOH 
MIL-S-19500/421B 

MIL-S-19500/453B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 
MIL-S-19500/518B  SEMICOND  DEV 
MIL  M  38510  58C  MCKT  DGTL  CMOS  SW  ML 
MIL  M  38510  341  MCKTS  DIG  ADV  SCHTKV  TTL 
MIL  M  38510  136  MCKT  LNR  HYBRID  VOLT  REF 
MIL  M  38510  139B  MCKT  LIN  INTNL  TRIM  ANA 
MIL  M  38510  600  MCKT  DIG  BIPOLAR 
MIL  M  38510  762  MCKT  DIG  LOW  PWR  ADV  CMO 
MIL  M  38510H  MCKT  GEN  SPEC  FOR 
MIL  M  38510  555  MCKTS  DIG  CMOS  REMOTE 
MIL-M-38510/383  MCKT  DIG  BIP  ADV  LO  PWR 

MIL-M-38510/763  MCKT  DIG  ADV  CMOS 

MIL-M-38510/752  MCKT  DIG  ADV  CMOS 

MIL-M-38510/344  MCKT  DIG  ADV  SCHOHKY 

MIL-M-38510/245A  MCKT  DIG  CMOS 
MIL-M-38510/753  MCKT  DIG  ADV  CMOS 
MIL-M-38510/758A  MCKRS 
MIL-STD-883  TEST  METHODS 
MIL-M-38510/752  MCKT  DIG  ADVCMOS 
MIL-M-38510/122A  MCKTS  LINEAR  HI  SLEW  RA 
MIL-I-38535B  GENL  SPEC  INTEGRATED  CIRCUI 
MIL-M-38510/753  MCKT 
MIL-M-38510/129A  MCKT  MONOLITHIC  SILICON 
MIL-M-38510/655  MCKTS 
MIL-M-38510/238A  MCKT  DIG 
MIL-M-38510/224  MCKT  MEM  DIG 
MIL-M-38510/762  MCKT  DIG 
MIL-M-38510/657  MCKT 
MIL-M-38510/224B  MCKT 
MIL-M-38510/224  MCKT 
MIL-M-38510/148A  MCKT 
MIL-M-38510/763  MCKT 
MIL-M-38510/756  MCKT  DIG 
MIL-M-38510/530  (USAF  MCKT  DIG  N  CHANNEL 
MIL-STD-1591 

MIL-HDBK-XXX  NON  EL  REL  HDBK  NEW 
MIL  HDBK  XXX  SYS  HDWARE  SFTWARE  REL 
MIL-STD-2074AS 


17  TOTAL  -  57  .  DELINQUENT  -  35  .  STATUS  COOES:  A  - 

1810  F036  DOD  W  83575B  WIRING  HARNESS.SPACE 
1810  F049  MIL-STD-1540C  TEST  ROMT  SPAdE  VEHICLES 
1810  F050  MIL-STD-1545A  OPTIONAL  SPARE  PARTS  SPACE 
1810  F051  MIL-STD-1538A  MAINTENANCE  SUPPORT  SPACE 
5905  1259  MIL-R-JJJJJ  RES  FXD  FLM  CHIP  MI  RELI  GEN 
ENVR  0033  MIL-STD-1766B  NUCLEAR  HARDY/SURVIV  ICBM 

GORQ  0040  D0D-E-8983C  ELECT  EQUIP  AERO  EXT  SPACE 

MISC  F165  MIL-STD-IDSE  INTERFACE  D&S  ENGRN 

MISC  F166  MIL-HDBK-105E  GUIDE  FOR  MIL-STD-IDSE 

SDMP  0013  MIL-STD-1768  PROCEDURE  DEPOT  TECH  DATA 

SDMP  0014  MIL-STD-1836  CONTROL  PGM  FOR  PARTS  ICBM 

19  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  COOES:  A 

IIGP  F003  MIL-STD-1822  USAF  WEAPON  SYS  NUC  CERTIFI 

27  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

4940  0577  MIL-H-87893A  WORKSTATION,  ELECTROSTATIC 

5340  2177  MIL-C-55Q1  32  CAP  D  TYPE 

5340  2178  MIL-C-5501  31  CAP  CIRCULAR 

QCIC  0157  MIL-STD-1839A  UPDATE  FOR  REFERENCES 
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RCS  NO.  DD-DR&EvAR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


RC  GC  SC  LL  F  0  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS 


SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


30  TOTAL  -  4  ,  D£LIN(»IENT  -  0  .  STATUS  CODES;  A  -  1 

3655  0116  MIL  V  38201C  3  VALVE  FILLER  LIQ  OXY  FEM  6i 

3655  F112  MIL  T  38170F  1  TANK  STORAGE  LIQ  OXYGEN  61 

3655  F114  MIL  T  27720D  2  TANK  STORAGE  LOX  AND  LIN  61 

4720  F031  MIL  H  27301  HOSE  ASSY  METAL  CRYO  LIQUID  61 

6695  F090  MIL  S  27626D  1  SAMPLER  CRYOGENIC  LIQUID  6i 

6830  1004  BB-H-1168B  HELIUM  TECHNICAL  6l 

6830  1005  BB-H-886C  HYDROGEN  6l 

6830  1008  0-A-445B-1  AMMONIA  TECHNICAL  61 

6830  1009  BB-A-106B  ACETYLENE  TECHNICAL  DISSOLVED  61 

6830  1010  BB-C-IOIB  CARBON  DIOXIDE  TECHNICAL  &  USP  61 

6830  1011  BB-C-104B  CARBON  DIOXIDE  TECHNICAL  SOLID  61 

6830  1012  BB-C-120C  CHLORINE  TECHNICAL  LIQUID  6: 

6830  1014  BB-S-1419  SULFUR  HEXAFLUORIDE  TECHNICAL  6i 

6830  1015  BB-N-411C  NITROGEN  TECHNICAL  61 

6830  1016  BB-0-925A  OXYGEN  TECHNICAL  GAS  &  LIQUID  6l 

6850  1077  MIL-L-83795A  L/.YOUT  DYE  BLUE  6l 

8120  1004  MIL-V-2D  VALVE  CYLINDER  GAS  GEN  SPEC  FOR  6i 

3120  1006  MIL-V-2-33C  VALVE  CYLINDER  GAS  NITROGEN  6i 

8120  1007  MIL-V-2-41B  VALVE  CYLINDER  GAS  OXYGEN  6 

8120  1008  MIL-V-2-51  VALVE  CYLINDER  GAS  HIGH  PRESS  6i 

8120  1009  MIL-C-17376E  CAPS  AND  FLANGES  COMP  GAS  C  6l 

8120  1010  MIL  C  52053A  CYLINDER  CARBON  DIOXIDE  6i 

8120  1011  MIL  STD  1411  INSPEC  AND  MAINT  OF  GAS  CYL  6. 

8120  1012  RR  C  901C  CYLINDER  COMP  GAS  GEN  SPEC  FOR  6 

8120  1013  RR  C  901  1  CYLINDER  COMP  GAS  INDUSTRIAL 

8120  1014  RR  C  901  2  CYLINDER  COMP  GAS  CARB  DIOXDE  6 

8120  1015  RR  C  901  3  CYLINDER  COMP  GAS  MED  SVCS  6: 

8120  1016  RR  C  910D  CYLINDERS  COMPRESSED  GAS  6 

8120  1017  RR  C  910  1  CYLINDER  COMPRESSED  GAS 

8120  1025  01  MIL-V-2/1D  VALVE  CYLINDER,  GAS 

8120  1025  02  MIL-V-2/2D  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  03  MIL-V-2/3C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  04  MIL-V-2/4C  VALVE  CYLINDER  GAS  6i 

8120  1025  05  MIL-V-2/5C  VALVE  CYLINDER  GAS  6i 

8120  1025  06  MIL-V-2/6C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  07  MIL-V-2/7C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  08  MIL-V-2/8C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  09  HIL-V-2/9C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  10  MIL-V-2/10C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  11  MIL-V-2/11C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  12  MIL-V-2/14D  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  13  MIL-V-2/15C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  14  MIL-V-2/16C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  15  MIL-V-2/17D  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  16  MIL-V-2/18C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  17  MIL-V-2h9C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  18  MIL-V-2/20C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  19  MIL-V-2/21C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  20  MIL-V-2/23C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  21  MIL-V-2/24C  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  22  MIL-V-2/26C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  23  MIL-V-2/27C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  24  MIL-V-2/28C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  25  MIL-V-2/29C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  26  MIL-V-2/37C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  27  MIL-V-2/38D  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  28  MIL-V-2/39C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  29  MIL-V-2V42D  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  30  MIL-V-2/43C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  31  MIL-V-2/44C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  32  MIL-V-2/46C  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  33  MIL-V-2/47A  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  34  MIL-V-2/48A  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  35  MIL-V-2/49AVALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  36  MIL-V-2/50A  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  37  MIL-V-2/52  VALVE  CYLINDER  GAS 

8120  1025  38  MIL-V-2/53  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  39  MIL-V-2/54  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  40  MIL-V-2/55  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  41  MIL-V-2/56  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  42  MIL-V-2/57  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  43  MIL-V-2/58  VALVE  CYLINDER  GAS  6 

8120  1025  44  MIL-V-2/59  VALVE  CYLINDER  GAS  6 
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SH 

68 

U 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

K 

3  A2 

941  94?  954  A  ME 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  HE 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

U 

68  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

& 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

tl 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A2 

941  942  954  A  ME 

68 

u 

68  A2 

941  942  954  A  ME 

SH 

68 

u 

6 

3  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 

68  A4 

941  942  954  A 

u 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PA  AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC  GC 

SC 

LL 

F  9 

^  9 

^  9 

F  Q  T 

RU 

All 

FIJ 

Til 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

8120 

1025  45 

MIL-V-2/60  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025  46 

MIL-V-2/61  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025  47 

MIL-V-2/62  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025  48 

MIL-V-2/63  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

U 

8120 

1025  49 

MIL-V-2/64  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  50 

MIL-V-2/65  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  51 

MIL-V-2/66  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

68 

u 

8120 

1025  52 

MIL-V-2/67  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

68 

u 

8120 

1025  53 

MIL-V-2/68  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

68 

u 

8120 

1025  54 

MIL-V-2/69  VLAVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

u 

8120 

1025  55 

MIL-V-2/70  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  56 

MIL-V-2/71  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  57 

MIL-V-2/72  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  58 

MIL-V-2/73  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  59 

MIL-V-2/74  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

u 

8120 

1025  60 

MIL-V-2/75  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

954  A 

u 

8120 

1025  61 

MIL-V-2/76  VALVE  CYLINDER 

68 

A4 

941 

942 

954  A 

II 

91GP 

1047 

MIL-STD-161G  IDEN  METHS  FOR  BULK  PETR  PR 

68 

A2 

924 

93? 

934  A 

68 

u  B 

MISC 

0146 

ASTM  E  29-90 

68 

B5 

923 

923 

932 

932  A 

AR 

AS 

68 

N  C 

68 

TOTAL  - 

92  .  DELINQUENT  -  23  .  STATUS  CODES:  A  - 

■  92  . 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

I  -  0 

G685 

0906 

MILI26860  INDICATOR  HUMIDITY  PLUG  COLOR 

69 

D2 

942 

96? 

962  A 

AS 

99 

N 

8110 

0305 

MIL-D-6054  DRUM  METAL  SHIPPING  AND  STORA 

69 

A2 

934 

934 

954 

954  A 

Gl 

AS 

69 

GS 

N 

8110 

0309 

MIL-D-6055E  DRUM  METAL  REUSABLE  SHIPPING 

69 

F2 

944 

964 

964  A 

GL 

SA 

69 

N 

811b 

0380 

AAXXXX  BOHLES  SHIPPING  STORAGE  NONHAZAR 

69 

F4 

A 

941 

951 

951  A 

Gl 

SA 

69 

N  D 

8115 

0551 

PPP-B-1672  BOXES  SHIPPING  REUSABLE  W  CUS 

69 

D2 

CP 

933 

953 

953  A 

SM 

AS 

69 

N 

811b 

0555 

PPP-B-587  BOXED  WOOD  WIREBOUND  PALLER  TY 

69 

D2 

934 

934 

954 

954  A 

GL 

SA 

69 

N 

8115 

0556 

MIL-C-4710  CASE  SET  TRAMSPORT  AND  STORAG 

69 

D2 

C 

934 

934 

954 

954  A 

GL 

SA 

69 

GS 

N 

8125 

0378 

MIL-B-26701  BOTTLES  SCREW  CAP  AND  CARBOY 

69 

D2 

933 

933 

953 

944  G 

Gl 

SA 

69 

U 

8125 

0380 

A-A-58030  BOHLES  SHIPPING  STORAGE  NON  H 

69 

F4 

A 

941 

951 

944  G 

GL 

SA 

69 

U 

813b 

0678 

MILC26861  CUSHIONING  MATERIAL  RESILIENT 

69 

H5 

94? 

95? 

952  A 

GL 

AS 

69 

N 

8135 

0679 

PPPC850  CUSHIONING  MATERIAL  POLYSTYRENE 

69 

D2 

942 

962 

962  A 

69 

N 

8135 

0680 

MILP26514  POLYURETHANE  FOAM  RIGID  OR  FLE 

69 

D2 

C 

942 

962 

962  A 

GL 

AS 

69 

N 

8135 

0681 

MIL-P-83668B  PLASTIC  BOARD  (FOR  PACKAGNG 

69 

D2 

944 

964 

964  A 

GL 

69 

N 

PACK 

0994 

MIL-S-4473  SHIELDING  OF  MAGNETRON  TUBES 

69 

D2 

933 

933 

953 

953  A 

CR 

FC 

69 

ES 

N 

PACK 

1007 

MIL-HOBK-304  PACKAGE  CUSHIONING  DESIGN 

69 

D2 

943 

963 

963  A 

AR 

AS 

69 

N 

69 

TOTAL  - 

15  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COKS:  A  - 

•  13  . 

G  - 

2 

.  T 

-  0 

•  i 

1  -  0 

13GP 

0042 

MIL-STD-1751  SAFETY  AND  PERFORMANCE  TEST 

70 

C2 

J 

943 

944 

944  A 

99 

N  C 

1560 

0201 

MIL-C-38373  CAP  FLUID  TANK  FILLER 

70 

F2 

A 

951 

954 

954  A 

99 

N 

1630 

0350 

MS-27436  VALVE  SPECIAL  AIRCRAFT  WHEEL 

70 

A2 

942 

942 

952  A 

AV 

AS 

99 

N 

2640 

F206 

MIL-V-27317  VALVE  CORE  PNEUMATIC  TIRE 

70 

B5 

941 

951 

Z 

99 

N  A 

MFFP 

0547 

MIL-STD-870  CADMIUM  PLATING  LOW  EMBRIHL 

70 

A2 

943 

953  953  A 

99 

N 

MFFP 

0548 

MIL-STD-871  ELECTROCHEMICAL  STRIPPING  OF 

70 

A2 

943 

953 

953  A 

99 

N 

MFFP 

0549 

MIL-STD-1504  ABRASIVE  BLASTING 

70 

A2 

943 

953  953  A 

AR 

99 

N 

NDTI 

F069 

MIL  STD  8678  TEMPER  ETCH  INSPECTION 

70  99 

A2 

904 

932 

942 

944  A 

99 

U  B 

70 

TOTAL  - 

8  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  7  , 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

>  j 

1  -  1 

1650 

0514 

MIL-C-5500D  CAP  HIGH  PRESSURE  AIR  VALUE 

71 

C2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1650 

0515 

MS20813  CAP  PNEUMATIC  VALVE  HIGH  PRESSU 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1650 

0517 

MIL-G-5514G  GLAND  DESIGN  PACKINGS  HYDRA 

71 

Cl 

943 

963 

944  G 

AV 

AS 

99 

U 

1650 

F154 

MIL  F  83861  /  3  FILTER  ELEMENT  FLUID  PR 

71 

D1 

913 

923 

952  A 

99 

U 

1660 

0648 

MS21964  VALVLE  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXYGEN 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0649 

MS21965  NIPPLE  BREAK  OFF  EMERGENCY  OXYG 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0650 

MS22069  CYLIDER  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXGE 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0651 

MS29597  CONTROLLER  OXYGEN  FLOW  EMERGENC 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0658 

MIL-R-7605  REGULATOR  OXYGEN  DEMAND  PRES 

71 

D2 

943 

963 

963  A 

AV 

99 

N 

1660 

0662 

MIL-C-19328  CONVERTER. LIQUID  OXYGEN,  5 

71  99 

FI 

944 

954 

954  A 

AS 

99 

N 

1660 

0663 

MIL-C-5886  CYLINDER.  OXYGEN,  LOW  PRtsS 

71  99 

F? 

944 

954 

954  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0666 

MS21227  CYLINDER,  OXYGEN,  LOW  PRESS 

71  99 

F5 

951 

961 

961  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0667 

MIL-C-5886/1  CYLINDER,  OXYGEN.  LOW  PRESS 

71  99 

F4 

951 

961 

961  A 

AV 

AS 

99 

N 

1660 

0668 

MS27566F  CAP  ASSEMBLY  LIQUID  OXYGEN  FIL 

71 

D2 

944 

964 

964  A 

AS 

99 

N 

1660 

F652 

MIL-D-26392B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY 

71 

D2 

934 

954 

954  A 

99 

N 

1660 

F653 

MIL-D-26393B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY 

71 

D5 

934 

954 

952  A 

99 

U 

1660 

F660 

MIL-R-83178  REGULATORS.  OXYGEN,  DILUTER 

71  99 

F2 

944 

954 

954  A 

99 

N 

1660 

F661 

MIL-C-25666  CONVERTER.  LIQUID  oSyGEN,  CA 

71  99 

FI 

944 

954 

944  G 

99 

U 

1660 

F664 

MIL-R-8317811  REGULATOR,  OXYGEN,  DILOtER 

71  99 

F4 

944 

954 

954  A 

99 

N 

1730 

F046 

MIL-P-27431B  USAF  PURGING  KIT  CONVERTER 

71 

D2 

944 

964 

964  A 

99 

N 

2935 

F031 

MIL-C-25478B  COOLERS  LUBRICATING  OIL  AI 

71 

D2 

921 

931 

952  A 

99 

U 

2935 

F033 

MIL-V-5636B  VALVE  LUBRICATING  OIL  COOLE 

71 

D2 

941 

961 

944  G 

99 

U 

2935 

F034 

MIL-C-5637B  USAF  COOLER  LUBRICATING  OIL 

71 

D2 

941 

961 

961  A 

99 

N 

2995 

0171 

AN5025  COVER  PROPELLER  GOVERNOR  DRIVE 

71 

D2 

903 

913 

952  A 

AV 

99 

U 

2995 

F176 

MIL  S  38043A  USAF  STARTER  ENGINE  AIR  TR 

71 

D2 

922 

932 

952  A 

99 

U 
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PA  AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC  GC 

SC  LL 

F  Q 

F  Q 

^  9 

P  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT  CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

4720 

0025 

MS24548  HOSE  ASSEMBLY  TETRAFLUOROETHYLE 

71 

D2 

914 

9?4 

95? 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4/20 

0051 

MIL-H-26385E  HOSE  OXYGEN  AND  PRESSURI2A 

71 

941 

961 

943 

G 

99 

U 

4720 

F050 

MIL-H-87961  USAF  HOSE  AND  HOSE  ASSEMBLI 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4/20 

F050  01 

MIL-H-87961/1  USAF  HOSE  AIR  DUCT  AIR  BR 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

F050  02 

MIL-H-87961/2A  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4720 

F050  03 

MIL-H-87961/3  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4820 

0582 

MS28889  VALVE  AIR  HIGH  PRESSURE  CHARGIN 

71 

C2 

90? 

912 

952 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4820 

0632 

AN6024  VALVE  FILLER  LOW  PRESSURE  OXYGEN 

71 

Eh 

9?3 

933 

952 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4820 

0634 

MIL  V  25675C  VALVES  CHECK  MINIATURE  HVD 

71 

Eh 

9?3 

933 

95? 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4820 

0637 

MIL-:V-6164E  VALVE  AIRCRAFT  AIR  HIGH  PRE 

71 

C2 

931 

941 

952 

A 

AS 

99 

U 

4820 

0650 

MIL-V-9050E  VALES  OXY  GEN  PRESSURE  RELIE 

71 

941 

961 

961 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4820 

0657 

MIL  V  25513F  USAF  VALVE  CHECK  FOR  300 

71 

943 

963 

944 

G 

AS 

99 

U 

4820 

0658 

MIL-V-9439  VALVES  OXYGEN  CYLINDER  HIGH 

71 

944 

964 

964 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4820 

0659 

MIL-V-9050  VALVES  OXYGEN  PRESSURE  RELIE 

71 

944 

964 

964 

A 

AS 

99 

N 

4820 

0661 

MIL-V-25961E  VALVE  FILL  BUILDUP  VENT 

71 

944 

964 

964 

A 

AV 

AS 

99 

N 

4820 

0663 

MIL-V-8057F  VALVEOXYGEN  PRESSURE  BUILD 

71 

D2 

944 

964 

964 

A 

AS 

99 

N 

4820 

F080 

MIL-V-5519E  USAF  VALVE  REGULATING  FLUID 

71 

931 

941 

95? 

A 

99 

U 

4820 

F099 

MIL-V-25962C  USAF  VALVE  LIQUID  OXYGEN 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6b0b 

F448 

MIL  C  83856  USAF  COMPUTER  AHACK  TYPE 

71 

9?? 

932 

952 

A 

99 

U 

6605 

F450 

MIL-P-87133  USAF  PLOTTER  COMBAT  MISSION 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

0351 

MIL-I-7065B  INDICATOR  POSITION  AILERON 

71 

914 

924 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

6610 

0361 

MS27403  INDICATOR  POSITION  LANDING  GEAR 

71 

922 

932 

95? 

A 

AS 

99 

U 

6610 

0374 

MIL-I-27623C  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

71 

H5 

931 

941 

941 

A 

AV 

AS 

99 

N  C 

6610 

0394 

MIL-STD-884C  ELECTRONICALLY  OR  OPTICALL 

71 

H5 

941 

951 

943 

G 

AV 

AS 

99 

U 

6610 

0396 

MS27150  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE  STAND 

71 

H5 

941 

961 

961 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0405 

MIL-M-5388B  MACHMETER  PITOT  STATIC  OPER 

71 

H5 

943 

963 

963 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0406 

MS28025  ACCELERAMETER  AIRCRAFT 

71 

Eh 

943 

963 

963 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0410 

MIL-I-7062  INDICATORS  POSITION  CONTROL 

71 

EH 

944 

964 

964 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0415 

MIL-M-7507B  MACHMETER  PITOT  STATIC  RANG 

71 

EH 

944 

964 

964 

A 

AS 

99 

N 

6610 

0418 

MIL-I-27720D  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

71 

Eh 

944 

964 

964 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

F359 

MIL  A  27671C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 

71 

Eh 

9?1 

931 

952 

A 

99 

U 

6610 

F364 

MIL  A  27670C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 

71 

D1 

923 

933 

95? 

A 

99 

U 

6610 

F383 

MIL-T-83174C  USAF  TRANSMITTER  ACCELROME 

71 

933 

944 

95? 

A 

99 

U 

6610 

F391 

MIL-I-83362  USAF  INDICATOR  POSITION  TAK 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

6610 

F393 

MIL-T-25627C  USAF  TRANSMITTER  SYNCHRO 

71 

941 

961 

961 

A 

99 

N 

6610 

F395 

MIL-I-27672B  USAF  INDICATOR  POSITION  AL 

71 

941 

961 

944 

G 

99 

U 

6610 

F398 

MIL-I-27197C  USAF  INDICATOR  AIRSPEED 

71 

D2 

941 

961 

944 

G 

99 

U 

6610 

F400 

MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

941 

961 

961 

A 

99 

N 

6610 

F401 

MIL-I-87928  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  TYP 

71 

941 

961 

961 

A 

99 

N 

6610 

F403 

MIL-I-38139  USAF  INDICATOR  VERTICAL  VEL 

71 

942 

96? 

96? 

A 

99 

N 

6610 

F404 

MIL-H-27269A  USAF  HORIZONTAL  SITUATION 

71 

H5 

943 

963 

963 

A 

99 

N 

6610 

F411 

MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F412 

MIL-I-83152B  USAF  INDICATOR  INDICATED 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F413 

MIL-I-27203B  USAF  INDICATOR  POSITION  WI 

71 

944 

964 

963 

A 

99 

N 

6610 

F414 

MIL-I-5154B  USAF  INDICATOR  TRUE  AIRSEEP 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F416 

MIL-A-27195A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F417 

MIL-I-27193C  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  AR 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F419 

MIL-I-27196C  USAF  INDICATOR  VETICAL  AAU 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6610 

F420 

MIL-A-83212A  USAF  ALTIMETER  PRESSURE 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6615 

F342 

MIL-G-25591E  USAF  GYROSCOPE  RATE  SWITCH 

71 

D1 

931 

941 

95? 

A 

99 

U 

6615 

F343 

MIL-T-27200C  USAF  TRANSMITTER  RATE  GYRO 

71 

D1 

931 

941 

95? 

A 

99 

U 

6615 

F344 

MIL-F-8317ZC  USAF  GYROSCOPE  ASSEMBLY 

71 

934 

944 

95? 

A 

99 

U 

6620 

0504 

MIL  T  6598  F  TRANSMIHER  RATE  OF  FLOW 

71 

922 

93? 

95? 

A 

AV 

AS 

99 

U 

6620 

0529 

MIL-T-25435  TRANSMITTER  PRESSURE  AIRCRA 

71 

934 

954 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

6620 

0530 

MIL-T-5350E  TRANSMITTER  SYNCHRO  OPERATE 

71 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6620 

0532 

MIL-I-6301  INDICATOR  PRESSURE  FUEL  0-60 

71 

934 

954 

944 

G 

AS 

99 

U 

6620 

0540 

MIL-I-6599C  INDICATOR  RATE  OF  FLOW  FUEL 

71 

941 

961 

961 

A 

AS 

99 

N 

6620 

0546 

MIL-I-70858  INDICATOR  PRESSURE  ENGINE 

71 

D1 

942 

96? 

96? 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6620 

0552 

MIL-G-8170  GAGE  PRESSURE  DIAL  INDICATIN 

71 

944 

964 

964 

A 

N 

6620 

F507 

MIL-T-8249B  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  FLO 

71 

923 

933 

933 

A 

99 

N  C 

6620 

F519 

MIL-A-27261B  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAFT 

71 

D2 

933 

943 

952 

A 

99 

U 

6620 

F521 

MIL-I-83245  USAF  INDICATOR  SET  OIL  PRES 

71 

933 

943 

944 

G 

99 

U 

6620 

F526 

MIL-I-7203B  USAF  INDICATOR  RATE  OF  FLOW 

71 

C2 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

6620 

F528 

MIL-T-5913D  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  FLO 

71 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

6620 

F534 

MIL-I-6514B  USAF  INDICATOR  OIL  PRESSURE 

71 

941 

961 

944 

G 

99 

U 

6620 

F535 

MIL-I-27291B  USAF  INDICATOR  POSITION  VA 

71 

D2 

941 

961 

961 

A 

99 
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6620 

F541 

MIL-T-3830B  USAF  TRANSMIHER  PRESSURE 

71 

D2 

941 

961 

961 

A 

99 

N 

6620 

F542 

MIL-T-83871A  USAF  TRANSDUCER  MOTIONAL 

71 

941 

961 

961 

A 

99 

N 

6620 

F547 

MIL-T-83027C  USAF  TRANSMIHER  RATE  OF 

71 

D1 

943 

963 

944 

G 

99 

U 

6620 

F548 

MIL-E-27669B  USAF  ENGINE  INSTRUMENTATIO 

71 

D2 

943 

963 

944 

G 

99 

U 

6620 

F550 

MIL-I-25859B  USAF  INDICATOR  THRUST  AEU 

71 

D2 

944 

964 

964 

A 

99 

N 

6620 

F551 

MIL-I-83361  INDICATOR  PRESS 

71 

944 

964 

964 

A 

N 

6620 

F553 

MIL-I-27202A  USAF  INDICATOR  ELECTRICAL 

71 

944 

964 

964 

A 

99 

N 
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PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


SC  LL  F  g  F  g  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS 
SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


71  TOTAL  -  98  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  OttES:  A  - 

5805  F321  MIL  R  26831B  3  TEL  CTL  OFCE  GP  MNL  ANGTA 

5820  F891  EIA  SE  103  49  SPEAK  SND  EQUIP  RETMA 

5835  F083  MIL  H  87969  NOTICE  1  HD  MAG  TAPE  INSTM 

6110  F312  MIL  P  0029183  USAF  PNLBD  PD  PORT  WTHPRF 

6115  0241  MIL  G  83380  GENERATOR  SET  GAS  TURB  ENG 

6130  0277  MIL  P  26517A  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GEN 

6130  0277  01  QPL  26517  8  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GENL 
6130  F276  MIL  P  38026A  4  POWER  SUPPLY  ECU  23  A 

6140  0635  MIL  P  6063B  PKG  OF  BTRY  STOR  CHG  AND  DRY 

6140  0646  MIL  B  11814A  2  NOTICE  1  BTRY  STOR  ZINC 

6140  F636  MS  27309A  CONNECTOR  BTRY  CELL  STRAIGHT 
6140  F637  MS  27308B  CONNECTOR  BAHERY  CELL  OFFSET 

6140  F638  MS  27310A  CONNECTOR  BAHERY  CELL  CURVED 

6140  F639  MIL  B  26026B  1  BTRY  STOR  ACFT  TYPE  MA  2 

6610  F119  MIL  A  38138  AMP  INO  GP  IND  AIRSPEED 

6660  0083  MS  24134A  NOTICE  1  ALTMETER  PRESS  STA 

80  TOTAL  -  16  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  CODES:  A  - 

1560  F192  MIL-HOBK  349  MANUFACTURE  OF  HONEYCOMB  SA 

1660  F657  MIL-C-83867  CONNECTOR,  OXYGEN  MASK  HOSE 

1660  F659  MIL-C-38271  AMT6  CONNECTOR  OXYGEN  MASK 

1670  0786  MIL-C-6458D  CHAIN  ASSEMBL  S  SINGLE  LEG 

1680  0613  MIL-P-652SC  PUMP.  FUEL,  TRANSFER,  AERIAL 

1680  0616  AN8020A  BRACKET-FLYER  RELIEF  TUBE  HORIZO 

1680  F540  MIL  S  26688A{USAF)  SEAT  PASSENGER  AFT 

1680  F615  MIL-G-25561  GRIP  ASSEMBLY,  CONTROLLER  AI 

1730  0337  MIL-T-26310A  TRAILER  LIFT  AIRCRAFT  MISSI 

1730  0338  A-A-XXX  20  TON  AIRCRAFT  HYDRAULIC  AXLE 

1730  0339  MIL-H-5035  HOIST  BOMB  MANUAL  AREO  14B 

1730  0340  AN-8015,  NOTICE  1,  KIT.  AIPLANE  MOORING 

1730  0341  MIL-M-5776C  MAINTENANCE  PLATFORM  ,  AIRCR 

1730  0342  MIL-M-5777C  MAINTENANCE  PLATAFORM.  AIRCR 

1730  0343  MIL-M-7404  MAINTENANCE  PLATFORM  AIRCRAFT 

1730  0344  MIL-M-7405  MAINTENANCE  PLATFORM  AIRCRAFT 

1730  F276  MIL  T  26225  TRAILER  LIFT  ACFT  MISSILE 

1740  0164  A-A-XXX  ACRFT  HDLR  ELECTRICALY  POWERED 

2330  0112  A  A  XXXXX  TANKS  TRAILER  MOUNTED  RECOVER 

2915  0136  MS29533  FERRULE.  CAP  BONDING  FITTING 

2995  F205  AN100041  COVER-TYPE  XII.XIV-A.XIVB.XIVE 

3010  0048  MS20270  JOINT-UNIVERSAL  PLAIN  LIGHT  DUTY 

3010  0049  MS20271  JOINT-UNIVERSAL  PLAIN  HEAVY  DUTY 

3439  F786  A-A-XXX  SOLDERING  AND  OESOLDING  WORK 
3655  0122  A  A  XXX  PURGE  UNIT  DEHUMIDIFIER 

4010  0200  MIL  W  83420E  WIRE  ROPE  FLEXIBLE  FOR  AIR 

4030  0224  MIL-T-6117  TERMINAL-CABLE  ASSEMBLIES  SWA 

4030  0249  MS20115  SHACKLE-WIRE  ROPE 

4030  0252  MIL-T-781B  TERMINAL  WIRE  ROPE  SWAGING 
4030  0253  MS20663B 

4030  0254  MS21259  TERMINAL  WIRE  ROPE  STUD 

4120  1028  MIL-A-26107D  AIR  CONDITIONER  MA3  TRAILER 

4130  0348  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT.  M 

4130  0349  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT.  L 

4130  0350  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT.  M^DI 

4130  0351  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT*  LARG 

4220  F393  MIL-L-25370E  (USAF)  LIFE  PRESERVER  INFLA 

4330  0109  A-A-XXX  PORTABLE  FLUID  PURIFIER 

4710  0150  MIL-T-6945A  TUBING  BRASS  SEAMLESS 

4720  0053  MS33790  BEND  DATA.  MINIMUM.  HYDRAULIC. 

4720  0054  MIL-H-26521H  HOSE  ASSY  NONMETALIC  FUEt 

4720  F040  MIL-H-26894D  (USAF)  HOSE  ASSEMBLY  RUBBER 

4730  0044  MS24395  TEE  TUBE  BULKHEAD  PRECISION  TYPE 

4730  0045  MS  24335  FLANGE  BULKHEAD  MOUNTING  REV  6 

4730  0051  MS27053D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  STRAIGH 

4730  0052  MS27054D  ADAPTER  ASSEMBLY  STRAIGHT  SWIVE 

4730  0053  MS27055D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  ELBO 

4730  0054  MS27056D  ADAPTER  ASSEMBLY  45  ELBOW  SWIVE 

4730  0055  MS27057D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  ELBO 

4730  0056  MS27058D  ADAPTER  ASSEMBLY  90  ELBOW  SWIVE 

4730  0057  MS27059D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  F0R6 

4730  0058  MS27060  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  90  FORG 

4730  0059  MS27061C  NIPPLE  SUB  ASSEMBLY  FLARED  STRA 

4730  0060  MS27062C  NIPPLE  SUB  ASSEMBLY  STRAIGHT  SW 
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'  *  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  0  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

4730  0061  MS27063E  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  45  SM  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0062  MS27064D  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  SWIVEL  FLANG  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0063  MS27065E  ELBOW  ASSEMBLY  FLARED  90  SWIVEL  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0064  MS27066E  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  SWIVEL  FLANG  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0065  MS27067C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  45  FO  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0066  MS27068C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  90  FO  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0067  MS27069F  SOCKET  HOSE  COUPLING  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0068  MS27070D  SLEEVE  HOSE  COUPLING  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0069  MS27071C  UNION  NIPPLE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0070  MS27072D  WIRE  RETAINER  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0071  MS27075F  NIPPLE  FLARED  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0072  MS27076D  NIPPLE  STRAIGHT  SWIVEL  FLANGE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0073  MS27077C  FLANGE  SWIVEL  RETAINING  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0074  MS27082D  ELBOW  NIPPLE  END  SWIVEL  FUNGE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0075  MS27084C  ELBOW  NIPPLE  END  SWIVEL  FLANGE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0076  MS27086C  ELBOW  NIPPLE  END  FLARED  TUBE  TO  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0077  MS27087C  ELBOW  NIPPLE  END  FLARED  TUBE  TO  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0078  MS27381B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  STRA  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0079  MS27382B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  45  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0080  MS27383B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  90  E  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0081  MS27384B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  45  F  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0082  MS27385B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  90  F  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0083  MS273S6B  NIPPLE  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  S  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0084  MS27387C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  45  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0085  MS27388C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  90  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0086  MS27389B  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  45  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0087  MS27390B  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  90  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0088  MS27391D  NIPPLE  FLARELESS  TUBE  HOSE  SWIV  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0089  MS27394B  ELBOW  NIPPLE  END  FLARELESS  TUBE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0090  MS27395B  ELBOW  NIPPLE  FLARELESS  TUBE  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0093  MS33786B  FITTING  INSTALLATION  FLARED  TUB  82  CS  A2  911  931  944  A  ME 

4730  0145  MIL-F-8789  FIHING  END  AHACHABLE  HYDRAU  82  D2  913  952  952 

4730  0162  AN848  82  D1  914  934  951 

4730  0169  MIL-F-55090  AMD  5  FITTINGS  FLARED  TUBE  82  FI  922  934  944  A 

4730  0170  MIL-C-8783A  AMD  1  CLAMP  HOSE  FLAT  BAND  82  F2  922  934  944  Y 

4730  0172  MlL-A-38726  AMD  4  ADAPTOR  ASSEMBLY  REUSA  82  D2  922  934  934  A 

4730  0174  MS33660C  TUBING  END  HOSE  CONNECTION  STAN  82  F2  922  954  954  A 

4730  0189  MS27074C  WIRE  RETAINER  82  F2  922  934  944  Y 

4730  0195  MIL  A  25676D  ADAPTER  PRESSURE  LUBRICATIN  82  FI  923  943  943  A 

4730  0205  MIL-C-25531D  COUPLING  HALF  QUICK  DISCONN  82  D2  924  944  944  A 

4730  0300  MS21951  BOLT  CLUSTER  FITTING  DOUBLE  PORT  82  D5  941  951  951  A 

4730  0374  MS28761  FITTING  END  ATTACHABLE,  HYDRAULI  82  D2  943  953  953  A 

4730  0375  MS28760  ADAPTER.  STRAIGHT,  TUBE  TO  HOSE  82  D2  943  953  953  A 

4730  0376  AS1708  FITTING  END  INTERNAL  FLARE  DESIGN  82  B5  943  953  953 

4730  0377  AS1985B  ADAPTER  ASSEMBLY  PORT  CONNECTION  82  B5  943  953  953  A  ME 

4730  0378  MIL-J-5513  JOINTS  HYDRAULIC  SWIVEL  82  A2  943  964  964  A  ME 

4730  1071  AN894  BUSHING.  SCREW  THREAD,  EXPANDER  82  B4  882  892  931 

4730  1072  MS24397  REDUCER,  BOSS,  PRECISION  TYPE  82  B4  882  932  942 

4730  1097  MS  24404  PLUG,  TUBE,  PRECISION  TYPE  82  B4  883  893  944 

4730  1101  MS27073  NUT,  TUBE  COUPLING-SWIVEL  82  B4  883  932  944 

4730  1106  MS24398  ADAPTR  STRATE  TUBE  TO  BOSS  PRECI  82  B2  883  924  942 

4730  1137  MS20758  ELBOW  HOSE  FLANGED  SWIVEL  45  82  B4  891  932  944 

4730  1139  MS20761  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SWIVEL  82  B4  891  932  944 

4730  1140  MS20762  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SWIVEL  82  B4  891  932  944 

4730  F102  ELBOW,  PIPE,  INTERNAL,  THREAD  90  82  C2  924  924  934 

4730  F104  AN849  NIPPLE,  HOSE  82  D2  931  951  951 

4730  F112  AND10070  ADAPTER-OXYGEN  FILLER  82  D5  943  953  953 

4730  F774  AN893  BUSHING  SCREW  THREAD  REDUCER  82  F2  854  872  944 

4820  0638  MIL-R-19180B  REGULATORS  PRESSURE  COMPRES  82  F5  932  942  942 

4820  0652  MIL-V-25023B  VALVE  FUEL  DRAIN  SELF  LOCK  82  D2  942  954  954 

4920  0480  MIL-T-26398E  (USAF)  TEST  STAND  AIRCRAFT  82  D5  943  953  953 

4920  0482  MIL-S-26000  STAND,  TEST,  AIRCRAFT  HYDRAU  82  H5  944  954  954 

4920  0483  MIL-T-26017  TEST  STAND  HYDRAULIC  SYSTEM  82  H5  944  954  954 

4920  F432  A-AXXX  VIDEO  MONITOR  82  B4  873  893  893 

4920  F474  AAXXXXX  RCW/CIW  INDICATOR  82  B4  A  923  943  943 

4930  0371  A-A-XXX  FILTER  SEPARATOR  LIQUID  FUEL  82  B4  A  931  944  944 

4930  0382  MIL-F-XXX  FILTER-SEPARATOR  LIQUID  FUEL  82  B4  934  954  954 

4930  0386  MIL-F-XXX  FUEL  DI LIVERY  SYSTEM  BULK  AIRB  82  B4  941  951 

4930  0394  MIL-N-7284  NOZZLE  OIL  SERVICING  82  99  C4  A  944  951  951  A  ME 

4930  F337  MIL-C-XXX  COUPLER  HYDRANT  VALVE  82  A4  893  941  921  A 

4930  F339  MIL-F-XXXXX  FUEL  SERVICING  UNIT  TYPE  MH3  82  A4  894  914  954  A 

4930  F388  MIL-F-26887E  FUEL  SERVICING  UNIT  AIRCRFT  82  C5  941  951  951  A 

4930  F389  MIL-S-26873C  SURGE  SUPPRESSOR  AIRCRAFT  82  D2  943  963  963  A 

4930  F391  MIL-A-26891  AIR  ELIMINATOR  82  99  H5  A  944  951  951  A  HE 

4930  F392  MIL-C-83260  COUPLER  HYDRANT  VALVE  82  99  H5  A  944  951  943  G  ME 

4940  0446  MIL-C-0024196B  (USAF)  CLEANING  SYSTEM  UL  82  D5  943  953  944  G 
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4940  0447  MIL-C-4036  CLEANER  VAPOR  PRESSURE  82  99  C4  A  944  951  951  A  AL 

4940  0448  MIL-T-87971  TESTER  HOSE  ASSEMBLIES  82  99  C4  A  944  951  951  A  AL 

4940  0632  MIL-T-XXX  TESTER, FUEL  HOSE  ASSEMBLIES  82  B4  932  944  944  A 

4940  0648  A-A-XXX  MAINTENANCE  PLATFORM  SELF  IROPEL  82  B4  A  923  942  952  A 

4940  0655  RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  FILTRATION  82  99  B4  A  933  933  941  941  A  AL 

4940  0656  RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  DISTILLATION  82  99  B4  A  933  933  941  941  A  AL 

4940  0661  A-A-XXX  COATING  APPLICATION  SYSTEM  HIGH  82  B4  A  933  944  944  A 

4940  F641  MIL  G  XXX  GRIT  BLAST  ROOM  82  B4  912  912  932  951  A 

4940  F657  MIL-W-XXXXX  WASHER  AIRCRAFT  HIGH  PRESSUR  82  B4  932  952  952  A 

4940  F658  A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  RECYCLING  82  B4  A  932  942  942  A 

4940  F863  MIL-D-XXX  DOLLY  HANDLIFT  82 

5320  0780  MIL-P-87988  PIN  THREADED  WITH  HEX  SOC  82 

5330  0684  AN6226  PACKING  U  CUP  HYDRAULIC  REV  G  82  D2  862  924  944  A  MR 

5340  1686  MIL  C  6818  CLAMP  INSTRUMENT  MOUNT  AIRCRA  82  D2  D  861  924  944  A  AV 

5340  2108  MS24380D  CASTERS  INDUSTRIAL  82  B2  924  924  924  944  A 

5340  2129  MS124731THRUMS124770  REV  E  82  99  D2  932  932  942  942  A  AV 

5340  2134  MS33537E  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COI  82 

5340  2141  MS21252G  CLEVIS  ROD  END  TURNBUCKLE  CLIP  B2 

5340  2142  MS21253J  CLEVIS  END  TURNBUCKLE  CLIP  LOCK  82 

5340  2143  MS21254L  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE 

5340  2144  MS21255K  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE  82  FI  933  944  944  A  AV 

5340  2145  AS  7245  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COIL  82  IS  G5  B  933  942  942  A  AV 

5340  2192  MS24373  CASTERS,  RIGID  &  SWIVEL,  PRECISI  82 

5340  2203  MS27149B  CASTERS  RIGID  AND  SWIVL  PRECIS  82 

5340  2204  MS24374B  CASTERS  RIGID  AND  SWIVEL  PRECIS  82 

5340  2205  MS122900  THRU  122939  CLAMP  LOOP  TYPE  SUP  82  H5  943  963  963  A 

5340  2207  MIL-I-8846D  INSERTS  SCREW  THREAD  HELICAL  82  IS  G1  943  944  944  G  AV 

5340  F023  AN706  TIE  ROD-INTERNAL  8000LB  (3/8-34)  82  D5  942  952  952  A 

5430  F230  MIL  T  XXX  3000  GALLON  AERIAL  BULK  FUEL 

5930  F759  CANCELLATION  NOTICE  MIL-S-9487C  USAF  82  99  D5  943  944  944  A 

6150  0240  A-A-XXX  ALTERNATING  CURRENT  LIGHTWEIGHT  82  B4  A  942  952  952  A 

6210  1001  MS24345  BASE  PLATE  ASSY  RUNWAY  MARKER  LA  B2  B2  B73  B93  951  A  HE 

6210  1058  MIL-L-5630C  LENS  AND  COVER;  BEACON  LIGHT  82  H5  944  954  954  A 

6220  1079  MS27424  CLIP  ASSEMBLY,  COCKPIT  LIGHT  82  D5  942  952  952  A 

6220  1080  A-A-50784  SPOTLIGHTS,  AUTOMOTIVE  ROOF  MO  82  99  D5  A  944  951  951  A  AV 

6220  1081  MS23006  COVER,  LIGHT,  NAVIGATIONAL  82  99  05  A  944  951  951  A  AV 

6230  1037  MIL-F-83236  FILTER,  SIGNAL  LIGHT  MXU507/  82  99  D5  A  944  951  951  A  ME 

6240  1293  SAE  J573  MINIATURE  LAMP  BULBS  82  GS  SB  913  913  933  A 

6240  1357  MS-25015  LAMP,  INCANDESCENT,  T20  BULB,  M  82  D5  941  951  951  A 

6625  0694  POWER  METER  PEAK  DUEL  CHANNEL  30MHZ-4d6H  82 

6625  0697  A-AXXX  BROADBAND  BALANCED  RF  MIXERS  82 

6625  0711  A-A  SIGNL  GEN  SYNTHESIZED  2.0  TO  8.5  GHZ  82  B4  881  953  953  A 

6625  0714  A-A  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDUCER  82  B4  A  881  891  951  A 

6625  0715  A-A  REFLEaOMETER  METALLIC  TIME  DOM  82  99  B4  A  881  954  954  A 

6625  0731  TRANSMISSION  IMPAIRMENT  MEASUREMENT  SET  82  99  B4  882  954  954  A  CR 

6625  0739  A-A-XXX  RF  POWER  AMP  (1.5  MHZ-400  MHZ)  82  B4  882  954  954  A  CR 

6625  0740  A-A-XXX  RF  POWER  AMP  (20  KHZ-10  mZ)  82  B4  882  883  951  A  CR 

6625  0742  A-A-XXX  DECADE  RES  BX  0.01  OHM  IOOKOHM  82  B4  882  883  951  A 

6625  0759  A-A-XXX  BAHERY  TESTER  82  B4  884  954  954  A 

6625  0766  A-A  XXX  ATTENUATOR  VARIABLE  B2  99  B4  892  954  954  A 

6625  0778  MIL  C  87952  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL  82  A5  904  914  914  A  CR 

6625  0786  MIL-I-XXX  INSTRUMENT  LANDING  SYSTEM  TEST  82  B4  912  932  932  A 

6625  0801  A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SHEEP  82  B4  A  943  963  963  A 

6625  0804  A-A-XXXXX  TEST  SET  ELECTRICAL  POWER  82  99  B4  944  954  954  A 

6625  0805  A-A-XXXXX  GENERATOR  PULSE  82  99  B4  944  954  954  A 

6625  0806  A-A-XXXXX  FREgUENCY  STANDARD  82  99  B4  944  954  954  A 

6625  AF49  A-A-XXX  CALI6RAT0R  VOLTAGE  ALTERNATING  V  82 

6625  AF50  A-A-XXX  AMPLIFIER  TRAVELING  WAVE  TUBE  82 

6625  AF51  STANDARD  FREQUENCY  RUBIDUIEM 

6625  AF58  MIL-M-9983  MULTIMETERS;  CLAMP-ON  82  D5  943  953  944  G 

6625  F059  A-A-XXX  RAMP  TEST  SET  MLS  82 

6625  F886  A-A-XXX  DECADE  RESISTANCE  BOX  82  B4  873  954  954  A 

6625  F894  A-A-XXX  CONNECTOR  TEST  SET  82  B4  873  883  902  A 

6625  F971  A-A-XXX  TRANSFER  STANDARD. HI -ACCURACY  82  A4  893  913  913  A 

6625  F975  A-A-XXX  OSCILLOSCOPE,  DIGTIAL  STORAGE  82  CR  B4  A  894  954  954  A  CR 

6625  F981  A-A-XXX  PRIMARY  DC  RATIO  STANDARD  82  B4  A  902  944  944  A 

6625  F982  A-A-XXX  TIME  DOMAIN  REFLECTOMETER  82  B4  902  914  951  A 

6625  F984  A-A-XXX  135MV  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDU  82  B4  A  902  954  954  A 

6625  F986  A-A-XXX  TRUE  RMS  AC  VOLTMETER  82  B4  A  903  954  954  A 

6625  FBIO  A-A-XXX  DISTORTION  ANALYZER  WITH  SOURCE  82  B4  904  954  954  A 

6625  FB39  A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SWEEP  82  B4  A  914  954  944  Y 

6625  FB40  A-A-XXX  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL  READ  82  B4  A  914  954  954  A 

6625  FB47  A-A-XXX  HIGH  VOLTAGE  MIRING  ANALYZER  82  B4  922  954  954  A 

6635  0148  MIL-T-38760  TENSIOMETER  DIAL  INDICATING  82  D2  911  954  951  A 

6635  0155  A-A-XXX  PORTABLE  ULTRASONIC  INSPECTION  82  B4  A  924  944  944  A 

6635  0156  A-A-XXX  CONDUCTIVITY  TESTER  ELECTRICAL 
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PROJECT 


MIL-M-6867C  MAGNETIC  INSPECTION  UNITS 
MIL-M-6867 

A-A-XXXX  FLUORESCENT  PENETRANT  INSPECTIO 
A  A  XXX  X-RAY  MACHINE  PORTABLE  160KVCP 
MIL-L-9909A  (USAF)  LIGHT.  ULTRAVIOLET 
MIL-F-38762  kuORESCENT  PENETRANT  INSPEC 
MIL  C  87979  CLOCK  AIRCRAFT  ELECTRONIC 
HS21341 
MS27650 
MS2765] 

MIL-C-6499E 

A-A-XXX  TIMER,  PRECISION,  BOMBING,  0-30 
Ma-C-87975 

MIL-C-12103  COMPUTER,  STADIA  CIRCULAR  SC 
MIL-T-XXX  TESTER  LIQUID  VOLUMETRIC  POSIT 
MIL-I-26382  INDICATOR  SET,  LIQUID  OXYGEN 
MIL-I-7084B  INDICATOR  PRESSURE  HYDRAULIC 
MS28034A  BULB  TEMPERATURE  ELECTRICAL  RES 
MIL-I-27209C  INDICATOR.  TEMPERATURE, 
MS24482  TRANSMIHER:  TEMPERATURE.  ELECTR 
MIL  I  27674  INDICATOR  TEMP  ELEC  RESIST 
MIL-G-25308B  GAGE  PRESSURE  HYD  TYPE  ME&l 
MS27049  BEARING,  JEWEL-BAR  HOLE  BOMBE 
MS27046  BEARING.  JEWEL-CUP 

MS27045  BEARING.  JEWEL-VEE 

HS27044  BEARING,  JEWEL-OLIVE  HOLE,  RINGS 

MS27048  BEARING.  JEWEL-OLIVE  HOLE  SINGLE 

MIL-L-83197A  LINER  ANTI-EXPOSURE  COVERAL 
HIL-D-9898C  DRAWINGS,  TUBE  BEND 
MIL-P-4861  REV  C  PACKING  PREFORMED  RUBBE 


>A  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

!C  GC 

SC 

LL 

F  9 

FQFQFQTRU 

AU 

FU 

lU 

R 

:t  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

>Y  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

82 

C5 

943  953  953  A  GL 

AS 

99 

N 

82 

D2 

943  953  953  A  GL 

AS 

99 

N 

82  99 

F4 

A 

944  954  954  A 

99 

N 

82 

B4 

A 

944  954  954  A 

99 

N 

82 

D5 

943  953  944  G 

99 

U 

82  99 

H5 

A 

944  954  954  A 

99 

N 

82 

D1 

902  912  951  A  AR 

AS 

99 

U 

82  99 

H5 

943  961  944  G 

99 

GS 

U 

82  99 

H5 

943  961  944  G 

GS 

U 

82  99 

H5 

943  961  944  G 

GS 

U 

82  99 

H5 

944  954  944  G  AR 

AS 

99 

U 

82 

B4 

A 

931  951  951  A 

99 

N 

82 

H5 

944  954  944  G 

99 

U 

82 

H5 

944  954  954  A 

99 

N 

82 

B*’ 

934  954  954  A 

82 

N 

82 

D2 

941  961  944  G 

99 

U 

82 

B2 

904  924  942  A  AV 

AS 

99 

U 

82 

B2 

924  954  954  A 

99 

U 

82 

D1 

934  944  944  G 

U 

82 

D2 

941  951  951  A 

N 

82 

D2 

911  921  951  A 

99 

U 

82 

A2 

923  944  944  A 

99 

N 

82  99 
82  99 
82  99 
82  99 
82 
82 
82 


944  944 
944  944 
944  944 
944  944 

94/)  944 


951 

951 

951 

951 

951 

954  964 
942  942 
922  922 


SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
99 
99 

AS  99 


82  TOTAL  -  236  ,  DELIMQUEMT  -  99  ,  STATUS  CODES;  A-JMl.G-16,Y-13,Z-6 


1315  AF21 
1740  F165 
1740  F173 
2210  0034 
2320  0574 
2320  0614 
2320  0616 
2320  0617 
2320  0618 
2320  F332 
2320  F615 
2330  0123 
2330  0145 
2420  0160 
2530  0348 
2630  F029 
316P  0023 
3210  0710 
3220  F157 
3415  F181 
3770  0139 
3770  0140 
3770  0142 
3770  0143 
3770  0144 
3770  0146 
3770  0148 
3770  0151 
3770  0152 
3770  0154 
3770  0155 
3770  0156 
3770  0158 
3770  0160 
3805  0144 
3W5  0151 


MIL-P-14852B  AMI  PROJ  105MM  M314A3 
MIL  T  XXXXX  TRACTOR  FLT  LINE  TOWING 
MIL-T-26025E  TRACTOR  AIRCRAFT  TOWING  84 
A  A  XXXXX  RAILWAY  CAR  13000  LB  84 

MIL  T  83219  TRUCK  AIRCRAFT  REFUELING  84 
A-A-XXXX  VAN  MULTI-PURPOSE  MORTUARY  SER  84 

MIL-T-26510E  TRUCK  TANK  84 

MIL-T-83018E  TRUCK  TANK  84 

MIL-T-87999  TRUCK  SERVICING  3  TON  84 

MIL  T  XXXXX  TRUCK  TANK  ACFT  SUC  LIQ  NITR  84 
MIL-T-83813  TRUCK  CARGO  DEPOT  84 

MIK  K  XXXXX  KIT  RAPID  UTILITY  REPAIR  84 
MIL-T-87984  TRAILOR  TANK  FUEL  SERVICING  84 
A  A  XXXXX  4-WHEEL  MULTI  PURPOSE  TRACTOR  84 
MIL  W  8005F  WHEELS  &  HUBS  INDUSTRIAL  84 
MIL  T  XXXXX  TIRES  FILLED  SOLID  POLYURATH  84 
MIL  STD  1599  BEARING  CONTROL  SYSTEM  84 

M521782B  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED  84 

MIL  W  XXXXX  WORKSHOP  UNIT  84 

MIL  G  XXXXX  GRINDING  MACH  KNIFE  SHARP  84 
MIL-C-1161E  COLLAR,  DOG,  LEATHER  84  99 

MIL-C-1453G  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK  84  99 
HIL-M-1519D  MUZZLE,  DOG,  LEATHER  84  99 

MIL-L-1522C  LEASH,  DOG,  COHON,  WEBBING,  84  99 
MIL-L-1531F  LEASH,  DOG,  LEAD  TYPE,  HOLDE  84  99 
MIL-H-43210A  HARNESS,  DOG  LEADING  LEATHE  84  99 
MIL-C-43508  COLUR  DOG  CHOKE  CHAIN  84  99 

A-A-XXX  COLLAR,  DOG,  LEATHER  84  99 

A-A-XXX  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK  84  99 

A-A-XXX  MUZZLE,  DOG,  LEATHER  84  99 

A-A-XXX  LEASH,  DOG,  COTTON  WEBBING,  LONG  84  99 

A-A-XXX  LEASH,  DOG,  LEAD  TYPE,  HOLDERS,  84  99 

A-A-XXX  HARNESS  DOG  LEADING  LEATHER  84  99 

A-A-XXX  COLLAR  DOG  CHOKE  CHAIN  84  99 

MIL  S  XXXXX  SCRAPER  14  CUBIC  YARDS  4X2  84 

A-A-XXXXX  TRACTOR  LOADER  BACKHOE  84 

A-A-58024  TRENCHER  SELF  PROPELLED 
MIL-L-87981A  LOADER  BACKHOE 
A-A-XXXXX  TRENCHER  45HP  SELF  PROPELLED 
A  A  XXXXX  CRANE  CRAWLER  LATTICE  BOOM 
MIL-C-83821  CRANE  WHEEL  MOUNTED  CRASH 
MIL  C  XXXXX  CRANE  CRASH  RECOVER  35/50  TN 
MIL-C-52460  CRUSHING  &  SCREENING  PLANT 

PAGE  NO.  P  -  10 


943  943 
884  904 

944  954 

922  922 
912  932 

943  943 

944  954 
944  954 
944  954 
873  893 
944  951 

923  923 
944  954 
921  921 
923  923 
882  902 
921  921 
911  921 
884  904 
884  904 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 
931  941 

931  941 
921  921 

932  952 
932  952 
934  934 
941  951 
921  921 
944  954 
873  893 
943  943 


943  G  AR 
904  A 
954  A 

942  A 
932  A 

953  A 

954  A 
954  A 
954  A 
911  A 

951  A 

943  A 
954  A 
941  A 

943  A 
911  A 
941  A 
921  A  AT 
904  A 
904  A 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A  GL 
941  A 

952  A 

944  G 
934  A 
951  A 
941  A 
954  A 
911  A 
944  A 


OS  99 
99 
99 

MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
MC  99 
99 
99 
99 
99 
99 


84-84 


RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759 

^  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 
PREPARIN6  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FT  1994 


PA  AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC  LL 

F  9 

F  9 

F  9 

F  Q 

T  RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET  NT 

IT  CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN  SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

3820 

F210 

HIL-C-0052460  CRUSHING  &  SCREENING  PLM4T 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

B 

3825 

0210 

A  A  XXXXX  SWEEPER  ROTARY  SNOW 

84 

B4 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3825 

0211 

A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  49000  SO  FT 

84 

B4 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3825 

0212 

A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  60500  SQ  FT 

84 

B4 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3825 

0213 

A  A  XXXXX  FILLERS  AND  SPACERS 

84 

B4 

91? 

91? 

93? 

A 

99 

N 

R 

3825 

F228 

MIL-S-0038725  SCRUBBING  MACHINE 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

6 

3830 

0163 

MIL  W  6496B  WINCH  DRUM  TYEP  A-1 

84 

A2 

884 

904 

904 

A  EL 

99 

N 

C 

3830 

0170 

A-A-XXXXX  MAGNET  SWEEPER  WHEEL  MOUNTED 

84 

B4 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3895 

0337 

MIL  P  XXXXX  PALLET  ASSY  CABLE  REEL 

84 

B4 

9?? 

9?? 

94? 

A 

99 

N 

B 

3895 

0348 

A-A-XXXXX  PAVING  MACHINE  SELF  PROPELLED 

84 

64 

93? 

95? 

95? 

A 

99 

N 

3895 

0349 

A-A-XXXXX  COMPACTOR  SANITARY  LANDFILL 

84 

B4 

93? 

95? 

95? 

A 

99 

N 

3895 

F331 

MIL  B  XXXXX  BEAM  SCREED  TOWED  RAQ  RUN  RE 

84 

B4 

912 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3910 

0194 

MIL  D  XXXXX  DOCK  CONVEYORIZED  PORTABLE 

84 

B4 

923 

9?3 

943 

A 

99 

N 

B 

3930 

0663 

MIL-T-83812A  TRUCK  LIFT  FORK 

84 

B2 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

3930 

0668 

A  A  XXXXX  TRUCK  FORK  LIFT  DIESEL  lOOOOLB 

84 

B4 

924 

924 

9?4 

944 

A 

99 

N 

B 

3930 

0669 

A-A-50691  TRUCK  ACFT  BAGGAGE 

84 

B4 

93? 

93? 

95? 

A 

99 

N 

3930 

0674 

MIL-T-83818  TRUCK  LIFT  FORK  4000  &  62000 

84 

B4 

943 

953 

944 

G 

99 

U 

3930 

0675 

MIL-T-83817  TRUCK  LIR  FORK  4000  LBS 

84 

B4 

943 

953 

944 

G 

99 

U 

3930 

0676 

MIL-T-83817  TRUCK  LIFT  FORK 

84 

B2 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

3930 

0677 

MIL-T-83818  TRUCK  LIFT  FORK 

84 

B2 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

3930 

A027 

MIL  T  0052864E  TRUCK  FORKLIFT  lOOOOLB 

84 

B4 

921 

9?? 

9?? 

A 

99 

N 

C 

3930 

F003 

MIL  T  XXXXX  TRUCK  LOADER  AC  CARGO  60000 

84 

64 

873 

893 

911 

A 

99 

U 

B 

3930 

F020 

MIL  F  XXXXX  FORKLIFT  ROUGH  TERRAIN  25000 

84 

B4 

901 

912 

91? 

A 

99 

N 

C 

3930 

F024 

MIL-T-XXXX  TRUCK  LIFT  ELECT  FORK 

84 

B4 

911 

931 

931 

A 

99 

N 

C 

3930 

F025 

MIL-T-0052864/6(84) 

A  A  50693  TRUCK  AIRCRAFT  CARGO  WIDE  BODY 

84  99 

F4 

912 

91? 

914 

914 

A 

99 

N 

C 

3930 

F026 

84 

B4 

921 

921 

941 

A 

99 

N 

B 

3930 

F030 

MIL-T-0052864  TRUCK  LIFT  FORK  10000  LBS 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

3950 

0280 

MIL  C  6497C  CRANE  ENG  OR  TURRET  PORT 

84 

D2 

884 

904 

904 

A 

99 

N 

C 

3950 

F018 

MIL  C  XXXXX  CRANE  PORT  1500  CAP 

84 

B4 

88? 

902 

911 

A 

99 

U 

6 

3950 

F021 

MIL  W  26217B  WINCH  DRUM  POWER  OPR 

84 

D2 

884 

904 

904 

A 

99 

N 

C 

4120 

F327 

MIL-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24 

84 

H5 

912 

91? 

914 

914 

A 

99 

N 

C 

4210 

0487 

A-A-58009  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

84 

F5 

94? 

942 

944 

G 

99 

U 

4210 

0494 

A-A-XXXXX  HAZARDOUS  MATERIAL  VEHICLE 

84 

B4 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

4210 

0497 

MIL-T-27213D  TRUCK  CRASH  FIRE  RESCUE 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

4210 

0498 

MIL-T-83303C  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/532 

84 

F5 

944 

954 

954 

A 

99 

N 

4210 

F236 

MIL  T  83965A  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/S32P 

84 

B4 

882 

90? 

911 

A 

99 

U 

B 

4240 

0591 

MlL-S-27447  SURVIVAL  KIT  SRU-16/P 

A  A  50722A  BREATHING  APPARATUS  30  MIN 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

R 

4240 

F003 

84 

C2 

904 

914 

914 

A 

AS 

99 

N 

C 

4310 

0202 

MIL-C-83959  CYLINDER  AIR  PURIFIER 

84 

D1 

93? 

932 

95? 

A 

99 

N 

4310 

0210 

MlL-C-8499  COMPRESSOR  ROTARY  TYPE  MB&2 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

B 

4310 

0211 

JJ-H-571  HOSE  FIRE  LINEN  UNLINED 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

B 

4310 

0212 

MIL-C-8498  COMPRESSOR  AIR  MC-2A 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

4310 

0213 

MIL-C-26165  COMPRESSOR  AIR  AF/E32A-1 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

4320 

F375 

MIL-P-38447B  PUMPING  ASSY  ALM32R-22 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

B 

4440 

0063 

MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR 

84 

B1 

93? 

952 

95? 

A 

99 

N 

4440 

0072 

qPL-4952  CARTRIDGE  OXYGEN  PURIFIER  MA-1 
MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR 

84 

B1 

934 

944 

944 

A 

99 

N 

C 

4440 

0073 

84 

B4 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

4440 

0074 

MIL-C-4952E  CARTRIDGE  DESICANT  DEHY 

84 

B4 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

4610 

0131 

MIL  0  XXXXX  DISTRIBUTION  SYSTEM  WATER 

84 

B4 

923 

923 

943 

A 

99 

N 

B 

5110 

0334 

A-A-XXX  SAW  HAND  FINGER  GRIP  SURVIVAL 

84  99 

F4  A 

93? 

934 

944 

A 

99 

U 

B 

5120 

F024 

AGGG-W-686E  WRENCH  TORQYE  UNDIRECTIONAL 

84 

B4 

941 

941 

951 

A 

99 

N 

D 

5220 

0226 

GAGE,  SURFACE  PLATE  FLATNESS  CHECKING  MI 
P-B-172B  BELTS  &  BANDS  ABRASIVES 

84  99 

D1 

944 

954 

954 

A  AR 

N 

5345 

0059 

84  99 

E5 

943 

95? 

95? 

A  MR 

N 

5410 

0347 

MIL  S  XXXXX  SHELTER  DOME  BARE  BASE 

84 

B4 

923 

923 

943 

A 

99 

N 

B 

5445 

0028 

MIL-T-83958  TOWER  SELF  SUPPORTING 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

5445 

0029 

MIL-T-9640  TOWER  AB-30S  (FPS) 

84 

F5 

944 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

5510 

0321 

A  A  XXXXX  CROSSARMS  WOOD 

84 

A4  A 

912 

91? 

93? 

93? 

A 

99 

N 

C 

5610 

0705 

MIL  W  5044D  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP 

84 

F2 

904 

924 

9?4 

A  HE 

AS 

99 

N 

C 

5610 

0796 

MIL  W  5044C  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP 

84 

B4 

924 

924 

9?4 

934 

A 

99 

N 

B 

5826 

F221 

MIL-I-9229A  INDICATOR  COURSE  ID-387/ARN 

84 

B4 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

5831 

F094 

MIL-C-25548C  CONTROL  PUBLIC  ADDRESS  SET 

84 

B4 

941 

941 

944 

G 

99 

U 

5895 

F436 

MIL-A-25546C  AMP  AUDIO  FREQ  AM-944/AIC-1 

84 

B4 

941 

951 

944 

G 

99 

U 

5895 

F437 

MIL-A-9286C  AF  AMP  AM-4760/AIC-10 

84 

B4 

941 

951 

944 

G 

99 

U 

7105 

F153 

MIL-D-83319  DESK-FILLING  CABINET 

84  99 

F5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

7105 

F271 

MIL-C-83295  COT  FOLDING  MXU-615/E82 

84 

F5 

943 

943 

944 

A 

99 

N 

B 

/no 

F154 

A-A-50719  FOOT  REST 

84  99 

F5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

7125 

0141 

MIL-S-21041C  SLOHED  METAL  FRAMING 

84 

B4 

933 

933 

953 

A 

84 

N 

7319 

F859 

MIL-0-83993  OVENS  FOOD  WARMING  ELEC  12  M 

84  99 

F5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

7330 

F652 

MIL  J  25718B  JUG  INSULATED 

84 

B4 

922 

922 

942 

A 

99 

N 

B 

7690 

0096 

MIL-M-87958  MARKER  BUNKS  PRESS  SEN 

84 

B4 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

D 

m 

F089 

MS27838  MARKER  TAPE  PRESS  ADH  SENS  SCARS 

84  99 

F5 

943 

953 

953 

A 

99 

N 

0640 

MIL  D  8116C  PlfTTY  ZINC  CHROMATE 

84 

B2 

91? 

932 

93? 

A  MR 

SH 

99 

N 

C 

8030 

F044 

MIL  T  27730B  TAPE  ANTISEIZE  POLYTETRAFLU 

84 

B2 

903 

913 

913 

A 

99 

N 

C 

2935 

FEED,  DRY,  FOR  DOGS 

MIL  B  830S4C  BAFr!e  AND  INERTING  MATER 

84  99 

D5 

944 

944 

944 

G 

YDl  99 

N 

S3|0 

F002 

84 

F2 

904 

924 

924 

A 

99 

U 

C 

PAOC 

0992 

MIL-A-83995  AUTO  DATA  PROCESSING  EQUIP  P 

84 

B1 

933 

933 

953 

A 

99 

N 

PAGE  NO.  P  - 
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84-85 

RCS  NO.  0D-0R&E(AR)759 
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PACK  F035  MIL-W-52624  WATER  PURIFICATION  UNIT  84  B1 

84  TOTAL  -  120  ,  DELINQUENT  -  72  .  STATUS  CODES:  A  -  111  .  G  -  9 


5905  1321 
5905  1362 
5905  1381 
5905  1385 
5905  1399 
5905  F329 
5910  1895 
5910  1896 
5910  1897 
5910  1898 
5910  1899 
5910  1900 
5910  1901 
5910  1902 
5910  1903 
5910  1907 
5915  F243 
5920  0498 
5920  0504 
5920  0504  01 
5920  0504  02 
5920  0504  03 
5920  0504  04 
5920  0504  05 
5920  0504  06 
5920  0504  07 
5920  0504  08 
5920  0504  09 
5925  0242 
5925  F148 
5925  F162 
5930  1524 
5930  1526 
5930  1553 
5930  1558 
5930  1564 
5930  1569 
5930  1573 
5930  1581 
5930  1585 
5930  1586 
5930  1587 
5930  1588 
5930  1590 
5930  1593 
5930  5733  02 
5930  F735 
5930  F737  01 
5930  F737  02 
5935  3901  01 
5935  3901  03 
5935  3901  04 
5935  3901  05 
5935  3901  06 
5935  3901  07 
5935  3901  08 
5935  3901  09 
5935  3901  10 
5935  3925  01 
5935  3925  02 
5935  3926  01 
5935  3926  02 
5935  3935  01 
5935  3935  02 
5935  3937 
5935  3940 
5935  3942 
5935  3942  01 
5935  3942  02 
5935  3942  03 
5935  3942  04 
5935  3942  05 


MIL-R-83530/1  RESISTOR  VOLT  SENSITIVE 
MIL-R-27208b  RESISTOR  VARIABLE  WIRE-WOUN 
MIL-R-22684/8B  RESISTORS  FXD  FILM 
MIL-R-39035/3C  RESISTORS  VAR 
MIL-R-22097G  RESISTOR  VARIABLE 
HIL-R-39023/9  RESISTOR  VAR  NON  WIRE  WND 
MIL-C-19978/1D  CAP  FXD  PLASTIC 
MIL-C-19978/5A  CAP  FXD  PLASTIC 
MIL-C-19978/8  CAP  FXD  PLASTIC 
MIL-C-19978/9A  CAPS  FXD  PLASTIC 
MIL-C-19978/12A  CAPS  FXD  PLASTIC 
MIL-C-19978/13  CAPS  FXD 
MIL-C-19978h6A  CAPS  FXD 
MIL-C-19978/19A  CAPS  FXD 
MIL-C-87217/1  CAPS  FXD 
MIL-C-3965G  CAP  FXD 
MIL-F-15733/56C  FILTER  RFI 
MIL-A-9094D  ARRESTER  LIGHT  GEN  SPEC 
MIL-D-9129D  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/1B  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/2A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/03  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/4A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/5A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/6A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/7A  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/8  DISCHARGER,  ELECTROSTATIC 
MIL-D-9129/9  HOLDERS,  DISCHARGER,  ELECTR 
MIL-C-8338k  CIRCUIT  BREAKERS 
MIL-C-27715  (USAF)  CIRCUIT  BREAKER 
MIL-C-7079A  CIRCUIT  BREAKERS,  NON  TRIP- 
MI  L-S-3786/20  SWITCH  ROTARY 
MIL-S-9395/2  SWITCHES  PRESSURE 
MIL-S-3950F  SWITCHES  TOGGLE  ENVIR 
MIL-S-8834F  SWITCHES  TOGGLE 
MS21437G  SWITCH  TOGGLE  POSITIVE  BREAK 
MIL-S-81619/7B  SWITCH  SOLID  STATE  TRANSD 
MI L-S-3786F  SWITCHES 

MIL-S-3786/39C  SWITCH  ROTARY  CLOSED  CONS 
MIL-G-7703D  GUARD  SWITCH  GEN  SPEC 
MIL-S-9419E  SWITCH  TOGGLE 
MIL-S-24236/15F  SWITCH  THERMOSTATIC 
HIL-S-24236/16F  SWITCH  THERMOSTATIC 
MIL-S-3786/35E  SWITCH  ROTARY 
MS27708  SWITCH  TOGGLE 
MIL-S-22885/85B  SWITCH  PUSH  BUTTON  ILL 
MIL-S-9419/2TuSAF)  SWITCH  TOG 
MIL-S-83731/h(USAF)  SWITCHES  TOG  MINI 
MIL-S-83731/22(USAFi  SWITCHES  TOG  MINI 

MiL-c-uuuuu/1  Conn  Lec  cir  umbilical 

MIL-C-iiUUUU/3  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 
MIL  -C-UUUUU/4  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 
MIL-C-UUUUU/5  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 
MIL  -C-UUUUU76  conn  ELEC  CIRCUUR  UMBILI 
MIL-C-UUUUU/7  CONN  ELEC  CIRCULAR  UMBILIC 
MIL-C-UUUUU/8  CONN 

MIL-C-UUUUU/9  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 
MIL-C-UUUUU/10  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 
MIL-S-83734/18  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/BB  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COMP 
MlL-S-83505/7  SOCKET  (LEAD.  ELEC.  COMPl 
MIL-S-83505/BB  SOCKET  (LEAb.  ELEC.  COMQ 
MIL-C-39029/56  CONTACTS  ELEd  CONN  SOCKET 
MIL-C-39029/57  CONTACTS  ELEC  CONN  SOCKET 
MIL-C-39029/58  CONTAaS  ELEC  CONN  SOCKET 
MIL-C-38999J  CONN  ELEC  CIR  MINIATURE 
MS27470G  CONN  JAM  NUT  MOUNT 
MS274696  CONN  WALL  MOUNT  HERMITIC 
MS27471F  CONN  SOLDER  MOUNT 
MS27475F  CONN  WALL  MOUNT 
MS27476F  CONN  BOX  MOUNT 
MS27477H  CONN  JAM  NUT  NT 
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3942  06 
3942  07 
3942  08 
3942  09 
3942  10 
3947  02 
3947  03 
3947  05 
3947  06 
3947  07 
3947  08 
3947  09 
3947  10 
3947  11 
3947  12 
3947  13 
3947  14 
3947  15 
3947  16 
3947  17 
3947  18 
3955 

3958 

3959 

3989 

3990  01 

3990  02 

3991  01 
3991 
F466 
F467 
F511 
F754 
F754  01 
F754  02 
1154 
F002 
F002  01 
F002  02 
F002  03 
F002  04 
0902  03 
0924 
0925 
0935 
0940  01 
0940  02 
0940  03 
0941 
0942 
0943 
0943  01 
0943  02 
0945 
0948 
0949 
0950 
0951 
0952 
0952  01 
0952  02 
0952  03 
0952  04 
0955  01 
0956 
F737  01 
F743  01 
F762  01 
F762  02 
F764  01 
F764  02 
F764  03 
F764  04 
F765 
F766 
F767 


MS27478F  CONN  SOLD  MOUNT 
MIL-C-38999/21B  CONN  BOX  MOUNT 
MIL-C-38999/23B  CONN  JAM  NUT  MOUNT 
MIL-C-38999/25A  CONN  SOLOER  MOUNT 
MIL-C-38999/27B  CONN  WELD  MOUNT 
MIL-S-83734/2E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/3F  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/5E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/6E  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/7E  SOCKETS  PLUG  &  IN  ELEC  CO 
MIL-S-83734/8E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/9E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/10F  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/11E  SOCKETS  PLUG-IN  ELECT  CO 
MIL-S-83734/12E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/13D  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/140  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/15D  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/16  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83743/17B  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/4E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-C-39029/27D  CONN  ELEC  CONTACTS 
MIL-C-83503A  CONN  ELECT  FLATCABLE 
MIL-C-83503/6D  CONN  ELEC  CABLE 
MIL-S-12883D  SOCKETS  AND  ACCESSORIES 
MIL-S-12883/41D  SOCKETS  AND  ACCESSORIES 
MIL-S-12883/46B  SOCKET  PLUG-IN 
MIL-S-12883/WW  SOCKET  PLUG  IN 
MIL-S-12883/YY  SOCKET  PLUG  IN 
MIL-C-38999/34A  (USAF  CONN  RECEIPT 
MIL-C-38999/35A(USAF  CONN  RECEIPT 
MIL-C-83503/7C  CON  ELEC 
MIL-C-26518C  (USAF)  CONN  ELEC  MIN  RACK  & 
MS24288E  (USAF)  INSECT  ARR  ELEC  CONN 
MS24500B  (USAFO  BUSHING  FYD  CONN 
MIL-S-835i9  2B  SHIELD  TERM  SOLDER  STYLE 
MIL-T-83454A  TERMINAL  STUD  BLIND  PLATE 
MIL-T-83454/2E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MIL-T-83453/3E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MIL-T-83454/4E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MIL-T-83454/5E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MS27997M  RELAYS  ELECTROMAG  25  AMP 
MS24184L  RELAY  300  AMP  IPST 
MS25323L  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-S-4040D  SOLENOID 
MIL-R-6106/27F  RELAYS  ELECTRON/^ 
MIL-R-6106/28FRELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/29F  RELAYS  ELECTROMAG 
MS27401X  RELAYS  ELECTROMAG 
MS27400W  RELALYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/6  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/21  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/22  RELAYS  ELECTROMAG 
MS25030M  RELAY 

MIL-R-6106K  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536/16A  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83536A  RELAYS  ELECTROMAG 
HS25269K  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-27777B  RELAYS 
MIL-R-27777/1  RELAYS 
MIL-R-27777/2  REWYS  TELEGRAPH 
MIL-R-27777/3  RELAYS  TELEGRAPH 
MIL-R-27777/4A  RELAYS  TELEGRAPH 
MIL-R-83726/30C  RELAYS  HYBRID 
MIL-R-XXXXX  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-83725/5 

MIL-R-83726/22D  USAF  RELAYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/22D  RELAYS  SOLID  STATE 
MIL-R-83726/23C  RELAYS  HYBRID 
MIL-R-6106/4D  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/5E  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/23D  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/25J  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/3ETuDAF)RELAYS  MOUNT  TRACK 
MIL-R-837267i2D(USAF  RELAYS 
MS27714D(USAF)  RELAYS 
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PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


5945  F768 
5945  F770 
5945  F775 
5945  F775  01 
5945  F775  02 
5945  F775  03 
5945  F775  04 
5945  F777 
5945  F778 
5945  F778  01 
5945  F778  02 
5945  F779 
5950  0868 
5950  F245 
5950  F246 
5950  F247 
5960  F216  01 
5960  F216  02 
5960  F216  03 
5960  F216  04 
5960  F216  05 
5960  F217  01 
5960  F217  02 
5960  F217  03 
5960  F217  04 
5965  0226 
5965  0226  01 
5965  0226  02 
5965  0226  03 
5965  0226  04 
5965  0226  05 
5965  0227 
5965  0229 
5965  0229  01 
5965  0229  02 
5965  0229  03 
5965  0229  04 
5965  0229  05 
5965  0229  06 
5965  0229  07 
5965  0229  08 
5965  0229  09 
5965  0229  10 
5965  0229  11 
5965  0229  12 
5965  F223 
5965  F223  01 
5965  F223  02 
5965  F223  03 
5965  F223  04 
5965  F225 
5965  F226 
5965  F227 
5965  F228 
5965  F229 
5965  F230 
5965  F230  01 
5965  F230  02 
5965  F231 
5975  1125 
5975  FOOl 
5985  1053 
5985  1054 
5985  1054  01 
5985  1054  02 
5985  1054  03 
5985  1054  04 
— 5  1066 
5  1066  01 


5985  F619 
5M5  F620 


F621  01 
FUl  02 


MS27715B(USAF)  RELAY  85  ES 

MS24179M  RELAYS  85  ES 

MIL-R-83726/18F  RELAYS  HYBRID  85  ES 

MIL-R-83726/19F  RELAYS  HYBRID  85  ES 

MIL-R-83726/24K  RELAYS  SOLID  STATE  85  ES 

MIL-R-83726/25G  RELAYS  SOLID  STATF  85  ES 

MIL-R-83726/270  RELAYS  HYBRID  85  ES 

MIL-R-6106/33C  (USAF)  RELAYS  ELECTROMAG  85  ES 

MIL-S-4040/4  (LUSAF)  SOLENOID  ARM  ELECT  85  ES 

MIL-R-83726/30D  RELAYS  HYBRID  85  ES 

MIL-R-83726/31D  RELAYS  HYBRID  85  ES 

MS27706G  RELAY  ELECTROMAGNETIC  85  ES 

MS21426B  COILS  RAD  FREQ  85  ES 

MS21380C  COILS  RAD  FREC  85  ES 

MS21390D  COILS  RAD  FREC  85  ES 

MS21389D  COILS  RAD  FREC  85  ES 

MIL-E-11401A  ELECTRON  TUBE  TRIODE  PWR 
MIL-E-11476A  ELECTRON  TUBE  TRIODE  TYPE 
MIL-E-11543A  ELETRON  TUBE  PWR  TYPE 
MIL-E-11544A  ELECTRON  TUBE  PWR  TYPE 
MIL-E-11551A  ELECTRON  TUBE  TYPE  5682  85 

MIL-E-11694A  ELECTRON  TUBE  TRAVELING  WAV  85 

MIL-E-11699S  ELECTRON  TUBE  GAS  SWTCHNG 
MIL-E-11700A  ELECTRON  TUBE  MAGNETRON  85 

MIL-E-1  1710A  ELECTRON  ELECTRON  TUBE  GAS  85 

MIL-H-83511  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H.83511/2  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-83511/3  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-83511/5  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-83511/6  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-83511/7  HEADSET-MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-5795  HEADSET  MICROPHONE  85  ES 

MIL-M-265420  85  ES 

MIL-M-2654211C  85  ES 

MIL-M-2654212C  85  ES 

MIL-M-265411/3B  85  85 

MIL-M-26542/4B  85  ES 

MIL-M-26542/5B  85  ES 

MIL-M-26542/6B  85  ES 

MIL-M-26542/7A  85  ES 

MIL-M-26542/8A  85  ES 

MIL-M-26542/9A  85  ES 

MIL-M-26542hOA  85  ES 

MIL-M-26542/11  85  ES 

MIL-M-26542/12  85  ES 

MIL-H-87819  CUSAF)  HEADSET  MICROPHONE  85  ES 

MIL-H-87819/1a(USAF)  HEADSET  MICRO  85  ES 

MIL-H-87819/2A(USAF}  HEADSET  MICRO  85  ES 

MIL-H-87819/3A(USAF)  HEADSET  MICRO  85  ES 

MI L-H-87819/4CUSAF1  HEADSET  MICRO  85  ES 

MIL-C-6629AiUSAF)  CARBON  MICROPHONE  M-15  85  ES 

MIL-H-274676(USAn  HEADSET  ELEC  H754/A1C  85  ES 

MIL-A-8416CfUSAF)ADAPTER  HEADSET  MICROPH  85  ES 

MIL-H-9697A(USAF)HEADSET  MICROPHONE  H163  85  ES 

MIL-D-9415BfUSAF)DYNAMIC  LOUD  SPEAKER  LS  85  ES 

MIL-E-25670ACUSAF)  85  ES 

MIL-E-25670/Ia  (USAF)  85  ES 

MIL-E-25670/2B  (USAF)  85  ES 

MIL-E-83425  TuSAF)  85  ES 

MIL-E-6719A  ELBOWS  ELECTRICALA  CONDUIT  85 

MIL-C-172C  INT  AMD  6  CASES:  BASES,  MOUNT  85 

MIL-A-4946  ANTENNA  ASSEMBLY  AT-197##/6R  85 

MIL-A-25708D  ANTENNA  BLADE  L  BAND  GEN  SP  85 

MIL-A-25708  IE  ANTENNA  BLADE  AT  741B/B  85 

MIL-A-25708  2B  ANTENNA  BLADE  AS  2685/A  85 

MIL-A-25708  3C  ANTENNA  BLD  AS  2686/A  (HN  85 

MIL-A-25708  58  ANT  BLD  L  BAND  (4H0LE  MT  85 

MIL-S-83739B  SWITCHES  ANTENNA  85  ES 

MIL-S-83739/1B  SWITCH  ANTENNA  RAD  FREQ  85  ES 

MIL-A-7292  ANTENNA  AT  &  1906-AP  85 

MIL-S-8373972  SWITCH  ANTENNA  RADIO  FREQ  85 

MIL-A-5815  1  ANTENNA  BLADE  UHF  AT  256A  85 

MIL-A-25895  ANTENNA  AT  &  505-AP  85 

MIL-A-25707E  ANT  FLUSH  MT  L  BAND  GEN  SPE  85 

MIL-A-25707  IB  AMT  FLUSH  MOUNT  TYPE  AT-  85 

MIL-A-25707  2B  ANT  FLUSH  NT(RAOIUS  OF  85 
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PROJECT 


5985 

5985 

5998 

5998 

5999 
5999 
6060 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6145 
6150 
6150 


F622 

0042 

0045 

0321 

0322 

0106 

2063 


2102 


2104 


2104 


2104 


2104 


A065 

F105 

0237 

0238 


PA 

AA 

BA 

PP  -Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC 

LL  F  Q 

^  9 

^  9 

^  Q 
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FU 
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R  0 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT 
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lYT 

A 
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N  N 

. TITLE... . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

03 

MIL-A-25707  3B  ANT  FLUSH  MT  RADIUS  OF  CU 

85 

D2 

934 

952 

952 

A 

85 

N 

MIL-S-25879D  SWITCH  COAXIAL 

85 

ES 

F2 

P 

943 

953 

953 

A 

85 

N 

MIL-P-50884D  PRINTED  WIRING  BOARD 

85 

ES 

A2 

333 

943 

951 

A 

ER 

FC 

85 

U  D 

MIL-STD-2118A  FLEX  AND  RIGID-FLEX  PRINT 

85 

ES 

A2 

P 

933 

943 

951 

A 

ER 

EC 

85 

U  D 

MIL-D-83532/5B  DELAY  LINES 

85 

ES 

F2 

94? 

954 

954 

A 

ER 

FC 

85 

N 

MIL-D-83531A  DELAY  LINES 

85 

ES 

FI 

943 

953 

953 

A 

ER 

FC 

85 

N 

MIL-T-83523A  MIL-SPEC  TOOLS  F  0 

85 

ES 

F2 

934 

943 

951 

A 

CR 

FC 

85 

IJ  D 

MIL-W-8777D  WIRE  ELECT 

85 

ES 

02 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N  C 

01 

MS25471  WIRE  ELECTRICAL 

85 

ES 

C2 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N  C 

02 

MS27110  WIRE  ELECTRICAL 

85 

ES 

C2 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N  C 

MIL-C-55021B  CABLE  ELEC 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

MI 

AS 

85 

N 

01 

MIL-C-55021/3B  CABLES 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

N 

02 

MIL-C-55021/2C 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

N 

MIL-C-27072C  CABLE  PWR  ELEC 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

01 

MIL-C-27072/4D  CABLE  SPECIAL  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

02 

MIL-C-27072/5C  CABLE  SPEC  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

03 

MIL-C-27072/7C  CABLE  SPECIAL  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

04 

MIL-C-27072/12C  CABLE  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

05 

MIL-C-27072/19C  CABLE  SPECIAL  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

06 

MIL-C27072/hB  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

07 

MIL-C-27072/25C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

08 

MIL-C-27072/27B  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

09 

MIL-C-27072/43B  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SM 

85 

N 

10 

MIL-C-27072/48B  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

11 

MIL-C-27072/53B  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

12 

MIL-C-27072/61B  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

13 

MIL-C-27072/62C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

14 

MIL-C-27072/63C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

15 

MIL-C-27072/66C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

16 

MIL-C-27072/73C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

17 

MIL-C-27072/88C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

18 

MIL-C-27072/89C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

19 

MIL-C-27072/94C  CABLE  SPECIAL 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

CR 

SH 

85 

N 

MIL-W-25136A  MIL  SPEC  WIRE-W-106  AND  106 

85 

ES 

D2 

933 

942 

952 

A 

11 

U 

MIL-C-27072/67A  CABLE  SPEC  PURPOSE 

85 

ES 

A2 

944 

953 

953 

A 

85 

N 

MS24208D  CABLE  AND  PLUG  ASSY  EXT  PWR  115 

85 

F2 

941 

953 

944 

6 

U 

MS24121A  WIRING  HARNESS  SINGLE  POINT 

85 

F2 

941 

953 

944 

G 

U 

85 

TOTAL  - 

261  .  DELINQUENT  -  31  ,  STATUS  COOES:  A 

-  229 

.6-15 

.  Y  -  17  ,  Z  -  0 

IPSC 

0277 

MIL-STD-1832  DISK  MESSAGE  FILE  FOfUWTS 

90 

A1 

931  933  942  A 

90 

U  B 

SLHC 

4230 

MILHDBK  423  HEMP  HANDBOOK 

90 

A4 

881  901  934  G  SC 

EC 

90 

DC 

U 

TCSS 

3480 

TRUNKING  STDS  FOR  LMR  SYSTEMS 

90 

B4  B 

932  941  951  A 

90 

U  D 

TCTS 

2440 

MIL  STD  188  244  UHF  FREQ  HOPPING  RADIO 

90 

A1 

892  953  953  A  SC 

EC 

90 

DC 

U 

Y  -  0  ,  Z  -  0 


90  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

2915  0139  IR  STDY  MISCELLANEOUS 

5850  0001  IR  STDY  MISC 

5962  1231  MIL  M  MITLA  INTEG  CIR  CDS  RF  CARDS  MEM 

6780  0346  IR  STUDY  ALL 

MISC  0097  MIL-HDBK-300  TECH  INF  FILE  SUPPORT  EQUIP 

MISC  0098  MIL-STD-864  SUPPORT  EQUIP  FUNC  CLASS  CAT 

MISC  0110  MIL-I-8500D  INTCHG  AND  REPL  OF  CMPNT  PT 

99  TOTAL  -  7  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  - 

3433  0126  MIL  T  13880  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING 

3433  0127  A  A  XXXXX  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING 

3450  A021  MIL  S  45578B  SAW  POWER  HACK  PORTABLE  PNE 

4820  0575  MIL  R  13877D  REGULATOR  OXYGEN  ACETYLENE 

4910  0711  MIL  L  13009F  LIGHT  IGNITION  TIMING 

4910  0753  M1L-I-443D  INDICATOR  CONN  ROD  ALIGNMENT 

4910  0754  W-G-690D  GRINDING  KITS  VALVE  SEAT  ELECTR 

4910  0755  M1L-R-13495F  RELINERS  BRAKE  SHOE  AND  CLU 

4940  A607  MIL  P  45051D  PRESS  CONNECTING  ROD  STRAIG 

4940  A663  MIL-S-64055  (AL)  SHOP  EQUIPMENT  MECHANIC 

5140  0090  MIL  C  XXX  CASES  EQUIPMENT  POLYETHYLENE 

PACK  0945  PPP  P  40  PRESERVATION  PACK  HAND  TOOL 

AL  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A-9  .G-2.Y-0.Z-1 

1005  0825  MlL-STD-1913  DIMEN  ACC  MNTG  RL  SM  ARM  WP  AR  A4  943  952  944  G 

1005  A776  NIL-B-70448  BARREL  MG  CAL  50  REC  AMP  M3  AR  A2  931  931  942  A 

1005  A^  MIL-G-70559  GUN  AIR  DEF  ART  ZOMM  M167A2  AR  Cl  932  933  933  A 

1005  A823  MIL-S-70538A  SAW  M249  AMMO  MAG  ASSM  FEED  AR  A2  942  951  951  A 


99 

E3 

AP 

943 

961 

961 

A 

AV 

AS 

99 

N 

99 

E3 

934 

934 

953 

A 

CR 

U 

99 

B4 

911 

921 

921 

A 

AM 

SA 

99 

N 

C 

99 

E3 

921 

942 

952 

A 

CR 

NV 

99 

U 

99 

A2 

A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

99 

A2 

A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

99 

D2 

893 

913 

944 

A 

AV 

AS 

99 

U 

B 

7 

.  G  - 

0  , 

Y  -  0 

•  i 

1  -  ( 

) 

AL 

D5 

912 

921 

921 

A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

AL 

A4 

912 

921 

921 

A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

AL 

D5 

902 

912 

912 

A 

AL 

IP 

N 

C 

AL 

A1 

901 

951 

951 

A 

AL 

YDl 

99 

U 

D 

AL 

H5 

P 

902 

922 

944 

G 

AL 

YDl 

99 

CS 

U 

AL 

A2 

A 

931 

941 

941 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

C 

AL 

D4 

931 

951 

951 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

D 

AL 

D4 

931 

951 

951 

A 

AL 

N 

D 

AL 

D5 

902 

912 

912 

A 

AL 

N 

C 

AL 

B4 

934 

942 

944 

G 

AL 

U 

AL 

A4 

923  923 

943 

Z 

AL 

N 

A 

AL 

D2 

911 

914 

914 

A 

AL 

SH 

99 

IP 

N 

C 

AR 

AR 

AR 

AR 


U 

U  B 
N  C 
N  D 
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PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LL 

F  a 

F  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

..TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

1015 

A335 

MIL  C  10049B  CANNON  76M4  GUN  H32 

AR 

A? 

924 

934 

934 

A 

AR 

N 

C 

1015 

A338 

MIL-C-11927D  CANNON  90MM  M41 

AR 

H5 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

C 

1025 

A178 

MIL-C-14027A  CANNON  155MM  HOWTZ  M45 

AR 

H5 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

C 

1095 

A266 

MIL-C-70629A  CNTRL  MNE  DSPNSR  SYSTM  M139 

AR 

B2 

943 

943 

943 

G 

AR 

U 

1110 

0009 

MIL-P-63159  PRPLT  GR  M753  8  INCH  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

U 

1110 

0010 

MIL-R-63161  RKl 

MOT  BHD  ASSY  M753  8  INCH 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

U 

1110 

0012 

MIL-S-63164  SUPPORT  GR  M753F  8  INCH  PJCT 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1110 

0014 

MIL-R-63166  RING  SHEAR  SEAL  M753  8  INCH 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1110 

0022 

MIL-C-63186  C-R  MET  M753  8  INCH  PJCTL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1110 

0024 

MIL-P-63188  PJCTL  ASSY  NUC  8  IN  TNG  M173 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1115 

0021 

MIL-C-63182A  CASE  SECT  BAL  REAR  MODIFIED 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1135 

0006 

MIL-A-48535  ADAPTION  KIT  AT  WARHO  TC  GM 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1146 

0001 

MIL-C-14983  CHG 

PROP  FOR  T5123E1  TST  SHL 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1190 

0003 

MIL-C-45888  CONNECTOR  PL  THRM  RELEASING 

AR 

H5 

943 

944 

944 

G 

AR 

u 

1190 

0008 

MIL-C-60906A  CA  ASSEMBLY  SP  ELECT  T4179A 

AR 

943 

944 

944 

Y 

AR 

u 

1220 

A350 

MIL  S  14487A  AN 

I  SIGHT  CMPTG  M38  PKG  OF 

AR 

En 

873 

893 

893 

A 

AR 

N 

C 

1220 

A370 

MIL-STD-1906(Af 

)INTFC  REQTS  FOR  MBC  M23 

AR 

B4 

893 

Z 

AR 

N 

A 

1240 

A918 

MIL  T  13321B  TE 

LESCOPE  M62  AMND  1 

AR 

883 

903 

903 

A 

AR 

N 

C 

1240 

A932 

MIL-P-48451A  AM  2  PERISCOPE  TANK  B36E1 

AR 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1240 

A933 

MIL-C-48490B  AM  3  CONT  CMORS  SIGHT 

AR 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1240 

A934 

MIL-P-48619  AM 

1  PERISCOPE  TANK  M32CE1 

AR 

B4 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1240 

A935 

MIL-H-48620  AM  2  HEAD  ASSY  11749439 

AR 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1240 

A936 

MIL-B-50645B  AM  1  BODY  ASSY  10516576 

AR 

Hi 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A945 

MIL-C-48661(AR; 

AMI  CCA  11746908 

AR 

iU 

901 

904 

904 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A948 

MIL-T-50384(AR 

AM2  ELBOW  TELSCOPE  M114E1 

AR 

IS 

902 

904 

904 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A961 

MIL-P-63334  AMI 

PANEL  ASSEMBLY  11834831 

AR 

B1 

904 

911 

911 

A 

AR 

U 

c 

1240 

A985 

MIL-T-13458B(Af 

'  TEL  P  M12A7  SERIES 

AR 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A987 

MIL-T-20616A(Af 

TELESCOPE  M86C  AND  M86F 

AR 

lid 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A988 

MIL-T-45658F(AF 

'  TEL  STRAIGHT  M103 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A989 

MIL-T-46311B(Af 

!  TEL  PANORAMIC  M115 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

r 

1240 

A990 

MIL-T.12711a|aF 

1  TEL  PANORAMIC  Ml 

AR 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A991 

MIL-T-12712{Ar; 

TELESCOPE  M85  SERIES 

AR 

lid 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A992 

MIL-S-777B(AR) 

SIGHT  REFLEX  M24C 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A995 

MIL-S-48603(AR’ 

SIGHT  BORE  REFL  XM115E1 

AR 

D5 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A997 

MIL-S-46371(AR 

SIGHT  INFINITRY  8635466 

AR 

E>a 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

c 

1240 

ABOl 

MIL-R-46391  (AP 

.)  RANGE  FINDER  F  C  M17B1C 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB02 

MIL-R-46358A  (/ 

tR)  RANGE  FINDER  F  C  XM24 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB03 

MIL-S-45108C  Si 

GHT  INFINITY  M44 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A804 

MIL-R-48442  (M 

)  REGULATOR  11733468 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB05 

MlL-R-45677  (AF 

j  RANGEFINDER  FIRE  CTRLMl 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB06 

MIL-S-13352A  (A 

R)  SIGHTS  UNITS  M34  SERIE 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A807 

MIL-R-14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/WS-1 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB08 

MIL-P-63331 ;AR 

PERISCOPES  TANK  M44A1E1 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB09 

MIL-P-602421  AR 

PERISCOPE  TANK  XM51 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

ABIO 

MIL-P-602411  AR 

PERISCOPE  TANK  XM50 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A811 

MIL-P-60649B  (AR)  PERISCOPE  TANK  XM44AE2 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB12 

MIL-R-14865(AR 

RECEIVER  T  L  10559281 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

A813 

MIL-P-60627(AR 

PERISCOPE  XM33 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

c 

1240 

AB45 

MIL-M-46314B  MC 

VNT  TELESCOPE  M145 

AR 

B2 

943 

944 

944 

G 

AR 

U 

1265 

A012 

MIL  L  70846  LASER  TUBE/PWB  ASSY  11749645 

AR 

B4 

914 

914 

914 

A 

U 

c 

1265 

A015 

MIL  P  70851  PWB  ASSY  CVKI 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A019 

MIL  P  70855  PWB  ASSY  MICROPROCESSOR 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A020 

MIL  P  70856  PWB  ASSY  DECODER 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A021 

MIL  P  70857  PWB  ASSY  WEAPON  ID 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A022 

MIL  P  70858  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A028 

MIL  P  70870  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1265 

A029 

MIL  P  70871  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

c 

1285 

A640 

MIL-C-70571A  CKT  BD  BUILT  IN  TEST  UNIT 

AR 

B2 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A641 

MIL-C-70575A  CKT  BD  DISPLAY  CONT  PANEL 

AR 

B2 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A643 

MIL-P-70563A  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A645 

MIL-R-70560A  RADAR  SET 

AR 

B4 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A648 

MIL-P-70565A  PROCESSOR 

AR 

B4 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A649 

MIL-C-70572  A  CKT  BD  BUILT  IN  TEST 

AR 

B4 

872 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A669 

MIL-V-70579A  V  CONV 

AR 

B2 

874 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A677 

MIL-S-48427B  REFL  FEED  ASSY 

AR 

B2 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A680 

MIL-G-50672A  GATE  XMT  BOARD 

AR 

B2 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A683 

MIL-0-50665A  OSC  DOPPER 

AR 

B2 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A685 

MIL-R-50658B  RGLTR  15V  BOARD  ASSY 

AR 

B? 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A693 

MIL-G-50349B  GENERATOR  PULSE 

AR 

B2 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A706 

MIL-R-50325C  RGLTR  V 

AR 

B2 

881 

883 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A709 

MIL-R-50328C  RGLTR  V 

AR 

B2 

881 

883 

944 

V 

AR 

U 

1285 

A714 

MIL-G-50671A  GATE  XMT  BD  B  10549207 

AR 

B? 

881 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A719 

MIL  C  5065218A  CC  CONTROL  SIT  GRAIN 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A729 

MIL-C>50785/2A  CCA  FIRING  IND 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A732 

MIL-0-48434A  OSC  DAPPLER 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A734 

MIL-P-70563B  POWER  SUPPLY 

AR 

62 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 
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PA  AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC  GC 

SC  LL 

F  Q  F  Q 

^  Q 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

1285 

A736 

MIL-S-60661B  SIGHT  LEAD  COMP 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

128b 

A737 

MIL-S-70564B  SIGHT  UNITY  HAGN 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A738 

MIL-P-60686B  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A739 

MIL-C-48585A  CCA 

AR 

B2 

882 

891 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A755 

MIL-C-70706B  CONVERTER  ELECTRONIC 

AR 

B2 

883 

893 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A756 

MIL-A-70708B  ANTENNA  ASSY  A2 

AR 

B2 

883 

893 

944 

Y 

AR 

U 

1285 

A760 

MIL-S-48426B  SERVO  ELECTRONICS 

AR 

B2 

884 

89? 

944 

Y 

AR 

1) 

1285 

A816 

MIL-R-50327C  AMI  REGULATOR  VOLT  10548988 

AR 

B1 

923 

933 

933 

A 

AR 

N  C 

1285 

A819 

MIL-C-50334  AMI  COUNTER  ELEK  10548009 

AR 

B1 

923 

933 

933 

A 

AR 

N  C 

1285 

A822 

MIL-C-50652/4A  AMI  CKT  CD  ASSY  10548046 

AR 

B1 

923 

933 

933 

A 

AR 

N  C 

1285 

A825 

MIL-T-50335B  AMI  TEST  SET  MX8051/TPM-22 

AR 

B1 

923 

933 

933 

A 

AR 

,N  C 

1285 

A837 

MIL-R-50661B  AMI  REG  33V  ASSY  10549016 

AR 

Bl 

924 

934 

934 

A 

AR 

N  C 

1290 

A432 

MIL-C-60618C  COUNTER  ROTATING  MECH 

AR 

B4 

891 

893 

893 

A 

AR 

U  C 

1290 

A433 

MIL-C-60255(1)  CASE.  TELESCOPE.  M164 

AR 

D1 

911 

91? 

7 

AR 

N  A 

1290 

A434 

MIL-C-14381(AR)  CASES  FIRE  DIRECTION  ART 

AR 

D] 

892 

893 

1 

AR 

U  A 

1290 

A439 

MI L-P-70822  POWER  CONTROL  UNIT  COMMON 

AR 

B4 

893 

894 

894 

A 

AR 

N  C 

1290 

A440 

MIL-M-70881  MODULE  AMI  FILTER  ASSY 

AR 

B4 

893 

894 

894 

A 

AR 

N  C 

1290 

A470 

MIL-G-70617A  AMI  GUNFIRE  SIM  12725085 

AR 

Bl 

931 

941 

94] 

A 

AR 

N  C 

1290 

A472 

MlL-B-71072  BAL  CMPTR  WPN  CONT  UN  ASSY 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A473 

MIL-P-71073  PWR  CONDTN  UN  ASSY  12561743 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A474 

MIL-M-71074  MODEM  VEH  MTN  SNSR  ASSY 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A475 

MIL-D-71075  DSPL  UN  ASSY  CONT  ON  ASSY 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A476 

MIL-T-71078  TACH  ASSY  ELEV  12553945 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A477 

MIL-T-71082  TACH  ASSY  A2  12561691 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

1290 

A478 

MIL-P-71084  PROGN  DIGN  INFC  UN  12554020 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N  C 

12GP 

A008 

M1L-F-13926B(AR)AM2  FIRE  CONTROL  MATERIE 

AR 

Bl 

892 

893 

893 

A 

AR 

N  C 

1305 

0098 

MIL-P-46610E  AM3  PRIMERS 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1305 

0099 

MIL-C-63990C  AMI  CRTG  5  56  M856 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1305 

0C02 

MIL  STD  XXXX  BALLISTIC  TEST  PROCED  .50CA 

AR 

A4 

871 

883 

883 

A 

AR 

OS 

N  C 

1305 

AE68 

MIL-C-70845  REV  A  CRTG  9MM  M939 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1310 

0558 

MIL-P-50357  AM3  PROJ  60MM  M49A3 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1310 

A557 

MIL-C-48868E  AM2  CHG  PROP  M204 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0008 

MI L-C- 70549  AM4  CRTG  81MM  M819  LAP 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0013 

MIL-P-70551  AM2  PROJ  M819  MTL  PTS 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0014 

MIL-C-48397A  AM3  CRTG  IGN  M752A1 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0015 

MIL-P-606200  AMI  PROJ  M375A1 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0018 

MIL-C-71157  REVA  CRTG  120MM  M865 

AR 

B2 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

0019 

MIL-C-71157A  AMI  CRTG  M865 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

0020 

MIL-C-64010  REV  E  CRTG  120MM  M865 

AR 

B2 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

0021 

MIL-P-64009  REV  F  PROJ  120MM 

AR 

B2 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

0022 

MIL-P-70526  REV  A  PROJ  M913/XM927 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0023 

MIL-P-63514A  AM7  PROJ  105MM  M489A1 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0024 

MIL-B-63485  BASE  120MM  M256  REV  C 

AR 

BZ 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0025 

MIL-C-63458  CARTRIDGE  120MM  M830  REV  F 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0026 

MIL-C-63480  CARTRIDGE  120MM  M831  AMND  5 

AR 

61 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0027 

MIL-C-63480  CARTRIDGE  M831  LAP  REV  G 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0028 

MIL-C-63486  COMB  CASE  120MM  REV  B 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0029 

MIL-C-63487  COMB  CASE  120MM  REV  E 

AR 

62 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0030 

MIL-C-63487  COMB  CASE  120HM  M829  REV  E 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0031 

MIL-C-64010  CARTRIDGE  M865  AMND  1 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0033 

MIL-C-71137  CARTRIDGE  120MM  TP-T  REV  B 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0034 

MIL-C-71157  CARTRIDGE  TPCSDS  M865  AMND  2 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0035 

MIL-C-71157  CARTRIDGE  120MM  M865  REV  B 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0036 

MIL-P-64009  PROJECTILE  TPCSDS-AT  AMND  1 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

0037 

MIL-P-64009  PROJECTILE  M865  AMND  2 

AR 

61 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

AF75 

MIL-P-70543  REV  B  PROJ  81MM  M8351  XM816 

AR 

B2 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

AF76 

MIL-B-48088A  AM3  BAG  LOG  FOR  M36A2  CHG 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

AF78 

MIL-C-50513B  AM6  CRTG  IGN  M2A2  PTS  &  LAP 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

AF92 

MIL-C-48882D  AM2  CHG  PROP  81MM  PARTS 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1315 

AF93 

MIL-C-20354C  AM2  CRTG  105IW  M314A3  LAP 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1315 

AF95 

MIL-P-71031  AM2  PROPELLANT  M45 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1320 

0001 

M1L-P-63223A  AM3  PROJ  155MM  M712 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1320 

0002 

MIL-F-50809  AM3  FIBER  ACRYLIC 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1320 

A520 

MIL-P-70697  REV  A  PURSUIT  MINE  M86 

AR 

B2 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1320 

AD04 

MIL-C-70532  AM3  CRTGS  105MM  XM913  XM927 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1320 

A019 

MIL-P-63397A  AM3  PROJ  155MM  PXR  6325 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1330 

0383 

MIL-G-63445  AM6  GRENADE  GP  PRACTICE  M75 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1330 

0384 

MIL-D-70430  AM4  OECELERATOR 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1330 

0385 

MIL-C-70991A  AMI  CLOTH  KEVLAR  29 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A932 

MIL-W-71069  AMI  WHO  2  75  XM255E1 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A935 

HIL-W-70467  AM4  WHO  2  75  PRAC  XM274 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A936 

MIL-W-63441A  AM6  WHD  2  75  INCH  M267 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A937 

MIL-B-64043  AM3  BODY  LOADED  M73 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 

1340 

A938 

MIL-H-64044  AM7  WHD  2  75  M261/M267  PTS 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A939 

MIL-F-50541A  AMS  FUZE  FOR  FLECHETTE  WHD 

AR 

Bl 

943 

943 

943 

G 

AR 

N 

1340 

A940 

MIL-W-70467  AMS  WHD  2  75  PRAC  XM274 

AR 

Bl 

944 

944 

944 

G 

AR 

N 
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1345  0631 

MIL-M-64023A  AMI  MINE  AP  LAP  M131 

AR 

B1 

943  943  943  G  AR 

N 

1345  0632 

MIL-M-64024A  AMI  MINE  GND  AT  LAP  M131 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0633 

MIL-M-64026A  AMI  MINE  GROUND,  DISPENSER 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0634 

MIL-M-64020  CANC  NOTICE 

AR 

D5 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0635 

MIL-D-64021B  AMI  DISP  M131/M136 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0636 

MIL-D-48688A  AMI  DISP  HE  M131  LAP 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0638 

MIL-F-14788  CANC  NOTICE 

AR 

E 

5 

944  944  944  G  AR 

N 

1345  0639 

MIL-A-6324A  AM3  AMPLIFIER 

AR 

E 

1 

943  943  943  G  AR 

N 

1375  0005 

MIL-P-70825  REV  A  PRIMER  STAB  PA536 

AR 

E 

2 

944  944  944  G  AR 

N 

1375  0006 

MIL-D-70826  REV  A  DETONATOR  PA537  LAP 

AR 

E 

? 

944  944  944  G  AR 

N 

1375  0007 

MIL-A-70827  REV  A  ACTUAT0RPA535 

AR 

E 

? 

944  944  944  G  AR 

N 

1375  0008 

MIL-L-70828  REV  A  LEAD  EXPL  PA534  LAP 

AR 

E 

2 

944  944  944  G  AR 

N 

1375  0372 

RIL  D  204B  DINITROTOLUENE 

AR 

E 

2 

873  882  882  A  AR 

OS 

N  C 

1375  0373 

MIL  N  246C  NITROGLYCERINE 

AR 

E 

2 

873  882  882  A  AR 

OS 

11 

N  C 

1375  A374 

MIL  S  14929A  SULFER  COMMERCIAL  GRADE 

AR 

E 

2 

873  882  882  A  AR 

N  C 

1375  A421 

MIL  C  45469  E  AM  1  CAP  BLSTG  NONELEC  M7 

AR 

B 

1 

892  894  894  A  AR 

N  C 

1375  A444 

MIL  T  60394A  TAPE  PRESSURE  SENSITIVE  AM4 

AR 

B1 

903  904  904  A  AR 

N  C 

1376  0001 

MIL-P-387C  INT  AM2  PENTAERYTHRITE 

AR 

E 

1 

944  944  944  G  AR 

N 

1376  0003 

MIL-P-71147  AM2  PROPELLANT  M14 

AR 

E 

1 

943  943  943  G  AR 

N 

1376  0007 

MIL-P-63492  PROPELLANT  OIGL-RP  REV  D 

AR 

E 

2 

944  944  944  G  AR 

N 

1376  0008 

MIL-P-71147  PROPELLANT  M14  TP-T  REV  A 

AR 

B 

2 

944  944  944  G  AR 

^l 

1376  0327 

JAN-P-362A  POWDER  BLACK  SODIUM  NITRATE 

AR 

872  892  892  A  AR 

OS 

N  C 

1376  0330 

MIL  P  223C  POWDER  BLACK 

AR 

E 

2 

873  882  891  A  AR 

OS 

99 

U  B 

1376  0331 

MIL  N  244B  NITROCELLULOSE 

AR 

E 

2 

873  882  891  A  AR 

OS 

99 

U  B 

1376  0332 

MIL  P  387D  PENTAERYTHRITE  TETRANITRATE 

AR 

E 

2 

873  882  891  A  AR 

OS 

99 

U  B 

1376  0333 

81 L  P  408  PENTOLITE  50/50 

AR 

B 

4 

873  882  891  A  AR 

AS 

U  B 

1376  0334 

MIL  L  757B  LEAD  STYPHNATE  NORMAL 

AR 

B 

2 

873  882  891  A  AR 

OS 

U  B 

1376  0495 

MIL-P-70818  REV  A  PROPELLANT  F0RM900 

AR 

R 

2 

944  944  944  G  AR 

N 

1376  A431 

MIL-P-71053  PAX-2A  EXPL  COMP 

AR 

B 

4 

943  943  943  G  AR 

N 

1376  A484 

DOD  P  64039B  NOTICE  1  PROPELLANT 

AR 

V 

5 

934  934  934  A  AR 

N  C 

1385  A002 

MIL-R-XXXXX  ROBOT  MBL  EXP  ORD  DSPL 

AR 

R 

4 

881  901  901  A  AR 

N  C 

1385  A003 

MIL-D-XXXXX  DET  EXP  ORD  DSPL 

AR 

R 

4 

881  901  901  A  AR 

N  C 

1385  A004 

MIL-T-XXXXX  TOOL  KIT  EXP  ORD  DSPL 

AR 

F 

4 

881  901  901  A  AR 

N  C 

1385  A005 

MIL-T-XXXXX  TOOL  SET  RMT  HOOK  AND  LINE 

AR 

F 

4 

881  901  901  A  AR 

N  C 

1390  0382 

FUZE  DESIGN  GUIDE  SHOCK-VIBR  ENVIROM 

AR 

E 

4 

831  841  894  A  AR 

ns 

99 

U  B 

1390  0543 

MIL-STD-331  TVT  TEST  124  PKGED  FUZES 

AR 

A4 

862  882  934  A  AR 

OS 

99 

U  B 

1390  0683 

MIL  STD  1900  IND  SET  PJCTL  FZ  SYSTEM 

AR 

B4 

902  954  954  A  AR 

U 

1390  0815 

MIL-P-4643D  AMI  PRIMER  M1B1A2 

AR 

B1 

944  944  944  G  AR 

N 

1390  0817 

MIL-F-70823  REV  A  FUZE  M762  LAP 

AR 

B2 

944  944  944  G  AR 

N 

1395  0240 

JAN-C-99A  CEMENT  PETTMAN 

AR 

D2 

872  892  892  A  AR 

OS 

N  C 

1395  0241 

JAN-S-732A  SHELLAC  SOLUTION 

AR 

62 

872  892  892  A  AR 

N  C 

1395  0245 

MIL-STD-1167D  AMMUNITION  DATA  CARD 

AR 

C2 

881  892  892  A  AR 

OS 

99 

N  C 

1395  A242 

MIL-C-13814A  CLOTH  IGNITER 

AR 

B2 

872  874  883  A  AR 

U  B 

1395  A257 

MIL  A  002550C  INT  AM  1  AMMO  GEN  SPEC  FOR 

AR 

B1 

892  893  893  A  AR 

N  C 

13GP  0024 

MIL  HDBK  796  EXPLOSIVE  ORDNANCE  DISPOSAL 

AR 

A4 

923  923  933  933  A  AR 

N  C 

136P  AOlO 

MIL-HDBK  XXX  LIQ  FILLED  PROJ  DS6N 

AR 

A4 

853  874  894  A  AR 

U  B 

13GP  AOll 

MIL-HDBK  XXX  AIMO  SER  DSGN  FOR  PROD 

AR 

A4 

853  873  893  A  AR 

U  B 

13GP  A012 

MIL  HDBK  XXX  MFR  OF  MTLC  CMPNT  OF  ARTY 

AR 

A4 

853  873  893  A  AR 

U  B 

13GP  A013 

MIL  HDBK  XXX  ELEM  OF  TERM  BAL  KILL  MECH 

AR 

A4 

853  874  894  A  AR 

U  B 

136P  A014 

MIL  HDBK  XXX  ELEM  OF  TERM  BAL  COLLECTION 

AR 

A4 

853  874  894  A  AR 

U  B 

2350  A403 

MIL-G-70558B  GUN  A  D  ARTILLERY  20MM 

AR 

B1 

882  884  941  A  AR 

U  B 

3740  0098 

MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE 

AR 

H5 

911  924  924  A  AR 

N  C 

3940  A048 

MIL-S-70615A  SLINGS  TOP-LIFT  FAMILY  OF 

AR 

B1 

933  944  944  A  AR 

N  C 

4730  0015 

MS51873  NIPPLE  PIPE  EXTRA  STRONG  STEEL 

AR 

F2 

901  934  951  A  AR 

11 

U  D 

4730  0016 

MS51953  NIPPLE  PIPE  STANDARD  STEEL 

AR 

F2 

901  934  951  A  AR 

11 

U  D 

4730  0387 

MS51520A  NIPPLE  TUBE  BULKHEAD  37  DEG  FLD 

AR 

B1  B 

944  944  944  G  AR 

OS 

N 

4730  A062 

MS39155  ADPTR  STR  PIPE  TO  HOSE  MALE 

AR 

B2 

911  923  923  A  AR 

N  C 

4730  A073 

MS39156  ADPTR  STR  TUBE  TO  HOSE  37DEG 

AR 

H5 

911  924  924  A  AR 

N  C 

4931  A261  01 

MIL-C-70707/1A  CCA  SVO  AMPL  TEST  INP 

AR 

B2 

874  891  944  A  AR 

U  B 

4931  A267 

MIL-T-50337A  TEST  SET  CARD  READER 

AR 

B2 

881  883  944  A  AR 

U  B 

4931  A274 

MIL  D  70591B  D  BOX  TEST  PANEL 

AR 

B2 

882  884  944  A  AR 

U  B 

4931  A275 

MIL  S  70592B  SERVO  AMP  TEST  PANEL 

AR 

B2 

882  884  944  A  AR 

U  B 

4931  A276 

MIL  T  50339B  TEST  SET  SUBASSY  MX  8050 

AR 

B2 

882  884  944  A  AR 

U  B 

4931  A279 

MIL-C-60898/11A  CCA  SVO  AMPL 

AR 

B2 

882  891  944  A  AR 

U  B 

4931  A288 

MIL-T-50334C  TEST  SET  SUB  ASSY 

AR 

B2 

882  891  944  A  AR 

U  B 

4931  A300 

MIL-V-70588C  V  CONV  TEST  PANEL 

AR 

B2 

883  893  944  A  AR 

U  B 

4931  A302 

MIL-C-70594B  CMPNT  BD  REMOTE  BIT  TESTER 

AR 

B2 

883  893  944  A  AR 

U  B 

4931  A303 

MIL-C-70707B  CCA 

AR 

B2 

883  893  944  A  AR 

U  B 

4931  A304 

MIL-T-50332B  TEST  SET  SUBASSY 

AR 

B2 

884  892  944  A  AR 

U  B 

4931  A306 

MIL-T-50789B  TEST  SET  AIR  DEFENSE 

AR 

B2 

884  892  944  A  AR 

U  B 

4931  A323 

MIL  T  60879A  TEST  SET  POWER  PANEL 

AR 

Cl 

934  944  944  A  AR 

N  C 

5035  1778 

MS  1096  SCREW  CAP  HEXAGON  HEAD 

AR  IS 

D2 

902  922  922  A  AR 

SH 

82 

N  C 

5220  0211 

MIL  STD  IlOA  GAGE  PLUG  PLAIN  CYL  GO 

AR 

D1 

882  Z  AR 

OS 

99 

U  A 

5220  0212 

MIL  STD  113A  GAGE  RING  PLAIN  NOT  GO 

AR 

D1 

882  Z  AR 

OS 

99 

U  A 

5220  0213 

MIL  STD  115  GAGE  PLUG  THD  NOT  GO 

AR 

D1 

881  Z  AR 

OS 

99 

U  A 

5220  0214 

MIL  STD  133B  GAGE  PLUG  PL  CYL  GO  MIN  DIA 

AR 

D1 

881  Z  AR 

OS 

U  A 
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..TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5220 

0215 

MIL  STD  1348  GAGE  PLUG  PL  CYL  NG  MIN  DIA 

AR 

DI 

874 

2 

AR 

OS 

u 

A 

5220 

0216 

MIL  STD  2748  GAGE  PLUG  THD  SET  F  NOT  GO 

AR 

01 

874 

Z 

AR 

OS 

99 

u 

A 

5220 

0223 

666  8  461A  8L0CK  STEP  MACHINISTS 

AR 

H5 

911 

93? 

932 

A 

AR 

99 

N 

C 

5220 

A195 

MIL  HDBK  204  INSPECTION  EQUIPMENT  DESIGN 

AR 

A? 

821 

843 

903 

A 

AR 

u 

B 

5220 

A207 

MIL  G  46382  GAGES  SNAP  THREAD  ROLL 

AR 

DI 

863 

Z 

AR 

OS 

99 

u 

A 

5306 

1572 

AS7466  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

9?4 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1573 

AS7468  BOLTS  AND  SCREWS  COBALT  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

9?4 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1574 

AS7471  BOLTS  AND  SCREWS  1900  DEG  F  H/T 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1575 

AS7467  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

9?4 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1576 

AS7475  BOLTS  AND  SCREWS  WORK  STRENGTHENE 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1577 

AS7472  BOLTS  AND  SCREWS  125  KPSI 

AR 

IS 

G5 

R 

914 

924 

9?4 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1578 

AS7478  BOLTS  AND  SCREWS  1800  DEG  F  SOLUT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

9?4 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

5306 

1579 

AS7479  BOLTS  AND  SCREWS  CRES  HT  RESIST 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

530/ 

0514 

MIL  S  45915 

STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED 

AR 

IS 

B? 

903 

922 

92? 

A 

AR 

AS 

82 

N 

c 

530/ 

0515 

MS51833D  STUB  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  LGHT 

AR 

IS 

B2 

903 

92? 

9?? 

A 

AS 

99 

N 

c 

530/ 

0516 

MS51834D  STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  HEAVY 

AR 

IS 

B? 

903 

9?? 

92? 

A 

AS 

99 

N 

c 

530/ 

0517 

MIL  S  45933 

STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

B? 

903 

92? 

92? 

A 

AR 

AS 

8? 

N 

c 

530/ 

0518 

MIL  S  45933/lA  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

92? 

A 

AR 

99 

N 

c 

530/ 

0519 

MIL  S  45933/2A  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

B? 

903 

92? 

92? 

A 

AR 

99 

N 

c 

530/ 

0546 

AS7482  STUD' 

;  STEEL  CRES  HEAT  RESISTANT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

530/ 

0547 

AS7456  STUDS  STEELL  LOW  ALLOY  HEAT  TREAT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

5310 

1520 

FF  W  92  WASHER 

FLAT  PLAIN 

AR 

IS 

F? 

H 

863 

874 

9?1 

A 

AR 

OS 

8? 

U 

B 

5310 

1560 

MIL  W  XXXX/3  WASHER  SPERICAL  SET  CRES 

AR 

IS 

B4 

H 

864 

882 

903 

A 

AR 

99 

U 

R 

5310 

1581 

DOD  W  XXXX/3  WASHER  FLAT  STEEL  METRIC 

AR 

IS 

B4 

871 

882 

892 

A 

AR 

99 

U 

B 

5310 

1639 

FF-W-92/1  WASHER  FLAT  PLAIN  SQUARE  STL 

AR 

IS 

B4 

874 

88? 

921 

A 

AR 

OS 

99 

U 

B 

5310 

1662 

MIL-W-12133/ 

ai 

WASH  SPRING  TEN  WAVE  GAP 

AR 

B4 

88? 

892 

921 

A 

AR 

U 

B 

5315 

0465 

MIL-P-20700/ 

^  PIN  GROOVED  HEADLESS 

AR 

IS 

B2 

911 

923 

944 

Y 

AR 

AS 

99 

u 

5340 

2181 

A-A-XXXX  HINGE 

BUTT-NARROW  NON-TEMPLATE 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2182 

A-A-XXXX  HINGE 

BUTT  BROAD  NON-TEMPLATE 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YD1 

99 

N 

5340 

2183 

A-A-XXXX  HINGE 

STRAP 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YOl 

99 

N 

5340 

2184 

A-A-XXXX  HINGE 

BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2185 

A-A-XXXX  HINGE 

BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2186 

A-A-XXXX  HINGE 

BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

942 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2187 

A-A-XXXX  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2188 

A-A-XXXX  HINGE 

BUn  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2189 

A-A-XXXX  HINGE 

BUn  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4  A 

942 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2190 

A-A-XXXX  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4 

A 

94? 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2191 

A-A-XXXX  HINGE 

BUn  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F4  A 

942 

954 

954 

A 

AR 

YDl 

99 

N 

5340 

2193 

MS51938C  SEAL  METALLIC  LEAD 

AR 

IS 

H5 

942 

952 

944 

G 

AR 

AS 

99 

U 

5365 

0199 

MS51990B  LOCK  SERRATED 

AR 

Cl 

944 

944 

944 

G 

AR 

AS 

99 

N 

53GP 

0145 

ANSI/ASME  818  2  1  8X  SQ&HEX  BOLTS&SCREWS 

AR 

F2 

841 

851 

914 

A 

AR 

SH 

99 

U 

B 

5895 

A391 

MIL-A-70920  AMPL  SWEEP  GENERATOR  ASSY 

AR 

B4 

912 

92? 

92? 

A 

AR 

N 

C 

5895 

A433 

MIL-C-71068  COMM  PROCESSOR  ASSY  12561713 

AR 

B4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N 

C 

5930 

1414 

MIL  S  8805  94  SWITCH  SENS  SPOT 

AR 

ES 

F? 

892 

911 

911 

A 

AR 

FC 

85 

N 

C 

5940 

1051 

MS  35447  TERMINAL, LUG.SOLDER  TYPE 

AR  GS 

H5 

884 

894 

894 

A 

FR 

AS 

11 

GS 

N 

C 

5940 

1052 

MS35438B  TERM  LUG  SLDR  TY  COP  STPG  INS 

AR 

DP 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1053 

MS35446C  TERM  LUG  SLDR  TY  COP  TBG  ONE  HO 

AR 

DP 

891 

911 

Z 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1054 

MS  35447  TERMINAL, LUG.SOLDER  TYPE 

AR  GS 

H5 

884 

894 

90? 

A 

AR 

SH 

11 

GS 

U 

B 

5940 

1055 

MS  35448  TERMINAL, LUG.SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

90? 

A 

AR 

SH 

11 

GS 

U 

B 

5940 

1056 

MS  35449  TERMINAL, LUG.SOLDER  TYPE 

AR  GS 

H5 

884 

894 

894 

A 

AR 

SH 

11 

GS 

N 

C 

5940 

1057 

MS77067A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  BRZ  STP  LKG 

AR 

D? 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1058 

MS77068A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  BRZ  STP  LKG 

AR 

D2 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1059 

MS77074A  TERM  LUG  SLDR  TY  PH  BRZ  STP  INS 

AR 

DP 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5960 

A209 

MIL-E-1/1758VB  AMPLIFIER  TUBE 

AR 

BP 

921 

924 

924 

A 

AR 

N 

C 

5998 

AOOl 

MIL-C-70921( 

[AR' 

CCA; 12271817 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A002 

MIL-C-70924( 

AR 

CCA; 12281255 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A003 

MIL-C-70925i 

AR 

CCA; 12281134 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A004 

MIL-C-709Z6( 

AR 

CCA; 12281135 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A005 

MIL-C-70927( 

AR' 

CCA; 12281136 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A006 

MIL-C-70928( 

AR 

CCA; 12281137 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

R 

5998 

A007 

MIL-C-70929j 

AR' 

CCA; 12281138 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

R 

5998 

A008 

MIL-C-709301 

AR 

CCA; 12281139 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A009 

MIL-C-70932( 

AR1 

CCA; 12281 141 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

AOlO 

MIL-C-70934! 

AR 

CCA; 12271922 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

ACll 

MIL-C-70935( 

AR 

CCA; 12272324 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

R 

5998 

A012 

MIL-C-709361 

AR^ 

CCA  12271947 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A013 

MIL-C-70937( 

AR 

CCA  12271902 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A014 

MIL-C-70939! 

AR' 

CCA  12272552 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A016 

MIL-C-70980( 

AR' 

NCCA  10559355 

AR 

B4 

904 

911 

924 

A 

AR 

U 

R 

5998 

A017 

MIL-C-7096ii 

AR 

NCCA  10559365 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A018 

MIL-C-709711 

AR 

N  CCA  D  I/O  N02  12279639 

AR 

R4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A019 

MIL-C-70975( 

AR' 

N  CCA  REPROGMBLE  MEMORY 

AR 

R4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A020 

MIL-C-70960( 

AR' 

CCA  I/O  AND  DISPLAY 

AR 

R4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A021 

MIL-C-70964 

AR 

CCA  1^79548  C  PROCESSOR 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

R 

5998 

A022 

MIL-C-709651 

AR 

CCA  12279623-1  C  PROCESR 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A023 

MIL-C-70966( 

AR 

CCA  D  I/O  NOl 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U  6 
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ARl 

CCA  RECTI CLE  D  12279321 

AR 

B4 

AR 

CCA  D  I/O  NO  2  12279470 

AR 

B4 

AR 

CCA  POWER  CONDIT  9376745 

AR 

64 

AR^ 

CCA  9376744  SI 

AR 

B4 

AR^ 

CCA  9376743SI  MlAl  TNK 

AR 

B4 

AMI 

:ND  1  CCA  LOGIC  11784523 

AR 

B1 

AR 

CCA:  12272287 

AR 

B4 

MIL-C-70940(AR}  CCA:  9376070  AR 

MIL  B  70824  BTRY  LI  THIONYL  CL  SGL  CELL  AR 
MIL  C  13777G  CA  SP  ELEC  GENL  SPEC  FOR  AR 
MIL-W-46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMND  1  AR 

A-A-XXXXX  STOPWATCH  MILITARY  AR 

MIL  W  46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMEN  2  AR 

HIL  C  48497A  AMD  1  COATING  SINGLE  OR  AR 

JAN-T-171A  TOLUENE  AR 

JAN-A-179A  ACID  SULFURIC  AND  OLEUM  AR 

JAN-A-183A  ACID  NITRIC  AR 

JAN-A-187A  ACID  PICRIC  AR 

JAN-0-242A  DIETHYLPHTHALATE  AR 

JAN-H-257A  HEXACHLORBENZENE  AR 

JAN-C-263A  CALCIUM  STEARATE  AR 

JAN-B-366A  BARTIUM  STEARATE  AR 

JAN-M-47SB  MANGANESE  PWD  AR 

JAN-B-660A  BARIUM  OXALATE  AR 

JAN-D-666A  DINITROCHLORBENZENE  AR 

MIL  P  156C  POTASSIUM  NITRATE  AR 

MIL  B  162D  BARIUM  NITRATE  AR 

MIL  C  178  CHARCOAL  AR 

MIL  P  1938  POTASSIUM  SULFATE  AR 

MIL  C  216C  CELLULOSE  WOODPULP  AR 

MIL  P  217B  POTASSIUM  PERCHLORATE  AR 

MIL  D  218C  DIBUTYLPHTHALATE  AR 

MIL  S  271C  STEARIC  ACID  AR 

MIL  A  512  ALUMINUM  POWDER  AR 

MIL-A-459A  ACETIC  ANHYDRIDE  AR 

MIL-A-465A  ACID  ACETIC  AR 

MIL  N  3399C  2  NITRODIPHENYLAMINE  AR 

JAN-D-664A  DINITROMETHYLANILINE  AR 

JAN-C-677A  CELLULOSE  REGEN  AR 

MIL  B  51Q92A  BORON  AMORPHOUS  POWDER  AR 

MIL-F-82655  INT  AM  1  FERRIC  OXIDE  AR 

MIL  S  50005A  STANNIC  OXIDE  AR  GS 

MIL-T-48149A  AM  4  TITANIUM  DIOXIDE  AR 

MIL  M  14779  MAGNESIUM  OXIDE  CALCINED  AR 

MIL-E-63218  A2  EMULS.  POLYETHELENE  T/WMO  AR 
MIL-N-3399B  AM  1  NITRODIPHENY  LAMINE  AR 
MIL-A-159D  AM  2  ANTIMONY  SULFIOE  AR 

JAN-D-511A  DYES  GREEN  AND  SCARLET  AR 

MIL  C  372D  CLEANING  COMPOUND  SOLVENT  AR 

MIL  P  70878  PRINTED  WIRING  BOARD  ASSBY  AR 
MIL-T-70700  AMEND  1  THMA  9375764  AR 

MIL-A  70833A1  AUTO  TANK  TGT  11784501  AR 

MIL  P  52192B  PRIMER  COATING  EPOXY  AR 

MIL  C  3955  CANS  COMP  SPIR  WOUND  REV  D  AR 
MIL-P-20293B  PAPER  KRAFT  ASPHALT  IMPREG  AR 
MIL-L-45973  LINER  MATERIAL  GREASEPROOF  AR 
MIL-P-70786  AM2  AR 

MIL-A-70788  AMI  ADAPTER  AR 

MIL-P-48663  AM2  PALLE  MTL  FOR  AR 

HIL-A-70753  AM2  ADAPTERS  WOODEN  AR 

MIL-C-70770  CNTR  SHPN6  STOR  AIR  MT6  AR 

MIL-B-46506D  AMDS  BOX  AMMO  PACK  WD  WIRE  AR 
MIL-C-70842  CONTAINER  S  S  PA120  AR 

MIL-B-71190  BAG  MULTIWALL  PASTED  VALVES  AR 
MIL  C  71195  CONTAINER  METAL  PA103E2  AR 
MIL-C-40070A  CLOTH  ACRYL  RYN  AR 

MIL-C-12800B  CA  CD  W  ELEC  PKG  OF  AR 

MIL-C-43033A  CLOTH  COT  WTR  RPLT  AR 

MIL-C-43153A  CLOTH  CRTG  POLYEST  VISCOSE  AR 
MIL-C-43157  CLOTH  SPUN  VISCOSE  RAYON  AR 

MIL  C  10632  COVERS  CASES  TEX  GEN  SPEC  FR  AR 
ASTM-D2670-94  MEASURING  WEAR  PROP  NOTICE  AR 
A-A-XXXXX  LUBRICATING  OIL,  INSTRUMENT  AR  GS 

A-A-XXXXX  OIL.  QUENCHING  AR  GS 

A-A-XXXXXCUTTING  FLUID  CONCENTRATES  TNP  AR  GS 

A-A-XXXX  FAHY  OIL.  METAL  WORKING  AR  GS 
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904  914 
904  914 
904  914 
904  914 
904  914 
944  944 
901  904 
901  904 

901  902 
912 

923  933 
944 

942  951 
894  904 
872  892 
872  892 
872  892 
872  892 
B72  892 
872  892 
872  892 
872  892 
872  892 
872  892 

872  892 

873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  882 
873  893 
873  893 

911 
872  892 

872  892 

873  882 

874  882 
884  894 
894  901 

902  904 
922  923 
864  882 
864  884 
872  892 

871  891 
894  904 
944  944 
914  914 
891  892 
942  951 
932  942 

941  953 
944  944 
944  944 
944  944 
944  944 
884  891 
904  914 
944  944 
944  944 

942  952 

872  881 
872  881 
872  881 
872  881 

924  941 
914  914 

942  954 

943  953 
943  953 
943  953 
943  953 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


934  A  AR 
934  A  AR 
934  A  AR 
934  A  AR 
914  A  AR 
944  G  AR 
924  A  AR 
924  A  AR 
944  G  AR 
Z  AR 
944  A  AR 
Z  AR 

943  G  AR 
904  A 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 
902  A  AR 

7  AR 
904  A  AR 
904  A  AR 
902  A  AR 
904  A  AR 
904  A  AR 

901  A  AR 
904  A  AR 
923  A  AR 
904  A  AR 
904  A  AR 
904  A  AR 

902  A  AR 
904  A  AR 

944  G  AR 
914  A  AR 
892  A  AR 

951  A  AR 
942  A  AR 

953  A  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 
891  A  AR 
914  A  AR 
944  G  AR 
944  G  AR 

952  A  AR 
922  A  AR 
922  A  AR 
922  A  AR 
922  A  AR 

954  A  AR 
914  A  AR 
954  A  AR 

953  A  ME 
953  A  ME 
953  A  ME 
953  A  ME 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


AS  85 
SH  99 
SH  99 
SH  99 


AS 

AS 

OS 

MS  68 

OS 

AS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 


AS  68 
OS  16 


SA  69 
AS  69 
OS  69 


AS  68 
AS  68 
AS  68 
AS  68 
AS  68 
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PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT  S  D 

9150  1139  A-A-XXXX  CUTTING  FLUID  EMULSIEIABLE  OIL  AR  GS  A4  A  943  943  953  A  ME  AS  68  PS  N 

9150  1140  A-A-XXXX  CUTTING  FLUID  SULFURIZED  OILS  AR  GS  A4  A  943  953  953  A  ME  AS  68  PS  N 

9160  0073  MIL-W-10885B  AM  2  WAX  IMPRG  AR  D1  864  882  882  A  AR  OS  N  C 

9160  0074  MIL-W-12598  AM  2  WAX  MICROCRYSTALLINE  AR  D1  864  882  882  A  AR  N  C 

9160  1005  ASTM  D3487  MINRL  INSUL  OIL  ELEC  APPAR  AR  B5  892  902  902  A  AR  SH  11  N  C 

9330  1004  MIL  P  19468A  PLASTIC  RODS  PTFE  CANCEL  NO  AR  B5  873  882  Z  AR  N  A 

9330  A056  MIL  HDBK  754  PLSTC  MTRX  CMPST  CONT  FBR  AR  A4  914  923  923  A  AR  N  C 

9330  A057  MIL  HDBK  755  PLSTC  MAT  PROP  ENG  DSGN  AR  A4  914  923  923  A  AR  N  C 

9330  A058  MIL-P-39500  POLYURETHANE  FOAM  KIT  RIGID  AR  R1  921  923  942  A  AR  U  B 

9330  A062  MIL-HDBK-797  POLYAMIDE  NYLON  MIL  APPL  AR  A4  932  934  934  A  AR  N  C 

9630  0028  MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY  AR  H5  932  944  944  A  AR  OS  99  N  C 

9630  0029  MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY  PWD  AR  F4  A  941  951  951  A  AR  OS  99  N  D 

9650  A030  MIL-B-70838  BILLET  DEPLETED  URANIUM  AR  H5  941  951  951  A  AR  N  D 

ATTS  116  MIL-C-70940  (AR)  CCA  9376070  AR  B4  904  904  922  A  AR  N  B 

DRPR  0289  MIL  STD  XXXX  DRAWING  PRACTICES  APPL  STD  AR  A4  882  902  931  Z  AR  OS  16  U  A 

DRPR  0292  MIL  STD  12  ABBREVIATIONS  REV  E  AR  A2  883  903  923  Z  AR  SH  16  U  A 

DRPR  0299  MIL  STD  14A  ARCHIT  SYMBOLS  CAN  NOTICE  AR  A5  P  883  893  932  Z  AR  YOl  16  U  A 

DRPR  0300  MIL  STD  17B  1  MECH  SYMBOLS  NOTICE  1  CANC  AR  A5  P  901  924  Z  AR  SH  11  N  A 

DRPR  0322  ASME  Y1435  REVISION  OF  DRWGS  ADOPT  NOT  AR  A5  913  921  921  A  AR  OS  16  N  C 

DRPR  0323  ASME  Y14.2M  LINE  CONV  LTR  ADOPTION  NOT  AR  A5  914  924  924  A  AR  OS  16  N  C 

DRPR  0333  30  MIL-HDBK-780  STD2  MIL  DWGS  REV  B  AR  ES  C2  941  944  Z  AR  OS  16  N  A 


DRPR  0336 

ASME  Y14.1M  METRIC  DRAWING  SH  ADOPT  NOT 

AR 

A5 

943  953  953  A  AR 

SA 

16 

DH 

N 

HFAC  115 

MIL-C-70938  (AR)  CCA  12272287 

MIL  HDBK  XXX  MATRL  DTOR  PRV  CNTRL  ARMT 

AR 

B4 

904  904  922  A  AR 

N  B 

MFFP  A492 

AR 

A4 

914  934  934  A  AR 

N  C 

NDTI  A067 

MIL  HDBK  793  NOT  TECH  STRL  CMPSTS 

AR 

B4 

901  902  902  A  AR 

N  C 

NUOR  0002 

MIL-C-45882  CONTROL  UNIT  LANCE  AK 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0004 

MIL-T-45890A  TOOLS  FOR  PROJECTILE  M422 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0005 

MIL-D-48522  DELAY  UNIT 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0007 

MIL-S-50964A  SCREW  CAP  SOCKET  HEAD 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0011 

MIL-C-63162  CAP  RKT  OFF  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0013 

MIL-P-63165  PIN  M753  8  INCH  PROJECTILE 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0015 

MIL-I-63167  ISERT  NOZZLE  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0016 

MIL-C-63168  CUSHION  AFT  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0017 

MIL-C-63169  CUSHION  FWD  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0018 

MIL-S-63171  SEAL  BALL  MONITORING  PORT 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0019 

MIL-S-63172  SPACER  GR  M753  8  INCH  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0020 

MIL-C-63177A  CONTROL  UN  LANCE  AK  M238E1 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

NUOR  0023 

MIL-A-63187  ADH  POLYAMIDE  EPOXY  M753  8 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

(CIC  0083 

MIL-STD-109C  qUAL  ASSURANCE  TERMS  &  DEF 

AR 

B2 

881  893  922  A  AR 

SH 

23 

U  B 

tCIC  0112 

MIL-STD-414  SMPLG  PROC  FOR  INSP  BY  VARS 

AR 

B2 

894  904  904  A  AR 

ns 

23 

N  C 

(CIC  0114 

MIL-HDBK-S3-1A  GUIDE  FOR  ATTD  LOT  SMPLG 

AR 

D2 

894  904  904  A  AR 

SH 

23 

DH 

N  C 

(CIC  0137 

DOD-STD-2168  DEF  SYS  SOFTWARE  QUAL  PROG 

AR 

A2 

914  924  Z  AR 

EC 

10 

N  A 

SOLO  A047 

MIL-S-627  SOLDER  LOW  MELTING  POINT 

AR 

F4 

943  953  953  A  AR 

N 

TKJM  0324 

MIL-STD-1252  INERTIA  FRICTION  WELD  PROC 

AR 

H5 

933  944  944  A  AR 

SH 

N  C 

THJM  A321 

MIL-B-12672  BRAZE  WELDING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933  944  944  A  AR 

N  C 

THJM  A322 

MI L-B- 12673  BRAZING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933  944  944  A  AR 

N  C 

AR  TOTAL  -  430  .  DELINQUENT  -  239  .  STATUS  COOES:  A-269.G-108.  Y-28.Z-25 


1305  0101  MIL-C-85623  AS  CARTRIDGE  25MM  TARGET  PRA 

1377  NE69  MIL-A-85097/11B  AS  AIRCREW  ESCAPE  PROPUL 
1430  N148  MIL-C-852083A  AS  CONTROl.  MONITOR  SET  GUI 

1510  N060  MIL  A  88696  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIOI 

1560  0179  MIL  T  5578  TANK  FUEL  ACFT  SLF  SEAL  REV  D 

1560  0180  MIL  T  6396  TANKS  ACR  PROP  FLUID  REV  F 

1560  N177  MIL  T  81571  THERMAL  PROT  SYS  ACR  REV  A 

1560  N190  MIL  T  18847C  TANKS  FUEL  AIRCRAFT  AUXILIA 

1560  N191  MIL-C-81590  COCKPIT  CANOPY  SYSTEM  FIXED 

15GP  0079  MIL  STD  2069  REV  A  REQMTS  ACR  SURBIBLTY 

15GP  0094  MIL  STD  2089  AIRCRAFT  NONNUC  SURV  TERMS 

15GP  NOOl  MIL-I-18259  INSTALLATION  OF  WINDOW  ANTI 

15GP  N003  MIL-F-18372  FLIGHT  CONTROL  SYSTEMS 

1620  0135  MIL  L  855ZC  LNDING  GEAR  AIRCRAR  SHCK  AB 

1630  0342  MIL  B  8584C  BRAKE  SYS  WHEEL  ARCR  DESGN 

1650  0516  MIL-P-19692  PUMPS  HYDRAULIC  VARIABLE 

1660  0617  MIL  V  9370D  1  VLVE  AUTO  PRES  REG  ANTI  G 

1660  0665  MS22016D  CONNECTOR  OXYGEN  MASK  TYPE  MC  3 

1660  N608  MIL  C  85521  CONCENTRATOR  OXYGEN  GGU-7/A 

1660  N615  MIL  E  18927E  AS  ENVRMNTL  CNTRL  SYS  ACR 

1660  N654  MIL  M  XXXXX  AS  MONITOR  OXYGEN  CRU  99  A 

1680  0554  MIL  C  81975B  COUPLING  AERIAL  PRESS  REFUE 

1680  0598  MIL  C  81774A  1  CONT  PNL  ACR  GEN  REQTS 

1680  N590  MIL  C  25162B  COUPLING  RECEPTION  FLIGHT 

1680  N600  MIL  A  19736A  2  AIR  REFUELING  SYS  GEN  SPE 

16GP  NOlO  MIL  R  81367  RAIN  REMOVAL  SYS  ACR  WINDSH 

16GP  NOll  MIL  R  81589  RAIN  REPfL  FLUID  APP  SYS  ACF 


944 
944 
942 
922 
893 
893 
893 
914  934 


944  944 
954  954 
962  944 
942  942 
913  954 
913  954 
913  953 
952  952 


AS 

R2 

942 

954 

954 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

P 

881 

892 

954 

A 

AV 

AS 

11 

U 

AS 

A2 

904 

914 

954 

A 

AV 

AS 

11 

U 

AS 

R2 

914 

934 

952 

952 

A 

AV 

AS 

U 

AS 

R2 

914 

934 

953 

953 

A 

AS 

U 

AS 

R2 

913 

931 

951 

A 

AV 

AS 

99 

U 

D 

AS 

R2 

913 

931 

951 

A 

AV 

AS 

99 

U 

D 

AS 

R2 

942 

954 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

AS 

R2 

914 

924 

954 

A 

AV 

AS 

99 

U 

AS 

F2 

FP 

944 

951 

951 

A 

AV 

AS 

N 

D 

AS 

FI 

902 

903 

914 

952 

A 

U 

AS 

R2 

913 

931 

944 

Y 

AS 

U 

AS 

A4 

941 

944 

952 

A 

AS 

U 

AS 

F2 

882 

892 

954 

A 

AS 

11 

U 

AS 

R1 

913 

933 

944 

A 

AV 

AS 

11 

U 

B 

AS 

R2 

914 

934 

952 

952 

A 

99 

U 

AS 

R2 

914 

934 

951 

951 

A 

AV 

AS 

U 

D 

AS 

D2 

882 

892 

961 

A 

AS 

U 

AS 

D2 

882 

892 

954 

A 

AS 

U 
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PA 

AA 

BA 

pp 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

sc 

LL 

^  9 

F  9 

F  Q 

F  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

16GP 

N014 

MIL  B  81366  AS  BOUNDARY  LAYER  CONTROL 

AS 

R2 

912 

932 

944 

A 

AS 

u 

B 

291b 

0130 

MIL  I  18802A  INSTAL  OF  FUEL  AND  OIL 

AS 

R2 

914  934 

952 

952 

A 

AV 

AS 

u 

299b 

01/2 

MIL-A-85513  ADAPTERS  NONMETALLIC  DRIVE 

AS 

A4 

913 

9?? 

9?? 

A 

AS 

N 

C 

299b 

0173 

MIL-A-85513/1  ADAPTER,  SPLINE.  BASIC  SIZ 

AS 

A4 

913 

922 

922 

A 

AS 

N 

C 

299b 

01/4 

MIL-A-85513/2  ADAPTER.  SPLINE,  SIZE  3/4 

AS 

A4 

913 

9?2 

92? 

A 

AS 

N 

C 

3100 

0868 

MS21443  BRG  BALL  AIRFRAME  ABTI-FRICTION 

AS 

IS 

F? 

933 

944 

944 

A 

AT 

99 

N 

C 

3110 

0769 

MIL  B  7949E  BEARINGS  BALL  AIRFRAME  REV  F 

AS 

A2 

893 

911 

951 

A 

AV 

AS 

99 

u 

D 

3110 

0810 

MIL  STD  XXX  VIBRATION  AND  NOISE  TESTING 

AS 

IS 

A4 

912 

914 

944 

G 

AS 

U 

3110 

0811 

MIL  B  8914B  BEARING  ROLLER  SELF  ALIGNING 

AS 

R2 

933 

953 

7 

AT 

AS 

99 

N 

A 

3110 

0812 

MIL  B  6038A  BEARINGS  BALL  BELLCRANK 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AT 

AS 

11 

N 

A 

3110 

084b 

MIL-B-3990D  3  BEARINGS  ROLLER  NEEDLE  AIR 

AS 

IS 

AT 

FP 

93? 

934 

951 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

U 

D 

3110 

0849 

MS21438  BRG  RLR  NEEDLE  SINGLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

0 

3110 

08b0 

MS21439  BRG  RLR  NEEDLE  DOUBLE  ROW 

AS 

IS 

F2 

933 

944 

951 

A 

AT 

AS 

99 

U 

D 

3110 

08bl 

MS21440  BRG  RLR  NEEDLE  TRACK  RLR  INTEG 
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MIL-B-81793/32  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 
HIL-B-81793/33  BEARING  BALL  ANNULAR  FOR 
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MIL  C  25427B  COUPLING  ASSEMBLY 
MS26549  COUPLING  QUICK  DISCONNECT  FUEL 
MS26552  COUPLING  QUICK  DISCONNECT  FUEL 
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MS9391A  CLAMP  LOOP  MULT  TUBE 
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5340  N132 
5340  N133 
5340  N134 
5340  N135 
5345  N058 
5350  0034 
5355  0213 
5355  0214 
5355  0215 
5355  0216 
5355  0217 
5355  0218 
5355  0219 
5355  0220 
5355  0221 
5355  0222 
5355  0226 
5355  0227 
5355  0228 
5355  0229 
5355  0230 
5355  0231 
5355  0232 
5355  1010 
5355  NOOl 
5355  N002 
53GP  0270 
53GP  0300  31 
5680  0201 
5680  0203 
5935  3759 
5935  3787 
5935  3807 
5935  3849 
5935  3956 
5935  3962 
5935  3992 
5935  3993  01 
5935  3993  02 
5935  3993  03 
5935  3993  04 
5935  3993  05 
5935  3993  06 
5935  3993  07 
5935  3993  08 
5935  3993  09 
5935  3993  10 
5935  3993  11 
5935  3993  12 
5935  3993  13 
5935  3993  14 
5935  3993  15 
5935  3993  16 
5935  3993  17 
5935  3993  18 
5935  3993  19 
5935  3993  20 
5940  1121 
5940  1122 
5940  1123 
5940  1155 
5940  1169 
5970  1119 
5970  1119  01 
5970  1119  02 
5970  1119  03 
5970  1119  04 
5970  1119  05 
5970  1119  06 
5970  1119  07 
5970  1119  08 
5970  1119  09 
5970  1129 
5970  1129  01 
5970  1129  04 
5970  1129  05 


MS9394  STRAP  RETAINING 
MS9395  BACKPLATE  RETAINING 
MS9593  BRACKET  ANGLE 
MS33591B  AS  NOTl  TURNBUCKLE  LOCK  WIRING 
MIL  W  81319A  AS  1  WHLS  ABRSV  NYLON 
MIL-P-85891A  PLASTIC  MEDIA  FOR  REMOVAL  0 
MIL  K  25049  2  KNOB  CONT  ELECTRONIC  EQUIP 

MIL  K  25049  3  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

MIL  K  25049  4  KNOBS  CONT  ELECT  ECUIP 

MIL  K  25049  5  KNOBS  CONT  ELECT  ECUIP 

MIL  K  25049  6 

MIL  K  25049  7  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

MIL  K  25049  8  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

MIL  K  25049  9  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

MIL  K  25049  10  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 
MIL  K  25049  11  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 
MIL  K  25049C 
MS  25165 

MS25166E  KNOB  POINTER  ILLUM 
MS25167F  KNOB  ROUND  SMALL 
MS25168F  KNOB  ROUND 
MS25169G  KNOB  BAR  SMALL 
MS25170F  KNOB  BAR 
MS25164E  SKIRT  CONTROL  KNOBS 
MS33742A  SHAFTS  CONTROL  KNOB 
MS33743A  HOLES  CONTROL  KNOB  SHAFT 
MS14191  RECESS  OFFSET  CRUCIFORM  RIBBED 
NAS661  BRG  BALL  AND  ROLLER  ROD  END 
MIL  C  7438G  CORE  MATERIAL  ALUMINUM 
MIL  C  21275C  CORE  METALLIC  HT  RESISTING 
MIL  C  7974  3  CONNECTOR  PLUG  ATTACHABLE  E 
MIL  C  5015G  CONNECTOR  ELECTRICAL  REV  H 
MS3459  REV  C  ELECTRICAL  CONNECTOR 
MS27488L  PLUG  END  SEAL  ELEC  CONNECTOR 
MS3493B  CONNECTORPLUG  AND  CAPELECT 
MIL-C-83413/4  CONNECTOR  PLUG 
MIL-C-81659B  2  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/29B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/31B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/33B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/35B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/37B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/39B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/41B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/43B  CONNECTOR  ELECTRICAL  REC 
MIL-C-81659/61  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/62  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/63  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/64  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/65  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/66  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/67  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/68  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/69  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/70  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/71  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MIL-C-81659/72  CONNECTOR  ELECTRICAL  RECT 
MS20659J  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPYE 
MS25036P  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPER 
MIL-T-7928G  TERMINALS  LUG  SPLICES  CONOUC 
MS27212N  TERMINAL  BOARD  ASSEMBLY  MOLDED 
MS  25226C  LINK  TERMINAL  CONNECTING 
MIL-I-XXXXX  INSUUTING  COMPONENTS  MOLDED 
MIL-I-XXXXX  1  INSUL  COMP  MOLDED  ST 
MIL-I-XXXXX  2  INSUL  COMP  MOLDED  RA 
MIL-I-XXXXX  3  INSUL  COMP  MOLDED  ST  DP 
MIL-I-XXXXX  4  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP 
MIL-I-XXXXX  5  INSUL  COMP  MOLDED  ST  LP  MI 
MIL-I-XXXXX  6  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP  MI 
MIL-I-XXXXX  7  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  T 
MIL-I-XXXXX  8  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  Y 
MIL-I-XXXXX  9  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  I 
MIL-I-23053D  1  INSULATION  SLEEVING  ELEC 
M1L-I-23053/1B  INSUL  SLVG  HT  SHRK  PLCHLP 
MIL-I-23053/4C  1  INS  SLVG  HR  SHRK  DUALW 
MIL-I-23053/5B  INS  SLVG  HT  SHRK  PLYOLFN 
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5970  1129  06 
5970  1129  07 
5970  1129  08 
5970  1129  10 
5970  1129  11 
5970  1129  12 
5970  1129  13 
5970  1129  14 
5970  1129  15 
5970  1129  16 
5970  1129  17 
5970  1129  18 
5975  1074 
5975  1131 
5995  0123 
6135  N256 
6145  1121  05 
6145  1121  06 
6145  1180 
6145  2008 
6145  2015 
6145  2044  01 
6145  2044  02 
6145  2044  03 
6145  2044  04 
6145  2044  05 
6145  2044  06 
6145  2044  07 
6145  2044  08 
6145  2044  09 
6145  2044  10 
6145  2044  11 
6145  2044  12 
6145  2044  13 
6145  2051 
6150  0190 
6150  0234 
6150  0235 
6220  1047 
6220  1071 
6220  N376 
6240  1354 
6240  1355 
6240  1356 
6240  1358 
6340  0002 
6340  0004 
6340  0005 
6340  0005  01 
6340  0005  02 
6340  0005  03 
6340  NOOl 
6610  0347 
6610  0385 
6630  N524 
6850  1095 
6850  1116 
6850  1141 
6850  1143 
6850  N857 
6850  N858 
7510  0381 
7610  N004 
8010  0490 
8010  0536 
8010  0549 
8010  0550 
8010  0552 
8010  0776 
8010  0781 
8010  N491 
8010  N553 
8010  N554 
8010  N782 
8030  0596 
8030  0648 


MIL-I-23053/6C  INS  SLVG  HT  SHRK  SMIRGD  P 
MIL-I-23053/7B  INS  SLVG  HT  SHRK  PET 
MIL-I-23053/8B  INS  SLVG  HT  SHRK  PVF  SMIR 
MIL-I-23053/10C  INS  SLVG  HT  SHRK  SLCNE  R 
MIL-I-23053/11B  INS  SLVG  HT  SHRK  FEP 
MIL-I-23053/12B  INS  SLVG  HT  SHRK  PTFE 
MIL-I-23053/13A  INS  SLVG  HT  SHRK  FLUROEt 
MIL-I-23053/14A  INS  SLVG  HT  SHRK  ETFE 
MIL-I-23053/15A  INS  SLVG  HT  SHRK  HVY  WAL 
MIL-I-23053/16A  INS  SLVG  HT  SHRK  ELSTMRC 
MIL-I-23053/17A  INS  SLVG  HT  SHRK  FLME  RT 
MIL- I -23053/18  INS  SLVG  HT  SHRK  MODFLROP 
MIL  S  23190E  STRAPS  CLAMPS 
MS25064A  CONDUIT  FLEXIBLE  RADIO  FREQUENC 
MIL-C-22442  61  CABLE  ASSEMBLY 
BATTERIES  AND  CELLS,  LITHIUM.  AIRCRAFT 
MIL  C  5756  5  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA 
MIL  C  5756  6  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA 
MIL-W-29606  WIRE,  ELECTRICAL, STRANDED 
MIL-W  81381A  WIRE  ELECTRIC  POLYIMIOE  INS 
MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE 
MIL-W-22759  QQ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  RR  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  SS  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  TT  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  UU  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  VV  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  WW  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  XX  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  YY  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  ZZ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  MM  WIRE  ELECTRIC  POLYTETRAFL 
MIL-W-22759  NN  WIRE  ELECTRICAL  POLYTETR 
MIL-W-22759  PP  WIRE  ELECTRICAL  POLYFLUOR 
MIL-STD-2223  NOT  1  TEST  METHODS  FOR  INSU 
MIL  C  7974  4  CABLE  ASSEMBLY  EXTERNAL  ELE 
MIL-C-83413/8  JUMPER  CABLE  ASSEMBLY 
MS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC 
MIL-L-85762A  LIGHTING  AIRCRAFT  INTERIOR 
MIL-STD-XXXX  LIGHTING  INTERIOR 
MIL-STD-XXXX  LIGHTING  EXTERIOR 
MIL-L-6363/1B  LAMPS  INCANDESCENT 
MIL-L-6363/2B  LAMPS  INCANDESCENT 
MIL-L-6363/3C  LAMPS  INCAMDESCENT 
MIL  L  6363  20  LAMP  ASSEMBLY 
MIL  F  7872C  1  FIRE  WRN  SYS  ACFT  TST  INST 
MIL  D  8181B  DETECTOR  ICE  AIR  INTAKE  DUCT 
MIL  S  6904B  SIGNALS  EMERGENCY  WARN  GEN 
MIL-S-6904/1  SIGNALS  EMER  WARNING  BELL 
MIL-S-6904/2  SIGNALS  EMER  WARNING  HORN 
MIL-S-6904/3  SIGS  EMER  WRN  HORN  W  PJTR 
MIL  F  23447  FIRE  WARNING  SYSTEM 
MIL  I  7028  INST  AND  INST  BRDS  AIR  INSTL 
MIL-P-7968A  POSITION  INDICATING  ASSEMBLI 
MIL  D  22612C  AS  DETECTOR  CONTAMINATED  FU 
MIL  S  6625  SPRAY  EQUIPMENT  ACFT  WINDSHIE 
MIL  S  8660C  1  SLCNE  CMPD  NTO  CDE  S-736 
MIL-C-XXXXX  CLEANING  COMPOUND  FOR  PARTS 
MIL-R-81261A  1  RAIN  REPELLENT  GLASS  EIN 
MIL-C-83360C  1  CLEANING  AND  LUBRICATING 
MIL-C-83360C  AS  1  CLEANING  AND  LUBRICAT 
MIL-T-22085D  3  TAPE  PRESSURE  SENSITIVE 
MIL  HDBK  221  FIRE  PROTECTION  DESIGN 
TT  P  1757A  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE 
TT-P-2756  POLYURETHANE  COATING  SELF  PR 
TT-P-2760  PRIMER  COATING  POLYURETHANE  EL 
MIL-F-18264D  1  FINISHES  ORGANIC  WEAPONS 
MIL-F-23377F  PRIMER  COATINGS  EPOXY  CHE 
MIL-R-XXXXX  REMOVER  PAINT  NON  HAZARDOUS 
MIL-L-19538C  LACQUER  ACRYLIC  NITROCELL 
MIL-C-81346C  COMPOUND  NONSLIP 
MIL-L-81352A  AS  1  LACQUER  ACRYLIC 
MIL-C-85285B  AS  2  COATING  POLYURETHANE 
MIL-C-81907  AS  1  COATING  SYSTEM  POLYUR 
MIL  P  8045  PLASTIC  SELF  SEALING  AND  NON¬ 
MIL  S  81733C  1  SEAL  CTG  CMPD  CORR  INH 


»A  AA 

BA  PP 

-Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

IC  GC 

SC  LL 

FQFQFQFQTRU 

AU 

FU 

TU 

R 

IT  NT 

IT  CA 

lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

>Y  TY 

SN  YN 

SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

F2 

944  961  961  A  ER 

AS 

85 

GS 

N 

AS 

R1 

913  923  954  A  CR 

AS 

85 

U 

AS 

F2 

942  952  952  A  ER 

AS 

85 

N 

AS 

B4 

944  944  944  G 

AS 

N 

AS 

A4 

943  943  943  G 

AS 

99 

GS 

N 

AS 

A4 

892  904  944  G 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

894  904  944  G 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

904  924  944  G  CR 

AS 

99 

U 

AS 

C2 

911  924  954  A  CR 

AS 

85 

U 

AS 

R2 

921  934  953  A  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

932  934  952  944  G  CR 

AS 

85 

U 

AS 

A4 

934  952  944  G  CR 

AS 

85 

NA 

U 

AS 

A4 

934  952  944  G  CR 

AS 

85 

NA 

U 

AS 

A4 

934  952  944  G  CR 

AS 

85 

NA 

U 

AS 

FI 

933  944  944  G  CR 

AS 

85 

IS 

u 

AS 

A4  P 

893  914  944  G  AV 

AS 

85 

u 

AS 

R2 

933  943  953  A  AV 

AS 

11 

u 

AS 

H5  P 

933  943  953  A  ER 

AS 

11 

u 

AS 

R1 

922  932  954  A  AV 

AS 

11 

u 

AS 

F4 

931  943  954  A  AV 

AS 

u 

AS 

F4 

931  943  954  A 

AS 

u 

AS 

Cl 

934  942  954  A  AV 

AS 

9>: 

u 

AS 

Cl 

934  942  954  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

Cl 

934  942  954  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

F4 

941  952  952  A  AV 

AS 

99 

N 

AS 

R1 

913  933  962  A  AV 

AS 

11 

u 

AS 

R2 

922  934  944  962  A  AV 

AS 

u 

AS 

R2 

922  934  944  962  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

F2 

934  944  962  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

R2 

934  944  962  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

R2  P 

934  944  962  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

A2 

884  894  962  A 

AS 

u 

AS 

R2 

922  934  944  951  A  AV 

AS 

u 

AS 

R5  A 

941  943  951  A  AV 

AS 

99 

u 

AS 

A2 

921  923  952  A 

AS 

u 

AS 

R2 

952  952  952  A 

AS 

11 

u 

AS 

R2 

921  941  952  A  MR 

AS 

11 

u 

AS 

A4  F 

942  952  952  A  AV 

AS 

68 

GS 

N 

AS 

H5  J 

943  953  953  A  AV 

AS 

11 

GS 

N 

AS 

B5 

944  944  944  G 

AS 

N 

AS 

B1 

944  944  944  G 

AS 

N 

AS 

F2 

943  953  953  A  GL 

AS 

69 

N 

AS 

R2  P  924  922  932  944  Y  AV 

AS 

GS 

u 

AS 

R2  J 

942  953  953  A  ME 

AS 

11 

U 

AS 

F2  J 

931  951  951  A  ME 

AS 

11 

N 

AS 

A2  J 

933  953  953  A  ME 

AS 

11 

N 

AS 

R2  J 

933  953  953  A  ME 

AS 

11 

N 

AS 

A2  J 

933  953  944  G  ME 

AS 

11 

DS 

U 

AS 

A4  F 

942  952  952  A  ME 

AS 

99 

N 

AS 

R5 

943  953  953  A  ME 

AS 

99 

N 

AS 

A2 

921  941  953  A 

AS 

U 

AS 

R2 

933  953  953  A 

AS 

N 

AS 

A2 

933  953  953  A 

AS 

N 

AS 

H5  J 

943  952  952  A 

AS 

N 

AS 

D2 

882  893  911  951  A  MR 

AS 

20 

U 

AS 

R2 

921  941  952  A  MR 

AS 

99 

U 

PAGE  NO.  P  -  25 


RM  N0?^DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 

8030  0687 
8030  N127 
8030  N128 
8030  N129 
8040  0476 
8105  NOOl 
8135  NOOl 
8415  N963 
8475  0232 
9150  1134 
9150  1135 
9330  1008 
9330  1174 
9330  1212 
9330  1236 
9330  1237 
9330  1298 
9510  0830 
9510  0831 
9510  0844 
9510  0845 
9530  0494 
9530  0495 
9530  0496 
9530  0497 
9530  0498 
9540  0160 
95GP  0393 
CMPS  0090 
CMPS  N106 
FORG  0219 
GDRO  0098 
ILSS  0046 
ILSS  N032 
MFFP  0485 
MFFP  0500 
MFFP  0501 
MFFP  0530 
NDTI  0164 
NDTI  0172 
NDTI  0202 
PACK  0976 
PACK  0977 
SOLD  0041 
SOLD  0042 
THJH  0306 
THJM  0329 
TMSS  0288 
TMSS  0289 
TMSS  N221 
TMSS  N222 
TMSS  N223 
TMSS  N224 
TMSS  N225 
TMSS  N226 
TMSS  N227 


.TITLE .  PY 


MIL-C-6799H  1  COATINGS  SPRAYABLE  STRIPP 
MIL-C-8514C  COATING  COMPOUND  METAL  PRETR 
MIL-C-8507D  COATING  WASH  PRIMER  FOR  META 
MIL-C-85054B  AS  CORROSION  PREV  CMPD  WTR 
MIL  A  5540B  2  ADHESIVE  POLYCHLOROPRENE 
MIL-B-29597  NAVY  BAG  ODOR  BARRIER  FLEXIB 
MIL-P-29596  NAVY  PKGING  MTL  KRAFT  PAPER 
MIL-V-29601  VEST  SURVIVAL  CMU  30  P22P  15 
MIL-C-85633A  COVERALLSFLYERSANTI  EXPOSUR 
MIL-L-23699.  LUBRICATING  OIL  AIRCRAFT 
D0D-L-81846B  LUBRICATINGOIL  INSTRUMENT 
MIL  P  5425D  PLASTIC  SHT  ACRLC  HT  RES 
MIL-P-XXX  POLYIMIDE  RETAINER  MATERIAL 
MIL  F  XXXXX  FILM  PROTECTIVE  LEAD  EDGE 
MIL  S  25392B  SANDWICH  CONSTRUCTION  PLAST 
MIL  R  25042B  RESIN  POLYESTER 
MIL-P-25690B  PLASTIC  SHEETS  AND  FORMED  P 
MIL-S-5000E  STEEL  CHROME  NI  MO  BARS  AND 
MIL-S-5626C  STEEL  CR  MO  BARS  RODS  AND  FO 
AMS  6415  BARS  FORGINGS  AND  TUBING 
AMS  6382K  STEEL  GARS  FORGINGS  AND  RINGS 
‘-A-200  ID  ALUMINUM  ALLOY  3003  BAR  ROD 
-A-200  4D  1  ALUMINUM  ALLOY  5083  BAR 
-A-200  5D  ALUMINUM  ALLOY  5086  BAR  ROD 
-A-200  6E  1  ALUMINUM  ALLOY  5454  BAR  RD 
-A-200  7E  1  ALUMINUM  ALLOY  5456  BAR 
MIL-T-81556A  TITANIUM  EXTRUDED  BAR  SHAPE 
MIL-H-6088G  1  HEAT  TREATMENT  OF  AL  ALLOY 
MIL  STD  401B  SANDWICH  CONST  TEST  METHODS 
MIL  T  29586  AS  THERMOSETTING  POLYMER  MA 
MIL  A  22771  AL  ALLOY  FORGINGS  HEAT  TRTD 
MIL  8UL  147E  SPEC  STAND  OF  NONGOV  FOR  FL 
MIL  STD  2097A  ACQUISITION  OF  SUPP  EQUIP 
MIL  STD  2173  RELBL  CTR  MAINT  REQTS  REV  A 
■  C  81751C  COATING  METALLIC  CERAMIC 
C  81706  CHEM  CONV  MATLS  FOR  COAT  AL 
C  88378  COATING  CADMIUM  VACUUM  DEPOS 
qQ-P-416F  1  PLATING  CADMIUM  ELECTRODEPO 
MIL-STD-2154  INSPECTION  ULTRASONIC  REV  A 
MIL-STD-453C  INSPECTION  RADIOGRAPHIC 
MIL  STD  XXXX  INSPECTION  COMPOSITE  MATER 
MIL  STD  2073  IB  DOD  MTL  PROCED  FOR  DEV 
MIL  STD  2073  2C  PACKAGING  RQMT  COOES 
MIL-HDBK-2000  SOLDERING  ELECTRONIC  ASSY 
MIL-STD-2000A  STANDARD  REO  FOR  SOLDERED 
MIL  STD  2219  FUSION  WELDING  FOR  AEROSPAC 
MIL-B-007883C  BRAZING  OF  STEELS  COPPER 


MIL 

MIL 

MIL 


MIL  L  81043  LUBRICATION  CHARTS  FOR  AIR  W 
MIL  P  22203  PERFORMANCE  DATA  REPORT  FOR 
MIL  C  85358  AS  CHECKLIST  AIRCRAFT  GUNS  J 
MIL  D  81922A  DIRECTIVE  TECHNICAL  PREP 
MIL  L  7976C  AS  LIST  AND  CARAD  TECHNICAL 
MIL  M  81834A  AS  MANUAL  AIRCRAFT  TACTICAL 
MIL  M  23305  AS  MANUAL  TECH  OPERATION 
MIL  M  81715  AS  MANUAL  TECH  SHIP  WEAD 
MIL  M  85025A  AS  MANUALS  NATOPS  FLIGHT 

AS  TOTAL  -  387  .  DELINQUENT  -  15  .  STATUS  CODES:  A 

1240  A872  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  CONSOLIDATED  BD 

1240  A873  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  MOTHERBOARD  WNG 

1240  A874  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  ASSY  WARNING  SI 

1240  A875  MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  ASSY  FAN  CONTRO 

1240  AB40  MIL-P-62420  PERISCOPE 

1250  A022  MIL-R-62197  RELAY  ARMATURE 

12GP  A003  MIL-HOBK-684  DESIGN  HANDBOOK  FIRE 

1440  A073  MIL-T-XXXXX  TOW  VEHICLE, IMPROVED  WEAPON 

2310  0451  MIL-B-46730  BUSES  MOTOR 

2310  0454  KKK  B  1579  BUSES  MOTOR  SCHOOL 

2310  0456  MIL-B-62261  BUSES  MOTOR  FORWARD  CONTROL 

2310  0458  MIL-A-46771  HEARSE  AUTMOBILE 

2320  0016  MIL-T-62059  TRAILER  CARGO 

2320  0317  IRS  TRUCKS  AND  TRUCK  TRACTORS,  WHEELED 

232J  0429  MIL-T-62491  TRUCK, WRECKER 

2321  0432  KKK-T-2107  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

2320  0433  KKK-T-2108  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

2/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  Q 

p  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

AS 

F2 

943 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

AS 

Cl 

944 

944 

944 

G 

AS 

N 

AS 

D2 

882  883 

904 

953 

A 

MR 

AS 

99 

U 

AS 

FI 

943 

951 

944 

G 

AS 

U 

AS 

FI 

934 

942 

952 

A 

AS 

U 

AS 

B4 

941 

951 

951 

A 

AS 

N 

D 

AS 

R2 

934 

944 

961 

A 

AS 

99 

U 

AS 

A2 

943 

951 

944 

G 

ME 

AS 

11 

U 

AS 

FI 

J 

943 

953 

944 

G 

ME 

AS 

11 

GS 

U 

AS 

D2 

881 

893 

904 

951 

A 

MR 

AS 

20 

GS 

U 

D 

AS 

IS 

A4 

911 

923 

954 

A 

AS 

U 

AS 

F4 

913 

924 

952 

A 

MR 

AS 

99 

U 

AS 

R2 

921 

941 

944 

Y 

SA 

11 

U 

AS 

R2 

921 

941 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

FI 

944 

954 

954 

A 

ME 

AS 

11 

GS 

N 

AS 

R2 

921 

933 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

IS 

U 

AS 

R2 

921 

933 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

IS 

U 

AS 

F5 

B 

931 

944 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

F5 

B 

931 

944 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

FI 

944 

964 

964 

A 

MR 

AS 

11 

N 

AS 

FI 

932 

942 

954 

A 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

R5 

921 

941 

954 

A 

ME 

AS 

11 

U 

AS 

A2 

923 

934 

944 

A 

AS 

U 

B 

AS 

R2 

921 

922 

934 

951 

A 

MR 

AS 

20 

U 

D 

AS 

IS 

F2 

903 

914 

951 

A 

AV 

AS 

11 

SO 

U 

D 

AS 

F5 

914 

924 

964 

A 

TM 

AS 

10 

U 

AS 

F2 

883 

893 

944 

A 

AS 

U 

B 

AS 

R1 

912 

924 

944 

Y 

HR 

AS 

11 

U 

AS 

R2 

921 

924 

954 

A 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

R2 

921 

933 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

FI 

933 

944 

954 

A 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

A2 

P 

901 

912 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

A2 

P 

893 

901 

944 

Y 

MR 

AS 

11 

U 

AS 

F4 

914 

934 

954 

A 

AS 

U 

AS 

F2 

P 

923 

944 

962 

A 

SM 

AS 

43 

DH 

U 

AS 

F2 

P 

923 

944 

962 

A 

SM 

AS 

69 

DH 

U 

AS 

A2 

913 

923 

943 

A 

HI 

AS 

20 

NS 

U 

B 

fiS, 

F2 

921 

922 

943 

A 

MI 

AS 

10 

U 

B 

AS 

R2 

921 

934 

954 

A 

MR 

AS 

99 

U 

AS 

R5 

BP 

933 

953 

953 

A 

HR 

AS 

11 

N 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A, 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

S’ 

AS 

U 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

u 

AS 

A2 

904 

924 

964 

A 

AS 

u 

-  325  , 

G  - 

41 

.  Y 

-  16  ,  i 

1  - 

5 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

u 

B 

AT 

Cl 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

902 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

874 

883 

944 

Y 

AT 

U 

AT 

H5 

903 

913 

913 

A 

AT 

YOl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

H5 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

H5 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F3 

872 

884 

902 

A 

AT 

U 

B 

AT 

A2 

893 

904 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

B 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl  99 

U 

B 

PAGE  NO.  P  -  28 


AT  -  AT 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FY  1994 


PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC  GC 

SC 

LL 

f  Q 

^  Q 

9 

F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT  CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

PY  TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

2320 

0434 

KKK-T-2109  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904  A 

AT 

YDl 

99 

U  B 

2320 

0435 

KKK-T-2110  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904  A 

AT 

YDl 

99 

U  R 

2320 

0436 

KKK-T-2111  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904  A 

AT 

YDl 

99 

U  R 

2320 

0441 

MlL-T-62068  TRUCK  TANK  SPRINKLER  PLUSHER 

AT 

F2 

901 

911 

911  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0443 

MIL-T-62110  TRUCK  MAINT  ROTATING  HYO  DER 

AT 

F2 

901 

913 

913  A 

AT 

YD] 

99 

N  C 

2320 

0550 

KKK-T-2107  TRUCK  COMMERCIAL  4X2 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0551 

KKK-T-2108  TRUCK  COMMERCIAL  4X2  24-32GVW 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0552 

KKK-T-2109  TRUCK  COMMERCIAL  6X4 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0553 

KKK-T-2110  TRUCK  COMMERCIAL  4X6 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0554 

KKK-T-2111  TRUCK  COMMERCIAL  6X6 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0581 

KKK-T-2107  TRUCK  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0582 

KKK-T-2108  TRUCKS  024-32000  GVW  4X2 

AT 

F2 

914 

924 

924  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0583 

KKK-T-2109  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0584 

KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2320 

0590 

MIL  T  2452  TRUCK  REFUSE  REAR  BUMPER 

AT 

B2 

922 

93? 

932  A 

AT 

N  C 

2320 

0591 

MIL  T  11663  TRK  MATERIAL  HANOLING 

AT 

H5 

922 

932 

932  A 

AT 

N  C 

2320 

0595 

MIL  T  62351  TRUCK  VAN  MAINT 

AT 

H5 

922 

932 

932  A 

AT 

99 

N  C 

2320 

585 

KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924  A 

AT 

N  C 

2320 

A331 

MS-52182  TRUCK  CARGO: DROP  SIDE  5  TON 

AT 

F2 

873 

883 

902  A 

AT 

U  B 

2320 

A369 

MS-52242  TRUCK.CARGO  DROPSIDE  5-TON 

AT 

C2 

881 

891 

902  A 

AT 

U  B 

2320 

A379 

MS-52244  TRUCK: CARGO  5-TON 

AT 

C2 

881 

891 

902  A 

AT 

11  B 

2320 

A388 

MS-52168  TRUCK  MAINTENANCE  EARTH  BORING 

AT 

C2 

881 

891 

902  A 

AT 

U  R 

2320 

A456 

MIL-T-13300  TRUCKS  HOPPER 

AT 

F2 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2320 

A566 

MIL-T-62339  TRUCK  FLATBED 

AT 

H5 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2320 

A586 

MS51394  CHASSIS  TRUCK  M58 

AT 

H5 

914 

924 

924  A 

AT 

N  C 

2320 

A592 

MIL  T  45388  TRUCKS  VAN  FURNITURE 

AT 

H5 

92? 

932 

932  A 

AT 

N  C 

2320 

A593 

MIL  T  62051  TRUCK  TANK  PROPANE 

AT 

H5 

922 

93? 

932  A 

AT 

N  C 

2320 

A594 

MIL  T  62116  TRUCK  TANK  SEWAGE 

AT 

H5 

9?2 

93? 

932  A 

AT 

N  C 

2320 

A596 

TRUCH  TANK  PORTABLE  WATER 

AT 

B4 

923 

933 

933  A 

AT 

N  C 

2320 

A607 

MIL-T-62032  TRUCK  TANK  FUEL 

AT 

Cl 

933 

943 

943  A 

AT 

N  C 

2320 

A609 

MIL-T-62032  TRUCK  FUEL  TANK 

AT 

Cl 

934 

944 

944  A 

AT 

N  C 

2330 

0005 

MIL-T-10579  TRAILER, CARGO  2WHEEL  1/4  TON 

AT 

Cl 

891 

894 

904  A 

AT 

YDl 

99 

U  B 

2330 

0128 

KKK-S-002769  SEMITRAILERS  STAKE  MODIFIED 

AT 

D2 

924 

934 

934  A 

AT 

N  C 

2330 

0960 

IRS  TRAILERS 

AT 

F3 

881 

891 

902  A 

AT 

U  R 

2330 

0977 

MS-XXXXX  TRAILER  TANKlPOTABLE  WATER 

AT 

F4 

873 

884 

90?  A 

AT 

U  R 

2330 

A017 

SAE-J-741B-85  SCRAPER  DUMPER 

AT 

F5 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2330 

A018 

SAE-J-697B-88  CHAIN  SAFETY 

AT 

F5 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2330 

A098 

MIL-T-62149  TRACER  VAN  MOBILE  PHOTO 

AT 

F? 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2330 

A104 

MIL-S-46756  SEMITRAILERS  10  TON 

AT 

F2 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2330 

A105 

MIL-S-46714  SEMITRAILER  VANELECTRONIC 

AT 

F2 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2330 

A118 

MIL  T  62472  SEMI  VAN  EXPANDIBLE 

AT 

B2 

922 

93? 

932  A 

AT 

N  C 

2330 

A127 

MIL  T  46768  TRAILER  LIVING  QUARTERS 

AT 

B2 

922 

932 

932  A 

AT 

N  C 

2330 

A141 

MIL-T-45381  TRAILERS  CABLE  REEL 

AT 

Cl 

934 

944 

944  A 

AT 

N  C 

2330 

A142 

MIL-T-46738  TRAILER  TILT  DECK 

AT 

Cl 

934 

944 

944  A 

AT 

N  C 

2330 

A144 

MIL-S-62180  SEMITRAILR  TANK,  5000  GALLON 

AT 

Cl 

944 

952 

95?  A 

AT 

N 

2340 

0043 

A-A-XXXXX  SCOOTERS  ELEC 

AT 

F4 

933 

943 

943  A 

AT 

N  C 

2340 

0044 

A-A-XXXXX  SCOUTERS  GAS 

AT 

F4 

933 

943 

943  A 

AT 

N  C 

2350 

0466 

MIL-C-XXXXX  CARGO  CARRIER  TRACKED  6  TON 

AT 

F4 

942 

952 

943  G 

AT 

U 

2350 

0467 

MIL-C-XXXXX  CARRIER  120  MM  MORTAR 

AT 

F4 

942 

952 

943  G 

AT 

U 

2350 

A382 

MIL-G-62176  GUN.TWIN  40  MM.SEL  PROPELLED 

AT 

H5 

87? 

88? 

902  A 

AT 

U  B 

2350 

A395 

MIL-H-46709  HOWITZER, LIGHT  SELF  PROPELLE 

AT 

C2 

881 

891 

902  A 

AT 

U  B 

2350 

A400 

MIL-I-XXXXX  INF  &  CAV  FIGHTING  VEHICLE 

AT 

B? 

881 

891 

902  A 

AT 

U  R 

2350 

A417 

MIL-C-62467  CARRIER  CARGO  M973 

AT 

F5 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2350 

A418 

MIL-V-62008  VEH  COMBAT  FULL  TRACK 

AT 

F5 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2350 

A439 

MS52259  M113A2  ARMORED  PERSONNEL  CARRIER 

AT 

F5 

912 

912 

912  A 

AT 

N  C 

2350 

A457 

MIL-C-XXXXX  CARRIER  ARMORED  FULL  TRACK 

AT 

F4 

911 

921 

921  A 

AT 

N  C 

2350 

A459 

MIL-C-45360  CARRIERS  PERSONNEL  FULL  TRAC 

AT 

F? 

921 

931 

931  A 

AT 

N  C 

23GP 

0005 

MIL-STD-1179D  LAMPS&REFLECTORS 

AT 

F5 

903 

913 

913  A 

AT 

MC 

84 

N  C 

23GP 

0014 

MIL-STD-1179  LAMPS  REFLECTORS  AND  ASSO. 

AT 

C2 

881 

891 

90?  A 

AT 

U  R 

23GP 

0019 

MIL-STD-1179  LAMPS  REFLECTORS 

AT 

C5 

924 

934 

934  A 

AT 

N  C 

23GP 

0555 

RUST  PROOFING  NON-TACT  VEHICLES 

AT 

F2 

904 

914 

914  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

23GP 

A013 

MIL-HDBK-XXX  NONTACTICAL  VEC. SELECTION 

AT 

F4 

872 

884 

902  A 

AT 

U  B 

2510 

0119 

A-A-XXXXX  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

F4 

923 

933 

933  A 

AT 

N  C 

2510 

0120 

MIL-C-62419  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

H5 

923 

933 

933  A 

AT 

N  C 

2510 

Alio 

MIL-B-XXXXX  BLOCK, VISION 

AT 

F4 

874 

884 

90?  A 

AT 

U  B 

2510 

A117 

MIL-S-13475 

AT 

F? 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2510 

Alls 

MS53040  RETAINER  KING  PIN 

AT 

C? 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2520 

A226 

MIL-T-XXXXX  TRANS  CROSS  DRIVE  HYDRWATIC 

AT 

B? 

881 

891 

90?  A 

AT 

U  B 

2520 

A227 

MIL-V-62358  VALVE  SOLENOID 

AT 

F? 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2520 

A228 

SAE-J-645-86  TEMINOLOGY  AUTO  TRANS 

AT 

F5 

903 

913 

913  A 

AT 

N  C 

2520 

A229 

MIL  T  46750  TRANSMISSION  HYDRAULIC 

AT 

B2 

922 

932 

932  A 

AT 

N  C 

2530 

0338 

MIL-C-62005  COUPLING 

AT 

F2 

901 

904 

904  A 

AT 

YDl 

99 

N  C 

2530 

0339 

MS53068  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

AT 

F? 

921 

931 

931  A 

AT 

99 

N  C 

2530 

0343 

A  A  XXXXX  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

AT 

F4 

9?3 

933 

933  A 

AT 

99 

N  C 

2530 

0350 

A-A-52494  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 

AT 

F4 

924 

934 

944  G 

AT 

U 

2530 

0351 

A-A-XXXXX  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE 

AT 

F4 

924 

934 

934  A 

AT 

N  C 
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2530  0353  A-A-XXXXX  COCK  PLUG  AIR  AT 

2530  0357  MS53059  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT 

2530  0358  A  A  52477  CABLE  &  CONDUIT  ASSEMBLY  AT 

2530  0359  MS53058  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT 

2530  0360  A-A-52500  CABLE  &  CONDUIT  ASSY  AT 

2530  0369  MIL-T-11891  TRACK  SHOE  ASSY  AT 

2530  A018  MIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES  AT 

Mlb8:62005  coupling  auto  air  brake  at 

2530  A020  MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES  AT 

MS35748  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES  AT 

2540  0360  HIL-STD-1272  DOOR  HARDWARE, VEHICULAR  AT 

MS-500048  TOWBAR.MOTOR  VEHiCLE  AT 

2540  0369  MIL-H-3199E  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT  AT 

^152  2l?i  LINDSHIELD  DEFROST  AT 

oc52  2HI  trailer  connection  &  locat  at 

2540  0382  CHAIN  ASSY  A  A  XXXXX  AT 

2540  0383  MIL  C  62040  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0397  MS500055  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0398  MS500056  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0399  MS500057  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0400  MS500058  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0401  MS500059  CHAIN  ASSY  AT 

2540  0402  MS500060  CHAIN  ASSY  AT 

?l^2  2i2Z  ^;:^;:?sxxxx  mirror  &  bracket  at 

2540  0408  MS500038  HOOK  TOWING  AT 

2540  0409  A-A-52496  HOOK  TOWING  AT 

MS53053  BRACKET  ASSY  TOOL  KIT  AT 

2540  0411  A-A-XXXX  BRACKET  ASSY  TOOL  KIT  AT 

2540  0412  MS500037  HOOK  TOWING  AT 

2540  0413  A-A-52497  HOOK  TOWING  AT 

2540  0414  MS53076  BAH  STOWAGE  AT 

1512  1395  MS-53016  MIRROR  &  BRACKET  AT 

2132  391S  MS500030  belt  seat  pass  at 

?i32  3222  AA-xxxx  belt  seat  pass  at 

1132  32?l  }Uk:;H;|J®?JEATER  vehicuur  compartment  at 

1132  3222  KJppop  ^nd  bracket  assy  at 

2132  392§  MIL-H-62315  HEATER  ASSEMBLY  AT 

2132  3222  h  6255o  heater  assemblies  at 

2132  3222  mil-h-6255o  heater  modernization  at 

2540  Ag38  MlL-S-62494  SHOCK  ABSORBER  AT 

2122  2222  ms-51074  horns  &  buzzers  at 

2590  0228  MS-51301  HORNS  &  BUZZERS  AT 

2590  0229  A-A-XXXXX  HORNS  &  BUZZERS  AT 

2590  0231  MS53052  BRACKET  ASSY  LIQUID  CONTAINER  AT 

2590  0232  A-A-XXXXX  BRACKET  ASSY  LIQUID  CONTIANER  AT 

2590  0233  MS53046  BATTERY  RETAINER  ALUTOMOTIVE  AT 

2592  0234  A-A-XXXXX  BATTERY  RETAINER  AT 

2122  32J§  MIL-P-62071P0WER  SUPPLY  AT 

2122  32J2  MIL-S-11021  switch  24VDC  VEHICULAR  AT 

2122  3222  mil-b-xxxxx  blasting  machine  at 

2122  3222  MS51343  valve  hull  drain  at 

2222  322^  ms51344  valve  assy  at 

2122  3221  MS51345  VALVE  ASSY  AT 

2590  A026  MS51349  VALVE  ASSY  AT 

2122  322^  MS51350  valve  assy  at 

2122  3223  valve  hull  drain  a-a-xxx  at 

2§§2  392^  block  vishion  mil-b-ii352  at 

2fJ2  2JI2  MIL-T.4K  tires  and  inner  tubes  at 

2f22  2922  tires.solid  rubber  and  wheel  at 

2239  9J22  p^tch  pneumatic  tire  at 

2§Ji  3922  mil-e-xxxxx  engined  diesel  at 

2815  MIIL-E-XXXXX  ENGNE  DIESEL  8  CYL  AT 

ll\l  3222  MIL-E-62177  ENGINE  DIESEL  12  CYL  AT 

2§li  3221  bude  turbine. cast. air  coole  at 

2§?2  522?  2^0  1871  rotor  lURBINf  CASf  AT 

2910  0201  MIL-C-45300  CAD  FUEL  TANK  AT 

Wig  g2W  MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID  AT 

29ig  0230  A-A-XXXXX  GASKET  FILTER  FLUID  AT 

III  S  MS  SoL^kECTRoSic  FABRICATE  AT 

292g  g432  SPARK  PLUG  SHIELDED  18MM  AT 

2222  232?  mil-g-i2604  generator  engine  at 

2222  2313  £  62122  intervehicle  power  plug  at 

2920  0439  A-A-XXXXX  BLOWER  GENERATOR  AT 
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924  934 
944  944 
944  944 
932  942 

932  942 
942  952 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
864  874 

882  884 

901  902 
903  913 
903  913 
923  933 

923  933 

924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 

933  943 
941  951 
941  951 
941  951 
941  951 
941  951 
941  951 

941  951 
933  943 

902  904 
902  904 
902  904 

911  921 

912  922 

922  932 

923  933 

924  934 
933  943 
933  943 

933  943 

942  952 
942  952 
942  952 
942  952 

901  903 

911  921 

912  922 
924  934 
941  951 
941  951 
941  951 
941  951 
924  934 

902  903 

934  944 
893  903 
901  902 
881  891 
934  944 
934  944 
881  884 

913  923 

914  924 
933  943 
933  943 

883  883 

884  894 
871  873 
901  902 
901  902 

912  922 

913  923 
924  934 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


934  A  AT 
944  G  AT 
944  G  AT 
944  G  AT 
944  G  AT 
952  A  AT 
944  G  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
902  A  RT 
902  A  AT 

902  A  AT 
913  A  AT 
913  A  AT 
933  A  AT 

933  A  AT 

934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 

943  A  AT 

944  G  AT 
944  G  AT 
951  A  AT 
951  A  AT 
944  G  AT 
944  G  AT 

951  A 
943  A  AT 
904  A  AT 
904  A  AT 
904  A  AT 

921  A  AT 

922  A  AT 

932  A  AT 

933  A  AT 

934  A  AT 
943  A  AT 
943  A  AT 

943  A  AT 

952  A  AT 
952  A  AT 
952  A  AT 
952  A  AT 

903  A  AT 

921  A  AT 

922  A  AT 
934  A  AT 
951  A  AT 
951  A  AT 
951  A  AT 
951  A  AT 
934  A  AT 
903  A  AT 

944  A  AT 

903  A  AT 
902  A  AT 
902  A  AT 
944  A  AT 
944  A  AT 
902  A  AT 

923  A  AT 

924  A  AT 
943  A  AT 
943  A  AT 
902  A  AT 

904  A  AT 
902  A  AT 
902  A  AT 
902  A  AT 

922  A  AT 

923  A  AT 
934  A  AT 


YDl  99 


YDl  99 


YOl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
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PA  AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LL 

F  Q 

^  Q 

^  Q 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

2920 

0440 

MIL-G-62743  GENERATOR  300  AMP  28UDC 

AT 

F4 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

2920 

0441 

MS51015  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

2920 

0442 

A-A-XXXXX  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

F4 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

C 

2920 

0446 

MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

H5 

933 

94.3 

943 

A 

AT 

N 

C 

2920 

0447 

A-A- 52489  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

F4 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

2920 

0449 

MIL-C-45359  COIL  STARTING  ENGINE 

AT 

H5 

942 

952 

952 

A 

AT 

N 

2920 

04S0 

QPL-45359  COIL 

AT 

H5 

942 

952 

952 

A 

AT 

N 

2920 

0451 

MS51010  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

2920 

0452 

MS51011  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

2920 

0453 

MS51015  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

2920 

A018 

MIL-B-62062  BLOWER  GENERATOR 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

2930 

0001 

A-A-XXXXX  CAP  FILLER  RADIATOR 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

MC 

N 

C 

2930 

0012 

MIL-R-62532  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 

AT 

D? 

933 

943 

943 

G 

AT 

U 

2930 

0013 

MIL-R-62259  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 

AT 

C5 

944 

944 

944 

G 

AT 

N 

2930 

0014 

MIL-S-45351  SEAL  ENGINE  SHROUD 

AT 

H5 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

2930 

0015 

A-A-XXXXX  SEAL  ENGINE  SHROUD 

AT 

F4 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

2930 

0121 

MIL-C-45167  CAPS, RADIATOR; PRESSURE 

AT 

C? 

873 

88.3 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

6 

2930 

AOOl 

MIL-C-62673  COOLER  OIL  TRANSMISSION 

AT 

F4 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

2940 

0101 

A  A  52156  FILTER  ELEMENT 

AT 

H5 

913 

923 

923 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2940 

0135 

MIL-F-46736  AIR  FILTER  ELEMENT 

AT 

H5 

902 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

2940 

A004 

MIL-A-13488  AIR  CLEANER.ENGINE 

AT 

H5 

873 

882 

902 

A 

AT 

U 

B 

2940 

A009 

MIL-A-62048  AIR  CLEANERS 

AT 

FI 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

C 

2940 

A012 

MIL-F-XXXXX  FILTER  ELEMENT  FLUID  PRESSUR 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

C 

2940 

A014 

MIL  A  XXXXX  AIR  CLEANER  ENGINE 

AT 

B4 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

2940 

A017 

MIL-A-62565  AIR  CLEANER  ENGINE 

AT 

D? 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

2990 

0105 

MIL-H3177  HEATERS  COOLANT 

AT 

F? 

903 

913 

913 

A 

AT 

MC 

82 

N 

C 

3020 

A008 

MIL-STD-1898 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3030 

0165 

A-A-XXXXX  DRIVE  V  BELTS 

AT 

F5 

902 

904 

904 

A 

AT 

SH 

99 

N 

C 

3030 

0192 

MS39240  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0193 

MS39241  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0194 

MS39242  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0195 

MS39243  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

94.3 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0196 

A  A  52490  V  BELTS 

AT 

F4 

9.33 

943 

944 

G 

AT 

U 

3030 

0198 

A-A-52160A  INDUSTRIAL  BELT 

AT 

D2 

943 

953 

953 

A 

AT 

N 

3110 

0828 

A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

F4 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0829 

MS52141  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N  C 

3110 

0830 

MS17131  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0831 

A-A-XXXYY  ring  BEARING  INNER 

AT 

F5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0832 

MS17130  RING  BEARING  INNER 

AT 

C5 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0833 

A-A-XXXXX  GEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

F4 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0834 

MS51961  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0835 

MS52143  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0837 

MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0838 

A-A-XXXXX  RING  BEARING  INNER 

AT 

F4 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

C 

3110 

0839 

MS51962  RING  BEARING  INNER 

AT 

H5 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0840 

MS17102  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0841 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0842 

MS17169  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

924 

9.34 

934 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0843 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

924 

9.34 

9.34 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0888 

MS17162  BEARING  THRUST 

AT 

H5 

933 

943 

94.3 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0889 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

c 

3110 

0901 

MS17161  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

3110 

0902 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

39b0 

0302 

SAE-J-706  RATING  OF  WINCHES 

AT 

C5 

942 

952 

944 

G 

AT 

U 

4210 

0485 

ANSI/UL154  SAFETY  STANDARD 

AT 

C5 

942 

952 

952 

A 

AT 

N 

4210 

0493 

A-A-52471  EXTINGUISHER  FIRE  C02 

AT 

D? 

943 

953 

944 

G 

AT 

N 

4210 

A348 

MIL-V-62574  VALVE  FIRE  EXTINGUISHER 

AT 

R4 

891 

893 

902 

A 

AT 

U 

R 

4210 

A474 

MIL-V-62547  VALVE  AND  CYLINDER  ASSEMBLIE 

AT 

Cl 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

C 

4720 

0012 

MIL-H-52471  HYDRAULIC  HOSE 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

99 

N 

C 

4720 

0017 

MIL  H  52471  HOSE  AND  HOSE  ASSYS 

AT 

H5 

913 

92.3 

92.3 

A 

AT 

99 

N 

C 

4720 

0027 

A-A-52171  HYDRAULIC  HOSE 

AT 

F4 

921 

9.31 

931 

A 

AT 

N 

C 

4720 

0037 

A-A-XXXXX  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 

AT 

F4 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

4720 

0729 

MIL-H-13531  HOSE.RUBBER  AND  HOSE  ASSY. 

AT 

C? 

863 

872 

902 

A 

AT 

MC 

99 

U 

B 

4720 

0775 

SAE-J1401  HYDRAULIC  BRAKE  HOSE  ASSEMBLIE 

AT 

F5 

893 

903 

90.3 

A 

AT 

N 

C 

4720 

0776 

A-A-XXXX  HOSE  ASSEMBLIES  RUBBER.HYDRAULI 

AT 

A4 

893 

903 

903 

A 

AT 

N 

C 

4/20 

A005 

SAE-J-517HYDRAULIC  HOSE 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

4720 

A045  01 

MIL-H-62217/1  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

4720 

A045  02 

MIL-H-62217/2  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N  C 

4/20 

A045  03 

MIL-H-62217/3  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

4/20 

A045  04 

MIL-H-62217/4  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

4/20 

A046 

MIL-H-13524  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 

AT 

H5 

924  924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

4730 

0024 

A-A-XXXXX  COUPLING  AIR  BRAKE 

AT 

F5 

902 

904 

904 

A 

AT 

N 

C 

4730 

0025 

ADAPTER  PIPE  STRAIGHT  LOW  PRESSURE 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

AS 

99 

N 

c 

4730 

0095 

MIL-F-52525  HOSE  HVDR  FiniNGS 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N  C 

4730 

0136 

MIL  F  52525  FIHINGS  HYDRAULIC  HOSE 

AT 

H5 

913 

923 

92.3 

A 

AT 

99 

N  C 

4730 

0164 

A-A-52170  HYD  HOSE  FITTINGS 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N  C 

PAGE  NO.  P  -  29 


AT  -  AT 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


4TH  QTR  FY  1994 


PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PROJECT  . TITLE 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 

PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT  S  D 


4730  0197 

A-A-XXXXX  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 

AT 

F4 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

4730  0198 

MIL-C-62005  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

4730  0199 

MS35746  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

4730  0200 

MS35748  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

4730  0212 

A-A-XXXXX  HOSE  CLAMPS 

AT 

F4 

924  934  934  A  AT 

N  C 

4730  0213 

WW-C-440  HOSE  CLAMPS 

AT 

F4 

924  934  934  A  AT 

N  C 

4730  0214 

MS35842  HOSE  CLAMPS 

AT 

H5 

924  934  934  A  AT 

N  C 

4730  0215 

J-1508  HOSE  CLAMPS 

AT 

F5 

924  934  934  A  AT 

N  C 

4730  0279 

MS24518  ELBOW  PIPE  TO  HOSE 

AT 

H5 

934  944  944  A  AT 

N  C 

4730  0280 

A-A-XXXXX  ELBOW  PIPE  TO  HOSE 

AT 

F4 

934  944  944  A  AT 

N  C 

4730  0303 

MS24519  ELBOW  PIPE  TO  HOSE 

AT 

H5 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4730  0304 

A-A-XXXXX  ELBOW  PIPE  TO  HOSE 

AT 

F4 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4730  0305 

MS24522  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE 

AT 

H5 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4730  0306 

A-A-XXXXX  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE 

AT 

F4 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4730  A055 

SAE-J-516  HYDRAULIC  HOSE  FITTING 

AT 

F5 

903  913  913  A  AT 

N  C 

4730  A057 

AA-52159  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE 

AT 

F4 

903  913  913  A  AT 

N  C 

4820  0647 

MIL-V-62382  VALVE  HYD  RELIEF 

AT 

H5 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4820  0648 

A-A-XXXXX  VALVE  HYO  RELIEF 

AT 

F4 

941  951  951  A  AT 

N  D 

4820  0653 

MIL-V-62198  VALVE  SELECTOR  HYD 

AT 

H5 

942  952  952  A  AT 

N 

4820  0654 

A-A-XXXXX  VALVE  SELECTOR  HYD 

AT 

F4 

942  952  952  A  AT 

N 

4910  A677 

MIL-P-XXXXX  ELEC  SYS  TEST  SET 

AT 

B4 

881  891  902  A  AT 

U  B 

4910  A749 

MIL-T-52414  TEST  EQUIPMENT 

AT 

FI 

921  931  931  A  AT 

N  C 

5310  1768 

A-A-52157  NUT  PLAIN  SINGLE  BALL  SEAT 

AT 

F5 

903  913  944  Y  AT 

99 

U 

5310  1846 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  ASSEMBLED 

AT 

F4 

924  934  944  Y  AT 

U 

5310  1847 

MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED 

AT 

H5 

924  934  944  Y  AT 

U 

5330  0896 

A-A-XXXXX  SEAL  PLAIN 

AT 

F4 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

5330  0897 

MIL-S-45005  SEAL  PLAIN 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

5340  2175 

MS63043  ROD  END  THREADED  LINKAGE 

AT 

H5 

941  951  944  G  AT 

U 

5340  2176 

A-A-52493R0D  END  THREADED  LINKAGE 

AT 

F4 

941  -951  944  G  AT 

U 

5365  0165 

MS35844  PLUG  DRAIN 

AT 

H5 

902  904  944  Y  AT 

U 

5365  0166 

A-A-52153  PLUG  MAGNETIC  DRAIN 

AT 

F5 

902  904  944  Y  AT 

U 

5365  0167 

SAEJ532  AUTO  FILLEN  AND  DRAIN 

AT 

F5 

902  904  944  Y  AT 

YDl  99 

U 

5365  0190 

A-A-52153  PLUG  MACHINE  DRAIN 

AT 

H5 

913  923  923  A  AT 

N  C 

5640  0508 

A-A-XXXXX  INSUUTION  TUBING 

AT 

F5 

902  903  903  A  AT 

N  C 

5640  0509 

ASTM  D581GLASS  FIBER  BRAIDED  TUBULAR 

AT 

F5 

902  922  922  A  AT 

N  C 

5640  0510 

ASTM  C1086  GLASS  FIBER  THERMAL  INSULATIO 

AT 

F5 

902  922  922  A  AT 

N  C 

5640  055 

A-A-XXXXX  INSULATION  SHEET 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

84 

N  C 

5640  0557 

A-A-XXXXX  INSUUTION  PANEL 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5640  0558 

MIL-I-62522  INSUUTION  PANEL  NOISE 

AT 

H5 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5640  0559 

A-A-XXXXX  INSUUTION  NOISE  BARRIER 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5640  0560 

MIL-I-62520  INSUUTION  NOISE  BARRIER 

AT 

H5 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5640  A504 

MIL- I -13042  INSUL  SLEEVING 

AT 

H5 

902  904  904  A  AT 

N  C 

5925  0233 

MIL  C  13516  CIRCUIT  BREAKERS 

AT 

B1 

922  932  932  A  AT 

N  C 

5930  A694 

MIL-S-62300  SWITCH  PRESSURE 

AT 

F2 

911  921  921  A  AT 

N  C 

5930  A710  01 

MIL-S-12285/1  SWITCH  THERMOSTATIC  LONG 

AT 

F2 

913  923  923  A  AT 

N  C 

5930  A725  02 

MIL  S  12285/2E  SWITCH  THERMOSTATIC 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5930  A736 

MIL-S-12285/2E  SWITCH  THERMASTATIC  SHORT 

AT 

D2 

924  934  934  A  AT 

N  C 

5930  A740 

MIL-S-12285h  SWITCH  THERMOSTATIC 

AT 

D2 

924  934  934  A  AT 

N  C 

5935  A370 

MIL-C-55302/42  CONNECTOR, PRINTED  CIRCUIT 

AT 

C5 

894  902  902  A  AT 

N  C 

5935  A370  01 

MIL-C-55302/42  CONNECTOR. PRINTED  CIRCUIT 

AT 

C2 

894  902  902  A  AT 

N  C 

5935  A445 

MS27148B  CONTACT  PIN 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

N  C 

5940  1139 

MIL-A-55059  ADAPTER  BAHERY  TERM 

AT 

Cl 

924  924  934  934  A  AT 

N  C 

5940  1143 

MS17330  ADAPTER  BAHERY  TERM 

AT 

H5 

924  934  934  A  AT 

N  C 

5963  A0S9 

MIL-C-62670  CONTROL  UNTI  ELECTRONIC 

AT 

F5 

904  914  914  A  AT 

N  C 

5963  A825 

CONTROL  UNIT  ELEC  MOD 

AT 

F2 

902  903  903  A  AT 

N  C 

5970  1126 

MS16679  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5975  1012 

MS-39016  NUT  COUPLING.ELE.  CONDUIT 

AT 

C2 

881  891  902  A  AT 

U  B 

5975  1104 

CONDUIT  METAL  FLEXIBLE 

AT 

H5 

923  933  933  A  AT 

80 

N  C 

5975  1105 

A-A-XXXXX  CONDUIT  METAL  FLEXIBLE 

AT 

F4 

923  933  933  A  AT 

80 

N  C 

5975  1107 

MS39017  FERRULE  ELECTRIUL  SONDUIT 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

5975  1134 

MS39015  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5975  1135 

MS39016  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5975  1136 

MS39018  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5975  1137 

MS39019  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

H5 

943  953  953  A  AT 

N 

5995  A136 

MIL-C-XXXXY  CONDUIT  ASSY  INTERCONNECTING 

AT 

F4 

921  931  931  A  AT 

N  C 

5995  A137 

MIL-C-XXXXX  UBLE  ASSY  INTERCONNECTING 

AT 

F4 

921  931  931  A  AT 

N  C 

6105  A180 

MIL-M-62361  MOTOR  DRIVE  DIREQ  CURRENT 

AT 

D2 

942  952  944  G  AT 

U 

6110  A372 

MIL-D-62559  DISTRIBUTION  BOX 

AT 

D2 

924  924  924  924  A  AT 

N  C 

6110  A373 

MIL-D-62560  DISTRIBUTION  BOX 

AT 

D2 

924  924  924  924  A  AT 

N  C 

6115  0254 

MIL-G-62186  GENERATOR. ALTERNATING  CURREN 

AT 

F4 

862  864  902  A  AT 

YDl  99 

U  B 

6130  0312 

MS-17100  RECTIFIER  SEMI  Z8V0LT  lOOAMP 

AT 

H5 

901  902  902  A  AT 

YDl  99 

N  C 

6130  A285 

MIL-P62071  POWER  SUPPLY;HIGH  VOLTAGE 

AT 

C2 

873  883  902  A  AT 

U  B 

6140  0722 

MS91872  FILLER  UP  BAHERY 

AT 

H5 

911  921  921  A  AT 

N  C 

6140  0756 

MIL-B-11188  BAHERIES  LEAD  ACID 

AT 

D2 

924  924  924  924  A  AT 

N  C 

6140  0757 

MIL-B-11188  BAHERIES  LEAD  ACID 

AT 

D2 

924  924  924  924  A  AT 

N  C 

6140  0758 

MIL-B-11188/2  BAHERIES  LEAD  ACID 

AT 

D2 

924  924  924  924  A  AT 

N  C 
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PA  AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC  LL 

f  9 

F  9 

F  9 

F  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET  NT 

IT  CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

6140 

0761 

A-A-XXXXX  BAHERIES  ALKALINE  NICKEL 

AT 

F4 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6140 

0762 

MIL-B-23272  BAHERIES  ALKALINE  NICKEL 

AT 

H5 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6140 

0763 

MIL-B-23272/1  BAHERIES  ALKALINE  NICKEL 

AT 

H5 

924  924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6140 

0782 

MS35915  STORAGE  BATTERY  LEAD 

AT 

H5 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

6140 

0783 

A-A- 52499  STORAGE  BAHERY  LEAD 

AT 

F4 

933 

943 

944 

G 

AT 

U 

6140 

A759 

MIL-B-62346  BATTERIES  LEAD  ACID 

AT 

D2 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6140 

A760 

MS52149  BATTERIES  LEAD  ACID 

AT 

D2 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6146 

2074 

MIL-C-3702  CABLE  POWER  ELECTRICAL 

AT 

D2 

941 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

6220 

1016 

SAE-J571  DEMENSIONAL  SPEC  FOR  SEALED  BEA 

AT 

F5 

RB4 

894 

904 

A 

AT 

U 

B 

6220 

1037 

MS51302  STOPLIGHT  BLACKOUT 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1038 

MS51303  LIGHT  MARKER 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1062 

A-A-XXXXX  FILTER  LIGHT 

AT 

F4 

923  923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1063 

MIL-F-13455  FILTER  LIGHT 

AT 

H5 

923  923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1068 

A-A-52498  FLOODLIGHT  ELECTRIC 

AT 

F4 

924 

924 

924 

944 

G 

AT 

U 

6220 

1069 

MS51320  FLOODLIGHT  ELECTRIC 

AT 

H5 

924 

924 

924 

944 

G 

AT 

U 

6220 

A358 

MIL-W-62151  ACCESSORY  KIT.WARNING  DEVICE 

AT 

H5 

872 

882 

902 

A 

AT 

U 

B 

6240 

1132 

LAMP  SEALED  BEAM 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

6240 

1366 

MS  35478K  LAMP,  INCANDESCENT  S-8  BULB 

AT 

Cl 

944 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

6240 

1367 

MS35480K  LAMP.  INCANDESCENT  R-12  BULB 

AT 

Cl 

944 

951 

951 

A 

AT 

N 

D 

6240 

1368 

MS35481  LAMP.  INCANDESCENT  S-8  BULB 

AT 

Cl 

944 

951 

951 

A 

AT 

N 

0 

6620 

1044 

MS35424  LIGHT  MARKER  CLEARANCE 

AT 

F5 

921 

931 

931 

A 

AT 

MC 

84 

N 

C 

6650 

A190 

MIL-F-62422  FILTER  LASER  HAZARD  PROTECTI 

AT 

B1 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

6680 

0230 

MIL-S-10215G  SPEEDOMETERS 

AT 

D2 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

6695 

0100 

A-A-XXXXX  INCLINOMETER  BALL  STYLE 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

6695 

A099 

INCLINOMETER  BALL  STYLE  MIL-I-62384 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

8030 

0654 

A-A-XXXXX  SEALING  COMPOUND 

AT 

F4 

923 

933 

944 

G 

AT 

U 

8030 

0655 

MIL-S-12158  SEALING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

933 

944 

G 

AT 

U 

8030 

A135 

MIL-STD-340  COATING  PACK  CEMENTATION 

AT 

F5 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

C 

8145 

A052 

MIL-C-11264  CONTAINERS  WOOD  SHIPPING 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

9330 

1268 

A-A-XXXXX  SHEET  MOLDING  COMPOUND 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9330 

1269 

MIL-S-62502  SHEET  HOLDING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9330 

A115 

HIL-L-62474  LAMINATE  ARAMID 

AT 

Cl 

942 

952 

952 

A 

AT 

N 

9340 

1004 

MIL-G-47034  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9340 

1005 

A-A-XXXXX  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9510 

0837 

MIL-S-62470  STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9510 

A057 

MIL-S-62471  STEEL  STAINLESS 

AT 

H5 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

C 

9510 

A058 

STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

9630 

A020 

SAE-J-404-80  CHEMICAL  COMP 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

9630 

A025 

HIL-P-62680  POWDER  NICKLE  CHROMIUM  ALU 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

C 

GDRQ 

A135 

MIL-HDBK-XXX  ANALYSTS  &  DESIGN  OF  AUTO  B 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

C 

MFFP 

A480 

MIL-STD  1876  NITRIDING  GASEOUS 

AT 

F2 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

C 

MFFP 

A514 

MIL-STD-1884  COATING 

AT 

Cl 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

c 

MISC 

0114 

MIL-HDBK-XXX  SPECIFICATION&STANOARDS  ON 

AT 

F4 

894 

904 

904 

A 

AT 

N 

c 

NDTl 

0184 

MIL-5TD-1895  RADIOGRAPHIC  REF  STANDARDS 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

c 

NDTl 

A071 

MIL-STD-1875  ULTRASONIC  INSPECTION 

AT 

FI 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

c 

PACK 

0862 

MIL-B-12841  BASIC  ISSUES  FOR  MILITARY  VE 

AT 

C2 

874 

884 

914 

A 

AT 

U 

R 

PACK 

0968 

MIL-H-46709  HOWITZER  MED  SELF  PROP  155MM 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

PACK 

0982 

MIL-T-46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

PACK 

A360 

MIL-R-62220  RECOVERY  VEH  M88A 

AT 

F2 

901 

911 

921 

A 

AT 

U 

R 

PACK 

A361 

MIL-C-62291A  CHASSIS  WEAPON 

AT 

F2 

901 

911 

921 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

A367 

MIL-B-45389A  BULLDOZER  SHIP  &  STORAGE 

AT 

F2 

903 

913 

921 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

A382 

MIL-H-46723  HOWITZER  SELF  PROPELLED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

PACK 

A383 

MIL-C-46746  CARRIERS  LIGHT  TRACKED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

PACK 

A384 

MIL-C-62053  CARRIER  GUIDED  MISSILE 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

C 

QCIC 

A136 

MIL  STD  40001  FINAL  INSPECTION  RECORD 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

C 

AT 

TOTAL  - 

376  .  DELINQUENT  -  297  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  338  . 

6-31 

.  Y 

-  7 

>  i 

1  -  ( 

[) 

1520 

0026 

MIL  H  8501A  HEL  FLG  AND  GND  HDLG  DUAL 

MIL  HDBK  HELICOPTER  ENGRNG  QUAL  ASSUR 

AV 

D2 

814 

852 

883 

A 

AV 

AS 

11 

U 

R 

1520 

A005 

AV 

F2 

873 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

1560 

0173 

MIL  T  27422  TANK  FUEL  CRASH  RES  ACFT 

AV 

D2 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

C 

1560 

0174 

MIL  M  58091A  MAINT  KIT  PLASTC  WINDO  ACFT 

AV 

D1 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

C 

1560 

A169 

MIL  T  7378  REV  B  TANK  FUEL  ACFT  EXTERNAL 

AV 

B2 

884 

894 

894 

A 

AV 

N 

C 

1680 

A556 

MIL  G  58087A  GRIP  ASSY  CYC  CONTROL  HEL 

AV 

Cl 

892 

902 

902 

A 

AV 

AS 

N 

C 

1730 

0318 

MIL  S  8512E  SUPPORT  EQUIP  AERD  DESIGN  OF 

AV 

D2 

892 

913 

913 

A 

AV 

AS 

99 

N 

C 

2925 

A029 

MIL-S-7886/1002B  SPARK  PLUG  SHIELDED 
MA4534  SOCKET  WRENCHES  HAND  (METRIC) 
AS4167  WRENCH  FLARE  NUT  CROWFOOT  12  PT 

AV 

D5 

934 

934 

934 

A 

AV 

N 

C 

5120 

A025 

AV  GL 

E5  B 

943 

943 

943 

A 

AV 

N 

C 

AC91 

AV 

A5 

902 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

5120 

AC92 

MA1547A  SPLINE  WRENCH  SYS  METRIC  PERF  RE 

AV 

A5 

902 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

5895 

A324 

MIL-C-58111(AV)  CONTROL  UNIT  C-11746(V) 
MIL-I-58110A(AV)  INDICATOR.REMOTE 
MIL-I-5721D  INDICATOR  INDICATED  AIRSPEED 

AV 

F4 

864 

872 

872 

A 

AV 

N 

C 

5895 

A359 

AV 

FI 

881 

884 

884 

A 

AV 

N 

c 

6610 

0409 

AV 

D2 

943 

952 

952 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6620 

A115 

MIL-1-58099  INDICATOR  PRESSURE  TYPE  TB-1 

AV 

01 

934 

942 

942 

A 

AV 

N 

c 

6670 

0179 

MIL  W  XXXX  WEIGH  KIT  ACFT  PLTFM  SCALES 

AV 

B4 

892 

912 

912 

A 

AV 

N 

c 

0154 

MIL-STD-XXXX  ROTORCRAFT  FLIGHT  AND  BROUN 

AV 

A4 

942 

942 

951 

A 

AV 

AS 

11 

N 

D 

0155 

AIRBORNE  STORES  GROUND  FIT  COMPATIBILITY 

AV  SO 

D2 

943 

963 

963 

A 

AV 

AS 

18 

N 
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PROJECT 

HFAC  0071 
TMSS  A197 
TMSS  A213 


.TITLE .  PY 


MIL-STD-1294A  ACOUSTICAL  NOISE  LIMITS 
MIL  M  63029B  AV  OP  MANS  &  CHKLISTS  AM 
MIL  M  63011A  TMS  FOR  MAINT  TEST  FLIGHT  R 


PA 

AA 

BA 

PP  -2-  -A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

RC 

GC 

SC 

LL  F  g  F  g 

F  g  F  g  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT  lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR  SRR  T 

VT 

YT 

T 

RT 

S 

AV 

F2 

934 

943  943  A 

AV 

AS 

11 

N 

AV 

FI 

811 

813  904  A 

TM 

U 

AV 

F2 

834 

843  904  A 

TM 

U 

AV  TOTAL  -  21  ,  DELINQUENT  -  18  ,  STATUS  COOES:  A  - 
6810  1185  MIL  T  19588  TOLUENE  METHYL  ISOBUTYL  KETO 
CG  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 


1265  A009 
3895  0321 
3895  0322 
4820  0071 
5445  0025 
5805  0051 
5805  0051 
5805  0051 
5805  0051 
5805  0051 
5810  A102 
5820  0065 
5820  0066 
5820  A836 
5820  A851 
5820  A852 
5820  A860 
5820  A894 
5820  A907 
5855  A295 
5855  A351 
5855  A352 
5855  A353 
5855  A354 
5855  A355 
5855  A367 
5855  A368 
5855  A369 
5855  A370 
5855  A371 
5855  A378 
5860  AOll 
5860  A012 
5860  A014 
5865  A051 
5865  A052 
5895  0390 
5895  A356 
5895  A379 
5910  A476 
5920  A179 
5920  A947 


01 

02 

03 

04 

05 


5935  3848 
5935  3848 


12 

.  .  27 
5935  3858  01 
5935  3858  02 
5935  3858  03 
5935  3858  04 
5935  3858  05 
5935  3875 
5935  3875  01 
5935  3895 
5935  3902 
5935  3907  01 
5935  3907  02 
5935  3907  03 
5935  3907 
5935  3911 
5935  3911 
5935  3911 
5935  3911  _ 
5935  3911  05 
5935  3931 
5935  3932 
5935  3932  01 
5935  3932  02 


04 

01 

02 

03 

04 


MIL  C  XXX  CMPTR  SYS  GUN  CP  1317  GYK  29 
MIL  R  3206B  REEL  MACH  CABLE  HAND  RL  39 
MIL  R  13442C  REEL  MACH  CABLE  HAND  ADJUST 
MIL  A  10894C  AMPLIFIER  PWR  SUPPLY  AM  598 
MIL  T  10767F  TOWER  COMPONENTS  OF 
EIA  TIA  411  CELLULAR  RDO  COMM  INTERSYS 
EIA  TIA  412B  CELLULAR  TELECOMM  INTERSYS 
EIA  TIA  413B  CELLULAR  TELECOMM  INTERSYS 
EIA  TIA  414  CELLULAR  RDO  TELECOMM 
EIATIA  415B  CELLULAR  RDO  TELECOMM 
MIL  P  55326A  PRINT  CIR  BOARD  PL  1208  VRC 
MIL  R  49023  RADIO  SET  AN  GRC  103  VI 

MIL  R  49024  RADIO  SET  AN  GRC  103  V2 

MIL  C  49245A  CONTROL  ORDERWIRE  C10717 
MIL  R  XXX  RADIO  SET  AN  GRC  222 
MIL  A  XXX  AMPL  CONVERTER  AM  4319  GRC  103 
MIL  A  XXX  AMPL  CONVERT  AM  4316A  GRC  103 
MIL  R  49304  RDO  SET  AN  PRC  126 
MIL-R-XXX  RADIO, HANDHELD  AN/PRC-XXX 
MIL  R  49404  REG  VOLTAGE  BIAS  CN  1559  UA 
MIL  A  49425  AVIATOR  IMAGE  SYS  AN  AVS  6 
MIL  L  49426  LENS  ASSY  AN  AVS  6V1  6V2 

MIL  L  49427  LENS  ASSY  EYE  PC  AN  VS61  62 

MIL  I  49428  IMAGE  INTENSIFIER  MX  10160 
MIL  P  49429  PWR  SUPPLY  ANVIS  18MM 
MIL  L  XXX  LENS  ASSY  EYEPIECE  NIGHT  VISIO 
MIL  L  XXX  LENS  ASSY  AN  PVS  7B 
MIL  G  49313  GOGGLES  NIGHT  VISION  ANPVS7 
MIL  P  49452  PWR  SUPPLY  18MM  MX  10130 
MIL  49453  IMAGE  INTEN  ASSY  MX  10130 
MIL-S-XXX  SCAN  INTERUCE  PL  1403B  UA 

MIL  0  XXX  OPTICS  MODULE 

MIL  E  XXX  ELECTRONIC  MODULE  ASSY 

MIL  L  XXX  LASER  MODULE 

MIL  T  49363  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3614 

MIL  T  49364  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3615 

MIL  T  49303  TRANSPONDER  SET  AN  PPN  19V 
MIL  A  XXX  AMPL  FREQ  MULTI  AM4320  GRC  103 
MIL  A  XXX  AMPLIFIER  PWR  SUPP  GRP  0G174 
MS35034A  MIL-STD  CAP 
MIL  A  49201  ARRESTER  ELEC  F1482  F1495  G 
MIL  M  49240A  MULTIPLEXER  TD  1235  P  HC 
MIL-C-RRRRR/62  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 
MIL-C-RRRRR/111  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 
MIL  C  55302  24  CONN  PC  RECEPT 

MIL  C  55302  25  CONN  PC  RECEPT 

MIL  C  55302  31  CONN  PC  KEYING  ACCESS 

MIL  C  55302  156  CONN  PC  PLUG  RT  ANGLE 
MIL  C  55302  23  CONN  PC  PLUG 
MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 
MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 
MIL-A-55339A  ADAPTERS  CONN  COAXIAL  RAD 
MIL-C-55302/AAA  CONN  PRT  CIR  SUBASSEMBLY 
MIL-C-55302/26  CON  PRINT  CIR  PLUG 
MIL-C-55302/27  CON  PRINT  CIR  RECP 
MIL-C-55302/110  CON  PRINT  CIR  PLUG  RA 
MIL-C-55302/118  CON  PRINT  CIR  PLUG  DEC 
MIL-C-39012/60A  CONN  RECP  ELEC  COAXIAL 
MIL-C-39012/61A  CONN  RECP  ELEC  COAXIAL 
MIL-C-39012/62A  CONN  RECPT  ELEC  COAXIAL 
MIL-C-39012/93A  CONN  RECEPT  ELEC  COAXIAL 
MIL-C-39012/94A  CONN  RECEP  ELEC  COAXIAL 
MIL-C-55181/8C  CONN  RECEP  ELECT 
MIL-C-39032/26  CONN  PLUGS  ELECT 
MIL-C-39012/1  CONN  PLUG  ELECT 
MIL-C-39012/2  CONN  ELECT  COAXIAL 


21  ,G-0  ,Y-0  .Z-0 


CG 

H5 

901 

903  903 

A 

GS 

N 

1  , 

G  -  0 

.  Y  -  0 

.Z-0 

CR 

F4 

894 

914 

914 

A 

N 

CR 

D2 

904 

924 

944 

A 

CR 

99 

U 

CR 

D2 

904 

912 

924 

A 

CR 

99 

U 

CR 

H5 

904 

912 

912 

A 

N 

CR 

D2 

904 

922 

922 

A 

CR 

99 

U 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

CR 

H5 

904 

911 

911 

A 

N 

CR 

F2 

863 

871 

904 

A 

U 

CR 

F2 

863 

871 

904 

A 

U 

CR 

C2 

852 

872 

904 

A 

CR 

U 

CR 

A4 

873 

893 

904 

A 

U 

CR 

A4 

873 

893 

904 

A 

U 

CR 

A4 

882 

883 

904 

A 

U 

CR 

FI 

894 

901 

901 

A 

N 

CR 

B4 

903 

904 

904 

A 

CR 

N 

CR 

A2 

883 

891 

904 

A 

U 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

U 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 
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EIA/TIA-455-22B  AMBIENT  LIGHT  SUSCEPT  FO 
EIA-455-56A  SP-3144  TEST  METH  FOR  EVALUA 
EIA-455-65A  SP3145  OPTICAL  F  0  FLEXTURE 
TIA/EIA455-7-92  NUM  APERTURE  STEP-INDEX 
TIA/EIA455-106  PROCEDURE  MEAS  NEAR-INFRA 
EIA/TIA-455-57B  OPTICAL  FIBER  END  PREP 
EIA-455-1-81  FIBERS  FIBEROPTICS 
EIA-455-2-80  FIBERS  F.O.  CABLES 
EIA-455-3-81  FIBERS  F.O.  CABLES 
EIA-455-40-83  CABLE  FLUID 
EIA-455-89-83  OPTIC  CABLE  FIBER 
EIA-455-165-86  FIBER  SINGLE  -MODE 
EIA-455- 166-86  FIBER  SINGLE  MODE 
MIL-STD-1864  F.O.  SYMBOLS 
EIATIA455-2B  SP-3345  IMPACT  TEST  MEASURE 
EIATIA45532A  SP-3346  F  0  COMPONENT  OUST 
EIATIA45535A  SP-3347  F  0  CIRCUIT  DISCONT 
EIATIA455180  SP-3348  MEASURE  OPTICAL  TRA 
EIATIA455184  SP-3349  COUPLING  PROOF  OVER 
EIATIA455185  SP-3350  STRENGTH  OF  COUPLIN 
TIA/EIA-455-5B  HUMIDITY  TEST  PROCEDURE 
TIA/EIA-455-11B 
TIA/EIA  455-8  PN-2828 
TIA/EIA  455-34ASP2936 
TIA/EIA  455-56BSP3272 
TIA/EIA  455-118PN3234 
TIA/EIA  455-71APN3375 
ATIA-455-120  PN-3309 
TIA/EIA  455-157SP3099 
TIA-526-6  PN-3177 

TIA/EIA-626  SP-2980  MULTIMODE  F.O.  LINK 
EIA-455-102  SP-3396  WATER  PRESSURE  CYCLI 
EIA/TIA455-3ASP-3409  PROCEDURE  MEAS  TEMP 
TIAEIA455-1BSP2761-C  CABLE  FLEX  FOR  F.O. 
TIAEIA455.21BSP276C  MATING  DURABILITY  OF 
TIAEIA455-36BSP2995B  TWISTTEST  F.O.  CONN 
TIAEIA455-59A  SP2835  MEAS  F.BPT  DISC  USI 
TIAEIA455.60A  SP2836  MEAS  FIB  OR  CAB  LEN 
TIAEIA455-61A  SP2837  MEAS  FIB/CAB  ATTEN 
MIL-C-17/28  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MIL  C  49059  2C  CABLE  ELEC  FLEX  FLAT 
MIL-C-49055/15  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  ELE 
MIL-C-17G  CABLES  RADIO  FREQ  FLEX 
MIL  C  17/2  CABLE  RADIO  FREC 
MIL-C-17/6  CABLE  RADIO  FREC 
MIL-C-17/15  CABLE  RADIO  FR? 

MIL-C-17/28  CABLE  RADIO  FREfi 
MIL-C-17/30  CABLE  RADIO  FREC 
MIL-C-17/45  CABLE  RADIO  FREC 
MIL-C-17/54  CABLE  RADIO  FREC 
MI L-C- 17/73  CAB  RAD  FREQ  COA 
MIL-C-17/74  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  50  OH 
MI L-C- 17/75  CABLE  RAD  FREQ  COAX  50  OHMS 
MIL-C-17/77  CABLE  RADIO  FREQ  COAX 
MIL-C-17/79  CABLE  RADIO  FREQ  COAX 
MIL-C-17/84  CABLE  RAD  FRQ  COAX  50  OHMS 
MIL-C-17/119  CABLE  RADIO  FREQ  COAX 
MIL-C-17/155  CABLE  RADIO  FREC 
MIL-C-17/157  CABLE  RADIO  FREQ 


COAXDIAL 
COAXIAL 
TWIN 
COAXIAL 
COAXIAL 
TWIN 
COAXIAL 
50  AHMS 


COAXIAL 

COAXIAL 


CR 


MIL-C-17/162  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MIL-C-17/167  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MI  L-C- 10392 

MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN 
MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN 
MIL-C-55668 

MIL-G-49267  GYROSCOPE  DISPLACE  CN  1314A 

A  A  XXX  AMPLIFIER  AM  4825  U 

MIL  M  10304  METERS  ELEC  INDICATING  PANEL 

A  A  XXX  TEST  SET  RDO  AN  PRM  34 

A  A  XXX  COUNTER  ELEC  DIGITAL  TS  3662 

A  A  XXX  GENERATOR  SIGNAL  SG  1145 

A  A  XXX  GENERATOR  DIGITAL  DATA  SG  1139 

A  A  XXX  MEASURING  SET  RDO  AN  URM  199 

A  A  XXX  MULTIMETER  BATTERY  0  35  AMP  0  10 
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PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR  SRR 

SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

6625  AB08 

A  A  XXX  BRIDGE  IMPEDANCE  ZM  78 

CR 

F4 

904  922 

922  A 

N 

C 

6625  AB35 

MIL  T  49435  TEST  SET  TS  4321  AVR  2 

CR 

D2 

913  933 

933  A  CR 

N 

C 

6625  AB36 

MIL  T  49435  TEST  SET  AN  UPM  148 

CR 

F5 

913  933 

933  A  CR 

N 

C 

6625  AB38 

MIL-T-49057A  TEST  SET  IFF  AN  TPM  25A 

CR 

R1 

914  924 

924  A 

N 

C 

6660  0067 

MIL  W  12404E  WIND  MEASURE  SET  AN  GMQ  11 

CR 

D2 

883  903 

913  A 

U 

B 

6665  A545 

MIL  R  XXX  RCVR  GRP  OR  311  TOO  T1 

CR 

B4 

881  901 

913  A 

U 

B 

6665  A612 

MIL  P  49392  PROBE  RADIAC  DT  590  PDR  56A 

CR 

FI 

904  912 

912  A 

N 

C 

6720  0348 

MIL-C-55669B  CAMERA  STILL  PICT  35MM 

CR 

H5 

932  934 

934  A  CR 

AS 

99 

N 

C 

6720  A314 

MIL  R  49016A  CR  RCDR  CODE  MATRIX  LA434 

CR 

D2 

873  884 

904  A 

U 

B 

6730  1006 

MIL-P-15127  PROJ  STILL  PICT  AP4 

CR 

'Hb 

932  934 

934  A  CR 

SH 

99 

N 

C 

6730  A127 

MIL-V-11815B  VIEWER  STILL  PICT  ARI2 

CR 

H5 

932  934 

934  A 

N 

C 

6740  A135 

MIL  P  55157A  PRINT  PROJ  PHOTO  EN  36 

CR 

D2 

883  903 

913  A 

U 

B 

6750  0421 

2  F  333  FILM  PHOTO  MOTION  PIC  BLK  WHT 

CR 

D2 

883  903 

913  A 

U 

B 

6760  A349 

MIL-T-12020C  TRIPOD  PHOTO  LM41 

CR 

Hb 

932  934 

934  A 

N 

C 

8145  0054 

MIL-STD-XXX  CASES  TRANS 1ST  COMB  ELEC  EGM 

CR 

A4 

932  952 

952  A  CR 

OS 

69 

N 

CMAN  0012 

MIL  STD  1960  JT  ELEX  TYPE  DES  SYS 

CR 

F2 

863  872 

924  A  CR 

EC 

11 

U 

B 

EDRS  0157 

MIL-C-9949  CARDS  COPY 

CR 

A2 

933  953 

953  A  CR 

AS 

16 

GS 

N 

EMCS  0140 

IEEE  STD  299  STD  MEAS  EFFECT  ELECTRO 

CR 

A4 

923  943 

943  A  CR 

EC 

N 

C 

EMCS  0141 

MIL  STD  285  AHEN  MEAS  ELECTRO  SHIELD 

CR 

H5 

923  943 

943  A  CR 

EC 

N 

C 

EMCS  0146 

MIL-STD-220A  METHOD  OF  INERTION  LOSS 

CR 

F2 

931  953 

953  A  CR 

EC 

11 

N 

EMCS  0149 

MIL-STD-463A  DEFINITION  SYS  UNITS 

CR 

H5 

932  933 

933  A  CR 

EC 

11 

N 

C 

GDRQ  0099 

MIL  P  11268L  PARTS  MAT  PROCESS  ELEC  EQMT 

CR 

A2 

903  923 

933  A 

U 

B 

MISC  0137 

MIL-HDBK-XXX  WORK  BREAK  STRUCT  SOFTWARE 

CR 

F4 

913  932 

934  A  CR 

U 

B 

TCTS  1141 

MIL  STD  188  114A  ELEC  CHAR  OF  DIGITAL 

CR 

A4 

913 

921 

921  G  CR 

EC 

90 

NS 

U 

TCTS  2410 

MIL  STD  188  241  VHF  TACT  SINGLE  CHAN  R 

CR 

A4 

883  901 

934  A  SC 

U 

B 

CR  TOTAL  - 

243  ,  DELINQUENT  -  190  .  STATUS  OWES:  A  - 

225  . 

G  - 

18 

.  Y 

-  0  .  i 

i  -  0 

1005  0803 

A-A-XXX  RIFLE  PELLET  22  CALIBER 

CS 

B4 

A 

932  942 

952  A 

CS 

U 

3740  0136 

MIL-S-14102  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALL 

CS 

H5 

931  942 

952  A  MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740  0137 

A-A-XXXXX  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALLY 

CS 

F4 

A 

931  942 

952  A  MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740  0138 

MIL-T-52062  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

H5 

931  942 

952  A  MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740  0139 

A-A-XXXXX  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

F4 

A 

931  942 

952  A  MD 

YDl 

99 

CS 

U 

3740  0141 

MIL-T-52062  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

CS 

F2 

942  954 

954  A  MD 

YDl 

99 

N 

3740  0143 

MIL-T.52940  AEROSOL  GENERATOR  NON  THERMA 

CS 

H5 

A 

942  954 

954  A  MD 

YDl 

99 

N 

3740  0144 

A-A-XXXX  AEROSOL  GENERATOR  FOR  THERMAL 

CS 

A4 

A 

942  954 

954  A  MD 

YDl 

N 

3740  0145 

MIL-S-23923  SPRAYER  AND  DUSTER  UNITS  INS 

CS 

H5 

A 

942  954 

954  A 

YDl 

99 

N 

3740  0146 

A-A-XXXX  SPAYER  AND  DUSTER  UNITS  INSECT 

CS 

A4 

A 

942  954 

954  A  ME 

YDl 

99 

N 

3740  0147 

MIL-S-82068  SPRAYERS  PESTICIDE  TRAILER  M 

CS 

H5  A 

942  954 

954  A  ME 

YDl 

99 

N 

3740  0148 

A-A-XXXXX  SPAYERS  PESTICIDES  TRAILER  NOU 

CS 

A4 

A 

942  954 

954  A  ME 

YDl 

99 

N 

3740  0149 

MIL-S-23891C  SPRAYER  DUSTER  BACKPACK  TYP 

CS 

H5 

942  944 

943  G  MD 

YDl 

99 

U 

3740  0150 

MIL-S-53049  SPRAYER  POWERED  ULV  PORTABLE 

CS 

H5 

942  944 

943  G  MD 

YDl 

99 

U 

3740  0151 

MIL-S-12511G  SPRAYER  PESTICIDE  FR/WE  MOU 

CS 

Hb 

942  952 

952  A  MD 

YDl 

99 

N 

4510  0290 

IR  STDY  FAUCET  SINGLE 

CS 

E3 

934  954 

954  A  ME 

YDl 

99 

N 

4510  0291 

IR  STDY  FAUCET  DOUBLE 

CS 

E3 

934  954 

954  A  ME 

YDl 

99 

N 

4720  0041 

IR  STDY  HOSE  AIR  DUCY  4503  450 

CS 

E3 

933  934 

944  Y  ME 

SH 

99 

CS 

U 

4720  0042 

IR  STDY  HOSE  ASSEM  AIR  DUCT  297  30 

CS 

E3 

933  934 

944  Y  ME 

SH 

99 

CS 

U 

4720  0049 

L-T-790  TUBE  NONMETALLIC:  POLYVINYL  CHL 

CS 

Hb 

A 

941  954 

954  A 

82 

N 

4720  0050 

A-A-XXXX  TUBE  NONMETALLIC;  POLYVINYL  CHL 

CS 

F4  A 

941  954 

954  A 

82 

N 

4730  0206 

IR  STDY  CLAMP  REPAIR  PIPE  202  20 

CS 

E3 

P 

924 

924  934 

951  A  ME 

SH 

99 

U 

D 

4730  0207 

IR  STDY  NIPPLE  PIPE  2948  295 

CS 

E3 

924  924  934 

951  A  ME 

SH 

99 

U 

D 

4730  0208 

IR  STDY  REDUCER  PIPE  1781  178 

CS 

E3 

924 

924  934 

954  A  ME 

SH 

99 

CS 

U 

4730  0255 

IR  STDY  PLUG  TUBE  THREADED  454  45 

CS 

E3 

P 

932  943 

943  Y  ME 

SH 

99 

CS 

U 

4730  0283 

IR  STDY  TRAP  STEAM  403  40 

CS 

E3 

941  961 

961  A  ME 

SH 

99 

N 

4730  0319 

MSS  SP  104  WROUGHT  COPPER  LW  SOLDER  JOIN 

CS 

F5 

B 

942  951 

951  A 

CS 

N 

D 

4730  0341 

AS4130  ELBOW  45  BULKHEAD  REDUCED  BODY  FL 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0342 

AS4131  ELBOW  90  REDUCED  BODY  FLARELESS 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0343 

AS4132  ELBOW  90  BULKHEAD  REDUCED  BODY  FL 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0349 

AS4133  TEE  REDUCED  BODY  FLARELESS 

CS 

Fb 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0350 

AS4134  TEE  BULKHEAD  ON  RUN  REDUCED  BODY 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

N 

4730  0351 

AS4135  TEE  BULKHEAD  ON  SIDE  REDUCED  BODY 

CS 

Fb 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0358 

AS4136  CROSS  REDUCED  BODY  FLARELESS 

CS 

F5 

6 

942  952 

952  A 

N 

4730  0359 

AS4137  ELBOW  45  SWIVEL  REDUCED  BODY  FLAR 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0360 

AS4138  ELBOW  90  SWIVEL  REDUCED  BODY  FLAR 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

N 

4730  0361 

AS4139  TEE  SWIVEL  ON  RUN  REDUCED  BODY  FL 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

N 

4730  0362 

AS4140  TEE  SWIVEL  ON  SIDE  REDUCED  BODY  F 

CS 

F5 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4730  0363 

AS4141  CROSS  SWIVEL  ON  SIDE  REDUCED  BODY 

CS 

Fb 

B 

942  952 

952  A 

CS 

N 

4820  0640 

IR  STDY  VALVE  VENT 

CS 

E3 

933  954 

954  A 

CS 

N 

4820  0641 

IR  STD  Y  COCK  PLUG  413  41 

CS 

E3 

932  953 

953  A  ME 

SH 

99 

CS 

N 

4820  0642 

IR  STDY  VALVE  PLUG  931  93 

CS 

E3 

P 

933  953 

953  A  ME 

SH 

99 

CS 

N 

5510  0341 

A-A-XXXXX  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

F4 

A 

931  942 

952  A  ME 

CS 

U 

5510  0342 

MM-T-371E  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

H5 

931  942 

952  A  ME 

CS 

U 

5510  0343 

A-A-XXXXX  LUMBER  HARDWOOD 

CS 

F4 

A 

931  942 

952  A  ME 

YDl 

99 

CS 

U 

5510  0344 

W1-T-736C 

CS 

H5 

931  942 

952  A  ME 

YDl 

99 

CS 

U 

5510  0345 

A-A-XXXXX  LUMBER  SOFTWOOD 

CS 

F4 

A 

931  942 

952  A  ME 

SH 

99 

CS 

U 

5510  0346 

MM-L-751H 

CS 

H5 

931  942 

952  A  ME 

SH 

99 

CS 

U 
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PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LL 

F  Q 

F  9 

F  9 

^  9 

T 

RU 

All 

Fll 

TU 

R 

0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5510 

0400 

PS  20  AMERICAN  SOFTWOOD  LUMBER  STANDARD 

CS 

A5 

B 

943 

953  953 

A 

ME 

SH 

99 

N 

5530 

0055 

A-A-55057  PANELS  WOOD  WOOD  BASED  CONSTRU 

CS 

A2 

943 

954 

954 

A 

99 

N 

5530 

0056 

PS  2  WOOD  BASED  STRUCTURAL  USE  PANELS  PE 

CS 

B2 

B 

943 

954 

954 

A 

99 

N 

5530 

0057 

TECO  PRP  133  STRUCTURAL  USE  PANELS  PERFO 

CS 

B2 

B 

943 

954 

954 

A 

99 

N 

cs 

TOTAL  - 

52  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  47  , 

G  - 

2 

,  Y 

-  3 

,  i 

!  -  ( 

) 

7210 

0305 

A-A-XXX  BOAT  CLOTH 

CT 

F4 

924 

924 

934 

944 

A 

NU 

CT 

U 

B 

7210 

0306 

DDD-T-551K  TOWEL  BATH  COTTON  TERRY 

CT 

H5 

922 

922 

944 

A 

GL 

NU 

99 

U 

B 

7210 

0310 

A  A  XXX  INSECT  BAR  COT  TYPE  NYLON  NET 

CT 

F4 

923 

923 

944 

A 

Nil 

U 

B 

7210 

0312 

A  A  XXXXX  COVER,  MATTRESS.  PLASTIC 

CT 

A4 

A 

923 

923 

932 

932 

A 

MD 

MS 

03 

CT 

N 

C 

7210 

0317 

A-A-XXXXX  PILLOWCASE  COTTON  AND  POLY/CTN 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

SA 

99 

CT 

N 

C 

7210 

0326 

A-A- 55188  UNKETS  BED  WOOL 

CT 

F2 

A 

934 

951 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

7210 

0327 

A-A-55214  PILLOWCASE  COTTON 

CT 

F2 

941 

951 

951 

A 

G1 

NU 

99 

N 

D 

7210 

0330 

MIL-B-844  BLANKET  BED  (WOOL)  SHRINK 

CT 

D5 

A 

944 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

N 

D 

8305 

0165 

A  A  XXXX  CLOTH  BRATTICE  COTTON  FIREREST 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

NU 

CT 

N 

C 

8305 

0166 

A  A  XXXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

AR 

CT 

N 

C 

8305 

0467 

A-A-XXX  CLOTH  DUCK  TEXTURED  NYLON 

CT 

F4 

924 

924 

944 

944 

Z 

G1 

Nil 

99 

U 

A 

8305 

0474 

A-A-XXXXX  CLOTH  TAFFETA  NYLON 

CT 

F4 

A 

924 

934 

941 

A 

GL 

NU 

11 

U 

B 

8305 

0480 

A-A-XXX  CLOTH  TROPICAL  POLYESTER  AND  WOO 

CT 

B4 

A 

924 

924 

942 

942 

A 

U 

C 

8305 

0484 

A-A-XXXXX  CLOTH  POPLIN  POLYESTER  COTTON 

CT 

F4 

A 

931 

934 

941 

A 

Gl 

NU 

99 

U 

B 

8305 

0488 

A-A-XXX  WEBBING  TEXTILE  WOVEN  FOR  TENT 

CT 

F4 

931 

931 

944 

944 

Z 

Gi 

SA 

11 

A 

8305 

0495 

-A-XXXXX  ARTIFICIAL  LEATHER  (CLOTH  COATE 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

CT 

N 

C 

8305 

0497 

A-A-XXX  CLOTH  BROADCLOTH  POLYESTER/COTTO 

CT 

B4 

A 

931 

933 

942 

A 

GL 

U 

B 

8305 

0499 

A-A-XXX  CLOTH  BALLOON  COTTON 

CT 

F4 

932 

942 

942 

A 

GL 

NU 

N 

C 

8305 

0500 

A-A-XXXXX  CLOTH.  AIRPLANE 

CT 

F4 

A 

932 

944 

954 

A 

GL 

AS 

82 

11 

8305 

0510 

A-A-XXXXX  CLOTH  COATED  NYLON  VINYL  COATE 

CT 

F4 

A 

933 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

U 

8305 

0511 

A-A-XXXXX  CLOTH,  BUNTING,  COTTON,  MERCER 

CT 

F4 

A 

933 

954 

954 

A 

Gl 

NU 

99 

U 

8305 

0512 

A-A-50067A  CLOTH  FLANNEL  WOOL 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0513 

A-A-50129A  CLOTH  FLANNEL  LIGHT  WEIGHT 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0514 

A-A-5013A  CLOTH  INTERLINING  POLYESTER 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0515 

A-A-50186A  CLOTH  BUCKRAM  WOVEN  AND  NON-W 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8305 

0516 

A-A-50161A  CLOTH  DENIM  COTTON 

CT 

F4 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8306 

0518 

A-A-50185  CLOTH  BATISTE  COTTON 

CT 

D2 

A 

934 

944 

Z 

GL 

N 

A 

8305 

0519 

A-A-50145  CLOTH  SHEETING  CTN  POLY/CTN 

CT 

D2 

A 

934 

944 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

8305 

0520 

A-A-50128  CLOTH  INTERLINING,  NOWOVEN 

CT 

D2 

A 

934 

951 

951 

A 

GL 

NU 

11 

N 

D 

8305 

0521 

A-A-XXXXX  CLOTH  TROPICAL  POLYESTOR  SPUN 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

11 

N 

C 

8305 

0522 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  COTTON  10  OUNCES 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

11 

CT 

N 

D 

8305 

0523 

A-A-XXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

D2 

A 

934 

944 

944 

A 

Nil 

99 

N 

C 

8305 

0524 

A-A-XXX  CLOTH  POPLIN  POLY/COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

Z 

Gl 

SA 

N 

A 

8305 

0525 

A-A-XXX  CLOTH  CHAMBRAY  COHON  (FLAME 

CT 

F4 

A 

941 

951 

Z 

GL 

NU 

99 

N 

A 

8305 

0526 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0527 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLY/CTN 

CT 

F4 

A 

941 

944 

Z 

GL 

NU 

11 

N 

A 

8305 

0528 

A-A-XXX  CLOTH  TICKING  TWILL  COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0529 

A-A-XXX  CLOTH  WIND  RESISTANT  POPLIN  COH 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8305 

0531 

A-A-XXX  CLOTH  ELASTIQUE  WOOL 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

MC 

11 

N 

D 

8305 

0532 

A-A-55250CL0TH  ELASTIQUE  POLYESTER/WOOL 

CT 

B4 

A 

941 

951 

951 

G 

CG 

U 

8305 

0533 

A  A  XXX  CLOTH  KNIT  JERSEY  POLYBENZIMID 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

Z 

11 

N 

A 

8305 

0534 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  NYLON  (LOW  COUNT  ) 

CT 

F4 

941 

951 

951 

A 

Nil 

N 

D 

8305 

0536 

MIL-C-8068  CLOTH  COATED  NYLON  RUBBER  COA 

CT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AS 

11 

N 

D 

8305 

0537 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  (BASKET  VAR.) 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

Nil 

N 

D 

8305 

0538 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLYESTER 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0539 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  NYLON 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

82 

N 

D 

8305 

0540 

A-A-XXXX  CLOTH  TWILL  POLYESTER  WHITE 

CT 

B4 

941 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8305 

0541 

A-A-50162A  CLOTH  JEAN  COTTON 

CT 

D2 

A 

942 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

N 

D 

8305 

0548 

MIL-C-16375  CLOTH  WIGAN  COTTON 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0549 

MIL-  -396  LACES  LEGGINGS 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0550 

MIL-Y-16698  YARN  COHON 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

N 

8305 

0551 

CCC-C-460  CLOTH  FLANNEL  COTTON 

CT 

H5 

A 

943 

944 

952 

A 

SA 

82 

U 

8305 

0552 

MIL-C-788  CLOTH  BRATTICE  COHON  (F-R) 

CT 

D5 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0553 

A-A-55280  CLOTH  COATED  GLASS  SILICONE 

CT 

F2 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

N 

8305 

0554 

MIL-C-353  CLOTH  WOOL  KNITTED 

CT 

D5 

A 

943 

953 

953 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0555 

A-A-XXX  CLOTH  DENIM  CTN/POLY 

CT 

F4 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

8305 

0558 

A-A-50160A  CLOTH  BROADCLOTH  COHON  MERC 

CT 

D2 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0559 

CCC  C  467  CLOTH  BURLAP  JUTE 

CT 

H5 

A 

944 

952 

952 

A 

GL 

SA 

82 

N 

8305 

0560 

CCC  C  425  CLOTH  BIRDS  EYE  AND  GAUZE 

CT 

H5 

A 

944 

952 

952 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

8305 

0561 

MIL-C-43251  CLOTH  TILE  SYNTHETIC 

CT 

D5 

A 

944 

954 

954 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

8305 

0562 

A-A-XXXXX  CLOTH  POPLIN  COHON 

CT 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

GL 

SA 

11 

N 

8310 

0192 

A-A-XXXXX  THREAD;  PARA-ARAMID  INTERMOD 

CT 

A4 

A 

931 

932 

944 

A 

11 

CT 

11 

B 

8310 

0193 

A-A-XXXXX  THREAD,  ARAMID,  SPUN  STAPLE 

CT 

A4 

A 

931 

944 

944 

A 

GL 

CT 

U 

C 

8310 

0195 

A-A-XXXXX  YARN.  WOOL 

CT 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

CT 

N 

C 

8310 

0196 

A-A-XXXX  THREAD,  NYLON 

CT 

A4 

A 

932 

944 

944 

A 

GL 

NU 

11 

U 

C 

8310 

0197 

A-A-XXXXX  THREAD;  POLYESTER 

CT 

A4 

A 

931 

934 

934 

A 

GL 

CT 

N 

C 

8310 

0199 

MIL-Y-16654  YARN  WOOL 

CT 

D5 

A 

943 

953 

953 

A 

GL 

AS 

N 

8315 

0365 

A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  AROMATIC 

CT 

F4 

924 

934 

944 

A 

SA 

11 

U 

B 

8315 

0369 

MIL-C-87165  COLLAR  JACKET  DETACHABLE 

CT 

H5 

931 

941 

941 

A 

11 

CT 

N 

C 
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PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LL 

F  Q 

Q 

^  Q 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TLI 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8315 

0372 

A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE 

CT 

F4 

A 

932 

943 

954 

A 

GL 

11 

U 

8315 

0373 

A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE  POLY 

CT 

F4 

A 

932 

943 

954 

A 

GL 

NU 

11 

U 

8315 

0374 

A-A-XXXXX  BUCKLES  AND  CLIPS  END  STRAP 

CT 

F4 

933 

943 

943 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8315 

0377 

MIL-T-56660  TAPE  TEXTILE  NYLON  MULTIPLE 

CT 

H5 

942 

944 

944 

Z 

GL 

AS 

99 

N 

A 

8315 

0379 

A-A-XXXXX  RIBBON  DECORATIVE  TRIMMING  PO 

CT 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

NU 

N 

8315 

0380 

MIL-S-3276  SEWING  KIT 

CT 

D5 

A 

943 

954 

944 

G 

GL 

99 

U 

8315 

0383 

MIL-HDBK-150  CLOTHING  COMPONENTS 

CT 

D2 

944 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8320 

0104 

A-A.30166  PADDING  COTTON  STITCHED  ROVING 

CT 

D2 

934 

944 

944 

A 

Gt 

NU 

N 

C 

8320 

0105 

ArA-50167  WADDING  COHON 

CT 

D2 

934 

944 

944 

G 

Gl 

99 

U 

8330 

0192 

A  A  XXXXX  CHAMOIS  LEATHER  SHEEPSKIN  OIL 

CT 

B4 

924 

924 

944 

A 

GL 

NU 

11 

CT 

U 

B 

8330 

0193 

A-A-XXX  LEATHER,  CALFSKIN  AND  KIP 

CT 

A4 

A 

932 

941 

941 

A 

GL 

NU 

11 

N 

C 

8335 

0177 

A-A-XXX  MIDSOLES;  LEATHERBOARD 

CT 

A4 

A 

924 

924 

933 

942 

A 

GL 

SA 

11 

U 

B 

8335 

0178 

A-A-XXXXXCOUNTER  FOOTWEAR 

CT 

F4 

A 

941 

942 

952 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8340 

0563 

A-A-XXX  TENT  LIGHTWEIGHT 

CT 

F4 

934 

943 

964 

A 

GL 

U 

8345 

0203 

A-A-XXXXX  SHAPE  DAY  MARITIME  DIAMOND 

CT 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

NU 

N 

8405 

0116 

A-A-XXXX  BELTS  COAT  MANS  WOOL  PO  Y/WOOL 

CT 

B4 

931 

941 

941 

A 

MC 

N 

C 

8405 

0128 

A-A-XXXXX  RAINCOATS  MEN'S  QUARPEL 

CT 

B4 

931 

941 

941 

A 

GL 

N 

C 

8405 

0129 

A-A-XXXXX  COVER  SVR  CAP  WATER  REPELL 

CT 

F2 

932 

941 

941 

A 

11 

N 

C 

8406 

0137 

LANYARD  PISTOL  AND  WHISTLE 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

MC 

N 

C 

8405 

0162 

A-A-52115A  SWEATER  MAN'S  OLIVE  DRAB 

CT 

F2 

933 

944 

944 

A 

GL 

99 

N 

C 

8405 

0184 

MIL-J-87250  JACKET  MANS 

CT 

B4 

924 

934 

934 

A 

11 

CT 

N 

C 

8405 

0193 

A  A  XXX  FRAME  SERVICE  CAP  (MAN'S) 

CT 

D2 

A 

924 

944 

944 

A 

NU 

U 

C 

8405 

0194 

A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  MAN'S  POLY  COHO 

CT 

F4 

923 

931 

931 

A 

NU 

CT 

N 

C 

8405 

0195 

A-A-50526  HAT  SERVICE  WITH  CHIN  STRAP 

CT 

C2 

A 

923 

951 

951 

A 

GL 

MC 

11 

U 

D 

8405 

0201 

A-A-XXXXX  TROUSERS,  MAN'S  HOSPITAL  DUTY 

CT 

F4 

924 

932 

941 

A 

GL 

11 

U 

B 

8405 

0202 

A-A-XXXXX  TROUSERS,  MEN'S  (WHITE) 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

NU 

N 

C 

8405 

0203 

A-A-XXXXX  COVERALLS  FLAME  RESISTANT 

CT 

A4 

A 

924 

924 

934 

962 

A 

NU 

CT 

U 

8405 

0207 

A-A-XXXX  SMOCK  MEN'S  HOSPITAL  DUTY  UNIF 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

CT 

N 

C 

8405 

0212 

A-A-52115  SWEATER,  MANS  OLIVE  DRAB 

CT 

F4 

931 

934 

934 

A 

GL 

99 

N 

C 

8405 

0215 

A-A-XXXX  JACKET  MAN'S  LIGHTWEIGHT 

CT 

B4 

A 

941 

951 

951 

A 

11 

CT 

U 

D 

8405 

0220 

A-A-XXXXX  COAT  ALL-WEATHER  MEN'S 

CT 

F4 

A 

932 

932 

943 

964 

A 

GL 

U 

8405 

0223 

MIL-J-87035  JUMPER  MAN'S  (BLUE  DRESS) 

CT 

B2 

933 

933 

944 

944 

G 

NU 

CT 

U 

8405 

0229 

MIL-C-14211  COATS:  MEN'S  TROPICAL  m  SE 

CT 

B2 

941 

941 

951 

A 

GL 

N 

D 

8405 

0240 

A-A-XXXXX  CAP  UTILITY  COTTON  SATEEN  GREE 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

MC 

N 

C 

8405 

0242 

A-A-XXXXX  SHIRT  MAN'S  POLY/CTN  TROPICAL 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

D 

8405 

0244 

A-A-XXXXX  TROUSER'S  MEN'S  SERVICE 

CT 

B4 

942 

942 

952 

A 

45 

N 

8405 

0246 

MIL-S-43929  SHIRT  UTILITY 

CT 

H5 

943 

943 

944 

G 

GL 

NU 

11 

U 

8410 

0118 

A-A-XXXXX  HOOD  RAIN  WOMAN'S 

CT 

F4 

924 

933 

933 

A 

11 

N 

C 

8410 

0803 

A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  WOMAN'S  POLY-COT 

CT 

F4 

923 

934 

951 

A 

NU 

CT 

U 

D 

8410 

0809 

A.A-XXXXX  SHIRT  WOMANS  DRESS  BLUE 

CT 

F4 

924 

934 

944 

A 

NU 

U 

B 

8410 

0811 

A-A-XXXXX  TUNIC  WOMAN'S  HOSPITAL  DUTY 

CT 

F4 

924 

934 

943 

A 

GL 

11 

U 

B 

8410 

0813 

A-A-XXXXX  SKIRT  WOMENS  BLUE  DRESS 

CT 

F4 

A 

931 

944 

944 

A 

NU 

CT 

U 

C 

8410 

0814 

A-A-XXX  SHIRT,  WOMEN'S,  POLYESTER/COTTON 

CT 

F4 

931 

931 

933 

933 

A 

GL 

CT 

N 

C 

8410 

0816 

A-A-XXXXX  SHIRT,  WOMEN'S,  OPEN  NOTCH  COL 

CT 

F4 

941 

951 

951 

A 

GL 

NU 

U 

D 

8410 

0817 

A-A-XXXXX  HAT  COMBINATION  HOMAN'S  CG 

CT 

B2 

A 

931 

942 

954 

A 

NU 

CT 

U 

8410 

0820 

A-A-XXXX  JACKET  WOMAN'S  LIGHTWEIGHT  WITH 

CT 

B4 

A 

941 

941 

951 

951 

A 

11 

U 

D 

8410 

0821 

A-A-XXXXX  COAT  ALL  HEATHER  WOMEN'S 

CT 

F4 

932 

943 

964 

A 

GL 

U 

8410 

0830 

A-A-XXXXX  SLACKS  MATERNITY  UTILITY 

CT 

F4 

A 

934 

934 

944 

944 

A 

GL 

11 

N 

C 

8410 

0831 

A-A-50365A  SWEATER  WOMAN'S  ACRYLIC 

CT 

B2 

A 

934 

942 

942 

A 

NU 

N 

C 

8410 

0836 

A  A  XXXX  SLACKS  WOMAN'S  MATERNITY 

CT 

F4 

A 

941 

941 

941 

952 

A 

MC 

N 

8410 

0838 

MIL-STD-984A  PROVISIONS  FOR  SIZE  LABEL 

CT 

B2 

942 

952 

944 

G 

NU 

45 

U 

8410 

0848 

MIL-C-29453B  COAT  WOMEN'S  ;  WOOL/POLYGA 

CT 

BZ 

943 

952 

952 

A 

MC 

N 

8410 

0851 

MIL-C-29427  COAT  WOMAN'S 

CT 

F2 

944 

954 

954 

A 

MC 

N 

8410 

N792 

MIL  C  29427A  1  COATS  WOMAN'S 

CT 

B4 

914 

921 

921 

A 

MC 

CT 

N 

C 

8415 

0115 

AA-XXX  SHOULDER  STRAP,  SIDE  ARM 

CT 

A4 

A 

923 

923 

923 

A 

GL 

82 

CT 

N 

C 

8415 

0399 

A-A-XXXXX  TRUNKS  PHYSICAL  FITNESS  UNIFOR 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

GL 

N 

C 

8415 

0851 

MIL-V-XXX  VEST  MORTAR  SHELL  CARRYING 

CT 

B4 

914 

922 

922 

A 

GL 

NU 

99 

CT 

U 

C 

8415 

0867 

COVERALLS,  FIREMENS 

CT 

B4 

922 

922 

924 

944 

A 

NU 

CT 

U 

B 

8415 

0883 

A  A  XXXXX  SWEATPANTS,  PHYSICAL  FITNESS 

CT 

A4 

A 

923 

923 

931 

953 

A 

GL 

CT 

U 

8415 

0885 

A-A-XXXXX  TROUSERS,  DISPOSABLE 

CT 

A4 

A 

923 

923 

931 

931 

A 

NU 

CT 

N 

C 

8415 

0886 

A-A-XXXXX  DRAWERS  MAN'S  ANKLE  LENGTH  CT 

CT 

F4 

923 

934 

942 

A 

CT 

U 

B 

8415 

0887 

A-A-XXX  JERSEY  REVERSIBLE  MAN'S  OR  WOMEN 

CT 

F4 

941 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

CT 

U 

D 

8415 

0889 

A-XXXXX  COVERALLS:  DISPOSABLE 

CT 

F4 

923 

934 

934 

A 

NU 

N 

C 

8415 

0892 

A-A-XXXXX  SWEATSHIRT,  HOODED,  PHYSICAL 

CT 

A4 

A 

923 

934 

944 

Y 

GL 

U 

8415 

0894 

A-A-XXX  GLOVES  AND  INSERTS 

CT 

A4 

923 

924 

944 

A 

n 

U 

R 

8415 

0895 

A-A-XXXXX  A-Z  LEATHER  FLYERS  JACKET 

CT 

A4 

A 

924 

924 

951 

A 

99 

U 

D 

8415 

0902 

A-A-XXXXX  SMOCK,  MEDICAL  ASSISTANT'S,  MA 

CT 

D4 

A 

924 

933 

944 

Y 

MD 

MS 

03 

CT 

U 

8415 

0903 

A-A-XXX  APRONS,  FOOD  HANDLERS 

CT 

A4 

A 

924 

924 

924 

942 

A 

GL 

SA 

99 

11 

R 

8415 

0905 

A-A-XXXXX  COVERALLS  SAFETY  INDUSTRIAL 

CT 

B4 

924 

934 

934 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

8415 

0919 

A-A-XXX  APRON,  CONSTRUCTION  WORKER'S  LEA 

CT 

F4 

A 

931 

964 

964 

A 

GL 

NU 

99 

CT 

U 

8415 

0921 

A-A-XXXXX  JACi^ETS  FLYER'S  INTERMEDIATE 

CT 

F4 

931 

951 

951 

A 

AS 

CT 

LI 

D 

8415 

0922 

MIL-J-83472  JACKET  COLD  HEATHER  SECURITY 

CT 

H5 

931 

941 

941 

A 

11 

CT 

N 

C 

8415 

0923 

A-A-XXXXX  HELMET,  FIRE  FIGHTER'S 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

NU 

99 

CT 

N 

C 

8415 

0924 

A-A-50380  COAT  FOOD  HANDLER'S  (STEWARD) 

CT 

F2 

931 

941 

941 

A 

NU 

99 

CT 

N 

C 

8415 

0925 

A-A-XXX  MITTEN  INSERTS  AIRCREW  WOOL 

CT 

F4 

931 

934 

944 

A 

99 

CT 

U 

B 

8415 

0933 

A-A-XXXXX  CAP  COLD  WEATHER 

CT 

F4 

931 

951 

951 

A 

NU 

CT 

U 

D 

PAK  NO.  P  -  37 


a  -  a 
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^  *  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 

8415  0936 
8415  0941 
8415  0942 
8415  0943 
8415  0944 
8415  0945 
8415  0947 
8415  0948 
8415  0949 
8415  0950 
8415  0951 
8415  0952 
8415  0953 
8415  0954 
8415  0955 
8415  0956 
8415  0957 
8415  0960 
8415  0961 
8415  0962 
8415  0973 
8415  0975 
8415  0976 
8415  0977 
8415  0979 
8415  0980 
8415  0981 
8415  0984 
8415  0985 
8415  0986 
8415  0987 
8415  0988 
8415  0990 
8415  0991 
8415  0992 
8420  0092 
8420  0093 
8420  0095 
8430  0411 
8430  0413 
8430  0414 
8430  0416 
8430  0418 
8430  0419 
8430  0420 
8430  0421 
8430  0422 
8430  0423 
8430  0425 
8430  0426 
8430  0427 
8430  0428 
8430  0429 
8430  0431 
8430  4427 
8435  0060 
8440  0200 
8440  0205 
8440  0215 
8440  0216 
8440  216 
8445  0119 
8445  0126 
8445  0128 
8455  0717 
8455  0721 
8455  0778 
8455  0894 
8460  0085 
8460  0086 
8460  0486 
8465  0103 
8465  0109 
8465  0110 
8465  0119 
8465  0126 


PA 

AA 

BA 

PP  - 

Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL  F 

0  F  0 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

Fll 

Til 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT  lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

A-A-XXX  TROUSERS  SNOW  CAMOUFLAGE.  WHITE 

CT 

R? 

A 

932 

942 

961 

A 

GL 

NU 

99 

U 

MIL-J-83382D  JACKET  FLYERS  MENS  SUMMER 

CT 

B2 

933  933 

943 

943 

A 

AS 

99 

N 

C 

A-A-XXXX  GLOVE  SHELLS  PLYERS 

CT 

B4 

A 

941 

941 

961 

A 

GL 

AS 

82 

U 

A-A-XXX  TROUSERS  COLD  WEATHER 

CT 

F4 

932 

943 

943 

A 

NU 

CT 

N 

C 

A-A-55112  BAG  FLYER'S  HELMET 

CT 

B? 

A 

933 

961 

961 

A 

GL 

CT 

U 

A-A-XXXXX  OVERALLS  COMBAT  VEHICLE 

CT 

F4 

A 

933 

943 

944 

Y 

GL 

NU 

99 

CT 

U 

A-A- 50527  TRUNKS  GENERAL  PURPOSE 

CT 

D? 

A  933  933 

944 

944 

G 

MC 

CT 

U 

MIL-J-XXXX  JACKETA  SECURITY  POLICE  WINTE 

CT 

B4 

933  933 

944 

944 

A 

11 

CT 

N 

C 

MIL-H-XXXX  HOOD  SECURITY  POLICE  WINTER 

CT 

B4 

933  933 

944 

944 

A 

11 

CT 

N 

C 

A-A-XXXXX  SCARF  NECKWEAR 

CT 

F4 

934 

944 

944 

A 

GL 

U 

C 

A-A-1665A  CLOVES  MEN'S  AND  WOMEN'S  (WORK 

CT 

D2 

A 

934 

951 

951 

A 

GS 

N 

D 

MIL-H-81735B  HELMET.  FLIGHT  DECK 

CT 

F4 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

SUIT,  CHEMICAL  &  BIO,  PROT  MIL-S-29461 

CT 

F4 

933 

944 

96? 

A 

MC 

U 

MIL-V-44323  VEST  TACTICAL  LOAD  BEARING 

CT 

F4 

933 

944 

964 

A 

Gl 

NU 

99 

U 

A-A-50022B  GLOVES  WELDER'S 

CT 

D4 

934 

944 

96? 

A 

GL 

NU 

99 

U 

A-A-50370  GLOVES.  CLOTH 

CT 

F4 

934 

944 

954 

A 

NU 

99 

U 

A-A-55123A  SMOCK  GENERAL  PURPOSE 

CT 

B2 

934 

944 

944 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

C 

MIL-C-44048  COATS  CAMOUFLAGE  COMBAT 

CT 

B? 

941 

941 

944 

A 

GL 

NU 

11 

N 

R 

MIL-T-44047  trousers  CAMOUFLAGE  COMBAT 

CT 

B? 

941 

944 

944 

A 

GL 

NU 

It 

N 

C 

MIL-G-3866  GLOVES,  CLOTH,  COTTON,  KNITTE 

CT 

H5 

941 

951 

951 

A 

GL 

NU 

95 

N 

D 

MIL-L-XXXX  LINER  AIRCREW  BATTLEOftESS 

CT 

F4 

942 

943 

95? 

A 

GL 

U 

A-A-55202  HELMET  FIREMANS 

CT 

F2 

A 

943 

953 

953 

A 

GL 

99 

N 

MIL-S-87021  SHIRT  DISPOSABLE 

CT 

D5 

A 

943 

953 

944 

G 

NU 

U 

MIL-M-18203  MIHEN  SHELLS  (LEATHER) 

CT 

D5 

A 

943 

953 

944 

G 

NU 

U 

MIL-T-44213  trunk  PHYSICAL  FITNESS  UNIF 

CT 

D5 

A 

943 

953 

944 

G 

Gl. 

U 

MIL-K-XXXX  KIT  GHILLIE  SUIT  ACCESSORY 

CT 

B4 

943 

954 

954 

A 

GL 

N 

MIL-C-29133  COVERALLS  DISPOSABLE  C  P 

CT 

H4 

D 

943 

95? 

944 

G 

Nil 

U 

MIL-C-83141B  COVERALLS  FLYERS  SUMMER 

CT 

D2 

944 

954 

954 

A 

GL 

AS 

99 

N 

MIL-C-83435  CLOTHING  OUTFIT  ECU 

CT 

H5 

D 

941 

941 

954 

A 

N 

MIL-STD-1667  PROVISIONS  FOR  EVALUAT 

CT 

D? 

944 

954 

954 

A 

GL 

NU 

99 

N 

MIL-J-38349  JACKET  PARARESCUE  TYPE 

CT 

D2 

944 

954 

954 

A 

8? 

N 

MIL-C-85078  COVERALLS  FLYERS  HIGH  T 

CT 

H5 

D 

944 

954 

954 

A 

GL 

AS 

45 

N 

MIL-S-44212  SWEATSHIRT  HOODED 

CT 

D2 

944 

964 

964 

A 

GL 

N 

MIL-S-37951  SMOCK  MEDICAL  ASSISTANT 

CT 

D? 

944 

96? 

96? 

A 

HD 

MS 

03 

N 

MIL-C-82296  COVERALLS  MICROWAVE  RODIATIC 

CT 

D2 

944 

954 

954 

A 

NU 

11 

N 

A  A  50013E  UNDERSHIRT  MANS  QUARTER  SLEEV 

CT 

C2 

923 

923 

944 

A 

GL 

NU 

99 

U 

R 

A-A-XXXXX  DRAWERS  AND  UNDEF^HIRT  MAN'S 

CT 

F4 

932 

942 

942 

A 

N 

C 

A-A-153  DRAWERS.  MEN'S 

CT 

D2 

A 

934 

951 

951 

A 

GS 

N 

D 

A-A-XXXX  BOOTS.  SAFETY 

CT 

A4 

A 

924 

931 

944 

A 

NU 

01 

CT 

U 

6 

A-A-XXX  BOOTS,  FLYERS.  FWU  8/P 

CT 

A4 

A 

924 

941 

941 

A 

11 

CT 

N 

C 

BOOTS  COMBAT  MILDEW  &  WATER  R 

CT 

F2 

924 

934 

934 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

A-A-50359A  SHOES  CONDUCTIVE 

CT 

F2 

932 

944 

942 

A 

NU 

99 

CT 

U 

A-A-XXX  SHOES  MEN'S  DRESS  OXFORD 

CT 

F4 

924 

941 

941 

A 

GL 

CT 

N 

C 

A-A-50371  BOOTS  FIREMENS 

CT 

F4 

A 

931 

941 

951 

A 

NU 

CT 

U 

D 

MIL-S-3794  SHOES  CONDUCTIVE 

CT 

F4 

932 

941 

941 

A 

N 

C 

A-A-XXX  BOOTS  EXTREME  COLD  WEATHER  N-IB 

CT 

F4 

932 

94? 

944 

A 

99 

U 

R 

MIL-B-44426A  BOOTS  INTERMEDIATE  COLD  WET 

CT 

B2 

943 

943 

943 

A 

GL 

N 

C 

MIL-B-41816  BOOTS  COLD  WEATHER 

CT 

F2 

933 

943 

943 

A 

GL 

NU 

99 

N 

C 

MIL-B-87068  BOOTS  SAFETY  NONSPARKING 

CT 

B? 

933 

944 

944 

A 

NU 

11 

CT 

N 

C 

A-A-50651  BOOTS,  CLIMERS 

MIL-B-43154M  BOOT  HOT  WEATHER 

CT 

F4 

933 

954 

954 

A 

82 

II 

CT 

F4 

933 

964 

964 

A 

GL 

N 

A-A-XXX  SHOE  SAFETY  CHUKKA 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

NU 

99 

N 

C 

A-A- 50362  OVERSHOES,  MEN'S 

A  A  50371  BOOTS  FIREMENS 

CT 

F4 

934  934 

954 

954 

A 

NU 

U 

CT 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

MIL-B-43154M  BOOT  HOT  WEATHER 

CT 

F4 

933 

944 

944 

A 

Gl 

N 

C 

A-A-XXXXX  SHOES  WOMENS 

CT 

F4 

924 

951 

951 

A 

GL 

NU 

99 

U 

D 

SOCK  EXTREME  COLD  WEATHER 

CT 

B4 

A 

923 

944 

944 

A 

NU 

99 

CT 

U 

C 

A-A-XXXXX  SOCKS  MEN'S  NYLON  CUSHION  SOLE 

CT 

F4 

924 

933 

933 

A 

GL 

N 

C 

A-A-XXXXX  NECKERCHIEF  (ACETATE  BLACK) 

CT 

B4 

A 

943 

954 

954 

A 

NU 

N 

A-A-XXXXX  SCARF  NECKWEAR 

CT 

B4 

A 

943 

962 

962 

A 

GL 

NU 

99 

N 

A-A-XXXX  SCARF  NECKWEAR 

CT 

B4 

A 

943 

96? 

96? 

A 

GL 

Nil 

99 

N 

MIL-H-87072  HANDBAG  WOMAN'S  SYNTHETIC 

CT 

H5 

924 

933 

933 

A 

NU 

N 

C 

MIL-G-83150  GLOVES,  CLOTH, NYLON  WOMEN'S 
MIL-N-87007  NECKTIE  WOMAN’S  (CG) 
MIL-D-16475  DEVICES  METAL  BREAST  COLLAR 

CT 

H5 

941 

951 

944 

G 

11 

11 

CT 

D5 

A 

943 

953 

953 

A 

CG 

N 

CT 

B2 

933  933 

943 

943 

A 

NU 

CT 

N 

C 

MIL-R-82404  RIBBON  SERVICE  CAP 

CT 

H5 

933  933 

943 

943 

A 

CG 

CT 

N 

C 

MIL-D-16475/87  (NU)  DEVICES,  METAL 
A-A-XXXX  GLOVE,  INSERT,  CHEM  PROTECTIVE 
A-A-XXXX  CHEST,  COLLAPSIBLE 

CT 

F4 

944 

96? 

96? 

A 

NU 

N 

CT 

A4 

923 

934 

934 

A 

11 

CT 

N 

C 

CT 

A4 

932 

94? 

942 

A 

N 

C 

A-A-XXXXX  BAG  S/UWENT 

CT 

F4 

A 

942 

954 

954 

A 

AS 

99 

N 

A-A-XXXXX  BAG  GARMENT 

CT 

F4 

A 

942 

954 

954 

A 

AS 

99 

N 

A  A  XXXXX  POCKET  AMMUNITION  MAGAZINE 

CT 

F4 

923  923 

931 

931 

A 
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OM 

0? 

DC 

N 

TCSS 

1821 

INTEROPERABILITY  STD  FOR  5-KHZ  TERM  WAVE 

DC 

FI 

BP 

943 

971 

971  A 

OM 

02 

DC 

N 

TCSS 

1860 

MIL-STO-187-186  SHF  SATCOM  DAMA  STD 

DC 

F4 

P 

941 

944 

944  A 

SC 

0? 

DC 

N 

c 

TCSS 

2210 

MIL-STD-188-221  CNR  DATA  LINK  LAYER 

DC 

A4 

P 

941 

954 

954  A 

sc 

0? 

DC 

N 

TCSS 

7000 

MIL-STD-187-700,  I  &  P  STDS  FOR  DIS 

DC 

A1 

P 

933 

951 

951  A 

sc 

OM 

02 

DC 

N 

D 

TCSS 

7110 

ATM/SONET/GIGIBIT  NETWORK  STUDY 

DC 

A4 

931 

932 

952  A 

U 

DC 

TOTAL  - 

91  .  DELINQUENT  -  36  .  STATUS  CODES:  A 

-  87 

• 

6  - 

3 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  1 

SDMP 

0009 

MIL-STD-963B  DATA  ITEM  DESCRIPTIONS 

DO 

C2 

901 

903  952  A 

U 

DO 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  0 

NUOR 

0001 

MIL  STD  XXXXX  NUCLEAR  DISTURBED  RADIO  SI 

DS 

A4 

941 

954  954  Z 

N 

A 

DS 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  0 

• 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  1 

1365 

0251 

MIL  STD  1439A  THICKENED  HYDROCARBON 

EA 

A2 

942 

944 

944  G 

EA 

AS 

99 

U 

1365 

0252 

MIL-C-12051C  CHEMICAL  AGENT  MUSTARD 

EA 

A2 

943 

953 

953  A 

EA 

OS 

N 

1365 

0253 

MIL-M-12054B  MUSTARD  H  (LEVINSTEIN 

EA 

A2 

943 

953 

953  A 

EA 

OS 

N 

4230 

AlOl 

MIL-D-51091J  (EAi  DECONTAMINATING 

EA 

A1 

943 

943 

943  G 

EA 

N 

4240 

0577 

MIL  V  3293B  VALVE  ANTI  BACK  DRAFT  Ml 

EA 

A2 

914 

922 

922  A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

C 

4240 

0579 

GGG  H  211D  HELMETS  WELDERS  HANDSHIELD 

EA 

H5 

921 

92? 

922  A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

C 

4240 

0590 

MIL-STD-1434B  GOGGLES  METRIC 

EA 

A2 

942 

944 

943  G 

EA 

SH 

99 

GS 

U 

4240 

A042 

MIL-C-51560  (EA)  CANISTERS  CHEMICAL 

EA 

A2 

943 

943 

943  G 

EA 

N 

4240 

A057 

MIL-F-51477  hfq  FILTERS  PARTICULATE  HIG 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A058 

MIL-F-514771/1  (EA)  FILTERS  PARTICUUTE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A059 

MIL-F-51477/Z  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A060 

MIL-F-514771/3  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A061 

MIL-F-514771/4  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A062 

MIL-F-51477/5  (EA)  FILTERS  PARTICULATE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A063 

MIL-F-50022  (CHIC)  FACEBLANK  (FOR  CD 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4240 

A064 

MIL-M-50023  (CMIC)  MASK  PROTECTIVE 

EA 

A5 

944 

944 

944  G 

EA 

N 

4925 

0056 

MIL  STD  1441A  EQUIPMENT  LEAK  DETECTION 

EA 

A2 

942 

944 

943  G 

AR 

OS 

99 

U 

6630 

0556  01 

MS36160  BALANCE  SPECIFIC  GRAVITY  CHAIN 

FA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

U 

6630 

0556  02 

►636452  STANDARD  SOLUTION  KIT  HYDROGEN 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

II 

6630 

0556  03 

MS36453A  STANDARD  SOLUTION  SET  HYDROGEN 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

U 

6630 

0556  04 

MS36456  COMPARATOR  COLOR  DISK-TYPE  AQUA 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

U 

6630 

0556  05 

MS36462  COMPARATOR  COLOR  SIDE  TYPE  PIT 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

U 

6630 

0556  06 

MS36469  METER  HYDROGEN  ION  TEST  POCKET 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

MB 

U 

6630 

0556  07 

MS51436  ANALYZER  ELECTROLYTE  SOLUTION 

EA 

A5 

943 

944 

944  G 

EA 

MS 

99 

U 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  9 

^  9 

^  9 

^  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

6630 

0556 

08 

MS51437  ANALYZER  GAS 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

09 

MS51438  BULB  ABSORPTION  GAS 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

10 

HS51439  BULB  LEVELING  GAS  ANALYSIS 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

11 

MS51440  BURET  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

12 

MS51442  CONDUCTIVITY  CELL 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

13 

MS51445  VISCOSIMETER  CUP  TYPE 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

14 

MS51446  DIGESTION  APPARATUS  NITROGEN 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

15 

MS51447  FLUOROMETER 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6630 

0556 

16 

MS51448  NEPHELOMETER  INTEGRATING 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

01 

MS35966B  CRUCIBLE  IGNITION  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

02 

MS35968B  CRUCIBLE  IGNITION  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

03 

MS35979B  PIPET  BLOOD  DILUTING  THOMA  m 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

04 

MS35980G  MEASURING  GENERAL  PURPOSE 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

05 

MS35990C  TRIPOD  LABORATORY  APPARATUS 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

06 

MS35991C  TRIPOD  LABORATORY  APPARATUS 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

07 

MS36022B  TONGS  LABORATORY  WEIGHT  IN  PALM 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

08 

MS36023C  TONGS  LABORATORY  CRUCIBLE 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

09 

MS36025C  TONGS  LABORATORY  EVAPORATING 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

10 

HS36026C  TONGS  LABORATORY  FLASK  TYPE 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

11 

MS36088A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

12 

HS36089A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

13 

MS36197A  DISTILLING  APPARATUS  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

14 

MS36199A  DISTILLING  APPARATUS  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

15 

HS36270B  CHIMNEY  AND  SUPPORT  LABORATORY 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

16 

MS36277A  BURNER  GAS  LABORATORY  TOUCH 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

17 

MS36342  BURNEER  GAS  LABORATORY  BUNSEN 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

18 

MS36344  BURNER  ALCOHOL  BRTHEL  TYPE 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

EA 

MS 

99 

MR 

u 

6640 

1860 

19 

MS36370  PIPET  DROPPING 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

20 

HS36561  TONAS  LABORATORY  DOUBLE  GRIP 

EA 

A5 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6640 

1860 

21 

MS36579A  CRUCIBLE  FILTERING  LABORATORY 

EA 

AS 

943 

944 

944 

G 

FA 

MS 

99 

MB 

u 

6665 

0647 

MIL-P-50014C  AMDT  3  PACKET  SODIUM 

EA 

A1 

943 

953 

944 

G 

FA 

u 

6665 

0648 

MIL-T-51023D  AMDT  4  TABLETS  COMPOUND  34 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

EA 

OS 

99 

N 

6665 

A645 

MIL-P-51518B  (EA)  PAPER  CHEMICAL  AGENT 

EA 

A2 

943 

943 

943 

G 

EA 

N 

6665 

A646 

MIL-P-51409A  (EA)  PAPER  CHEMICAL  AGENT 

EA 

A2 

943 

943 

943 

G 

FA 

N 

6665 

A649 

MIL-S-51200B  (EA)  SAMPLING  KIT  CBR  AGENT 

EA 

A2 

944 

944 

944 

6 

EA 

SH 

N 

6810 

0590 

MIL-STD-1434B  GOGGLES 

EA 

A2 

943 

943 

943 

G 

U 

6810 

1241 

LLL  R  626  ROSINS  GUM  WOOD  &  TALL  OIL 

EA 

A2 

911 

921 

921 

A 

FA 

SH 

68 

GS 

N 

c 

1303 

0-T.236C  TETRACHLOROETHYLENE 

EA 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

c 

6810 

1304 

ASTM  D4376-84  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

EA 

El 

933 

943 

943 

A 

FA 

GS 

N 

c 

6810 

1305 

ASTM  D4081-90  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

EA 

Eg 

933 

943 

943 

A 

FA 

GS 

N 

c 

6810 

1308 

MIL-P-11751E  POTASSIUM  HYDROXIDE 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

MD 

68 

GS 

U 

6810 

1309 

MIL-E-51454A  ETHYL  ALLCOHOL  ETHANOL 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

FA 

SH 

68 

GS 

U 

6810 

1310 

ETHANOLAMINES  MONOETHANOL  DIETHANOLAMINE 

EA 

A2 

934 

944 

943 

G 

FA 

68 

GS 

U 

6810 

1311 

MIL-STD-1201B  ETHYL  ALCOHOL  ETHANOL 

EA 

A2 

941 

943 

943 

G 

FA 

SH 

68 

GS 

U 

6810 

1313 

MIL-STD-613  INORGANIC  BASES  AND  BASIC 

EA 

A2 

941 

943 

943 

G 

FA 

SH 

68 

GS 

U 

6810 

1314 

MIL-STD-1207B  INORGANIC  SALTS  AND 

EA 

A2 

941 

943 

943 

G 

EA 

U 

6810 

1316 

MIL-STD-1436A  ORGANIC  CHEMICAL  COMPOUNDS 

EA 

A2 

94? 

944 

944 

G 

FA 

SH 

68 

GS 

U 

MIO 

1318 

A-A-XXXXX  SULFURIC  ACID  ELECTROLYTE 

EA 

GS 

A4  A 

943 

953 

953 

A 

FA 

SH 

68 

N 

6810 

1319 

MIL-STD-1443  INORGANIC  AND  ACID  ANHYDRID 

EA 

A2 

943 

944 

944 

G 

EA 

SH 

68 

GS 

U 

6810 

1320 

MIL-STD-605A  INORGANIC  ACIDS  AND  ACID 

EA 

A2 

943 

944 

944 

G 

FA 

SH 

68 

GS 

U 

6810 

1321 

DOD-STD-1446  METAL  ORGANIC  COMPOUNDS 

EA 

A2 

943 

944 

944 

A 

FA 

SH 

68 

GS 

N 

c 

6810 

1322 

DOD-STD-1445  METAL  ORGANIC  COMPOUNDS 

EA 

A2 

943 

944 

944 

A 

FA 

SH 

68 

GS 

N 

c 

6810 

1324 

MIL-S-14022A  AMDT  2  SODIUM  PERBORATE 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

EA 

GS 

N 

6810 

1325 

MIL-T-13405E  AMDT  1  TITANIUM  TECHNICAL 

EA 

A1 

934 

953 

953 

A 

EA 

GS 

N 

6810 

1326 

D0D.A-10825A  AMDT  1  ALUMINUM  OXIDE 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

EA 

68 

GS 

N 

6810 

132/ 

MIL-L-376C  LEAD  DIOXIDE  TECHNICAL 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

FA 

AS 

GS 

N 

6810 

1328 

MIL-H-235C  AMDT  1  HEXACHLOROETHANE 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

FA 

AS 

68 

GS 

N 

6810 

1329 

MIL-S-12613C  AMDT  1  SILICA  COLLOIDAL 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

FA 

GS 

N 

6840 

1031 

D0D-I-51064D  AMDT  1  INSECTICIDE 

EA 

A1 

944 

954 

954 

A 

FA 

68 

GS 

N 

6850 

1131 

0-D-210A  DESICCANT  ACTIVATED  CALCIUM 

EA 

A1 

933 

943 

944 

G 

FA 

68 

GS 

U 

6850 

A855 

MIL-D-51563EA  DECONTAMINATING  KITS  SKIN 

EA 

A2 

941 

943 

943 

A 

FA 

GS 

N 

c 

9515 

1054 

MIL.S-12875B  AMDT  1  SHEETS  PERFORATED 

EA 

A1 

943 

953 

953 

A 

FA 

SH 

N 

PACK 

0991 

PPP-C-2020A  CHEMICALS  LIQUID  DRY  AND 

EA 

A2 

933 

943 

944 

G 

EA 

U 

EA 

TOTAL  - 

87  .  DELINQUEirr  -  9  .  STATUS  COOES:  A 

-  21 

• 

6  - 

66 

.  Y 

-  0 

• 

1  - 

) 

4240 

0585 

LASER  RANGE  SAFETY 

EC 

A4 

931 

932 

93? 

A 

EA 

FC 

03 

N 

c 

5845 

0896 

12 

MIL-R-39016/45B  RELAYS  ELECTRO  EST  RELI 

EC 

ES 

FI 

P 

9?3 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

N 

c 

5910 

1688 

04 

MIL  C  39018  4B  CAP  FXO  ELECTROLYTIC 

EC 

ES 

FI 

901 

911 

911 

A 

ER 

FC 

85 

U 

c 

5910 

1741 

MIL-C-23269/8C  CAP  FXD  GLASS  DIELEC 

EC 

ES 

D1 

A 

912 

914 

91? 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

U 

5920 

0496 

MIL-F-23419E  FUSES  CARTRIDGE 

EC 

ES 

FI 

932 

942 

944 

G 

FR 

FC 

85 

NA 

U 

5920 

0501 

MIL-F-23419/1H  FUSE  INSTRU  TYPE 

EC 

D1 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

D 

5930 

1432 

MIL  S  24317  9  SWITCHES  MULTISTATION 

EC 

ES 

F? 

894 

902 

90? 

A 

FC 

85 

N 

c 

5930 

1527 

MIL-S-8805D  SWITCHES  &  SWITCH  ASSEI«ffi 

EC 

ES 

F? 

931 

941 

944 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

U 

B 

5930 

JI2§ 

MIL-S-22885E  SWITCHES  PUSHBUTTON 

EC 

ES 

FI 

931 

941 

951 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

U 

D 

5930 

1570 

MIL-S-22885/88A  SWITCH  PUSH  BUHON  ICL 

EC 

ES 

F2 

941 

943 

951 

A 

ER 

EC 

85 

U 

D 
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.TITLE. 
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5930  1571 
5930  1572 
5930  N755 
5935  3790  01 
5935  3856  01 
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5935  3856  04 
5935  3856  05 
5935  3857  01 
5935  3857  02 
5935  3857  03 
5935  3886 
5935  3924  01 
5935  3924  02 
5935  3924  03 
5935  3924  04 
5935  3945 
5935  3946 
5935  3961 
5935  3965 
5935  3967 
5935  N444 
5935  N509 
5945  0825 
5945  0844 
5945  0862  02 
5945  0872 
5945  0878  01 
5945  0878  02 
5945  0888  02 
5945  0896 
5945  0900  01 
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5961  1245 
5961  1315 
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MIL-S-8805/31  SWITCH  SENS  DPDT  PLANNER 
MIL-S-8805E  SWITCHES  &  SWITCH  ASSEMBLY 
MIL-S-8805/101H(EC)  SWITCHES  SENSITIVE 
MIL  C  28731  13  ^NN  INSERT  CTR  SCREW 
MIL-C-39012/119  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012/120  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012/121  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012/123  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012/124  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012/117  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-39012hl8  CONN  PLUG  COAXIAL  RF 
MIL-C-39012/122  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 
MIL  C  28731/23  CONN  ELEC  CONTACT  FORK 
MIL-C-28748/AA  CONN  ELEC.  RECT  RACK  &  PA 
MIL-C-28748/BB  CONN  ELEC  RECT  RACK  &  PAN 
MIL-C-28748/CC  CONN  ELEC  RECT  RACK  &  PAN 
MIL-C-2B748/DD  CONN  ELEC  RACK  &  PANEL 
MS1405B  CONN  ELEC  RECT 
MS14059  CONN  ELECT  RECT 
MIL-C-21097E  CONN  ELEC  PRINTED  WIRE  BD 
MIL-C-28748/7E  CONN  ELEC  RECT 
MIL-C-28731/7D  CONN  ELEC  SHIELD 
MIL-C-55302/130  CON  PRINT  CIR  RECEP 
MIL-C-21617  CONN  PLUG  &  RECEP 
MIL  R  28750  RELAYS  SOL  ST  GEN  SPEC  FOR 
MIL  R  39016  40  RELAYS  ELECTROMAG  ER  4PDT 
MIL  R  39016/8  REUY  ELECTROMAG  ER  SPOT 
MIL-R-39016/16  RELAY  ELECTROMAG  ER  DPDT 
MIL  R  39016  RELAY  ELECTROMAG  ER  GEN  SPEC 
MIL  R  28776  RELAY  HYBRID  ER  GEN  SPEC  FOR 
MIL-R-28776/5E  RELAYS  HYBRID  EST  REL 
MIL-R-39016/45B  RELAYS  ELECTRO  EST  RELI 
MIL-R-39016/7F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R-39016/8F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 
HIL-R-39016/9H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R>39016/10F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/11F  RELAYS  ELEaROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/12F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/15J  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/16F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R>39016/20H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/21F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
M1L-R-39016/23E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/24  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R-39016/25E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/26E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/27E  RELAY  ELECTROMAG  EST  REL 
MIL-R'39016/28E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/29F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/30E  RELAYS  ELEaROMAG  EST  RE 
MIL-R-39016/49  RELAYS  ELECTROMAG  HI  SHOC 
MIL-R-39016/50B  RELAYS  ELECTROMAG  HI  STO 
MIL-R<-39016/606  RELNY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/609  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/612  RELAY  ELECTROMAG 
HIL-R-39016/614  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/615  RELAY  ELECTROMAG 
HIL-R-39016/620  RELAY  ELECTROMAG 
MI L-R-5757G  RELAYS 
MIL-T-21038/27D  RANS  PULSE  LOW  PWR 
MIL-T-21038/9D  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 
MIL-T-21038E  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 
MIL-T-981A  TRANSFORMER  POWER  VOLTAGE  REG 
MIL-T'28767  TRANSFORMER  IMPEDANGE  MATCHI 
MIL  E  1  502  ELECTRON  TUBE  CATH  RAY 
MIL  E  1  519  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 
MIL  E  1  520  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 
MIL-E-1  ELECTRON  TUBES  GEN  SPEC  FOR 
MIL-E-1/973B  ELECTRON  TUBE 
MIL  S  19500  356C  SEMICOND  DIO  VOLT  REG 
MIL  S  19500  378  SEMICOND  FET  P  CHANNEL 
NIL  S  19500  156  SEMICOND  DIO  VOLT 
MIL  S  19500  157  SEMICOND  DIO  VOLT 
MIL  S  19500  3686  SEMICOND  XSIS  NPN 
MIL  S  19500  TOD  SEMICOND  DIO  COM  CATH 
MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 
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PROJECT 

5961  1350 
5961  1375 
5961  1378 
5961  1390 
5961  1435 
5961  1452 
5961  1458 
5961  1492 
5961  1516 
5961  1520 
5961  1523 
5961  1535 
5961  1542 
5961  1550 
5961  1551 
5961  1552 
5961  1553 
5961  1554 
5961  1579 
5961  1580 
5961  1581 
5961  1596 
5961  1606 
5961  1688  08 
5961  1714 
5961  3391  04 
5965  0204 
5965  0219 
5965  0220 
5965  0221 
5965  0223 
5970  1118 
5975  N083 
5975  N084 
5985  1036 
5985  1041 
5985  1050  01 
5985  1050  02 
5985  1050  03 
5  1051 

5985  1052  01 
5985  1060  02 
5985  N599 
5998  1023  02 
59GP  0113 
59GP  0114 
596P  0115 
59GP  0128 
6145  2029 
6145  2030  01 
6145  2030  02 
6145  2030  03 
6145  2030  04 
6145  2030  05 
6145  2030  06 
6145  2030  07 
6145  2030  08 
6145  2068 
6145  3964 
6145  N176  21 
6150  0236 
6210  1043 
6240  1006 
6260  1018 
6260  1023 
6260  1024 
6260  1025 
6260  1029 
6260  1035 
6260  1038 
6260  1039 
6260  1043 
6625  N996 
7025  N026 
EMCS  0138 
EMCS  0138 


MIL-S-19500/280A  SEMICOND  THYRISTORS 
MIL-S-19500/384C  SEMICOND  DEV  TRANSISTO 
MIL-S-19500/270D  SEMICOND  DEV  UNITIZED 
MIL-S-19500/156G  SEMICON  DEV  DIODE 
MIL-S-19500/370C  SEMICOND  TRANS  NPN  SILI 
MIL-S-19500/591  SEMICOND  DEV  REPETITIVE 
MIL-S-19500/483A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 
MIL-S-19500/597A  SEMICOND  DEV  QUAD 
MIL-S-19500/607  SEMICOND  DEV  FIELD-EFF  T 
MIL-S-19500/599 

MIL-S-19500/599A  SEMICOND  DEV  QUAD  FIELD 
MIL-S-19500/356E  SEMICOND  DEV  DIODE 
MIL-S-19500/177E  SEMICOND  DEV  TRANS 
MIL-S-19500/TBD-M1  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/TBD-M2  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/TBD-M3  SEMICOND  DEVICE 
MIL-S-19500/TBD-M4  SEMICOND  DEVICE 
MIL-S-19500/593  SEMICOND  DEV  TIELD  EFF 
MIL-S-19500/156J  SEMI  COND  DEV  DIODE  SIL 
MIL-S-19500/157K  SEMICOND  DEV  DIODE 
MIL-S-19500/158K  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 
MIL-S-19500/232B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/478E  SEMICOND  DEV 
MIL  C  39018  8A  CAP  FXD  ELECTROLYTIC 
MIL-S-19500/228G  SEMICOND  DEV 
MIL  E  1  555  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 
MIL-L-10911/8  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 
MIL-E.17884B  EARPHONES 
MIL-E-17884/1  EARPHONES 
MIL-E-17884/2  EARPHONES 
MIL-E-5589  EARPHONE  H-301/U 
MIL-I-23264/4A,  /5A,  /8A.  /9A,  /lOA.  /II 
MIL-C-23280A?SHIPS)  CANCtLLATlON 
MIL-C-28872(£C)  CABINET.  ELECTRONIC  EQUI 
MIL  D  39039  6A  DUM  LOAOJ  ELEC  COAXIAL 
MIL  S  3928  9C  SWITCH  RF  TRANSMISSION 
MIL-M-28837/2B  MIXER  STACES  RAD  FREQ  DOU 
MIL-M-28837/5A  MIXER  STAGES  RAO  FREQ  DOU 
MIL-M-28837/9  M  X  D  STAGES  RAD  FREQ 
MIL-F.3922/55C  FLANGES  WAVEGUIDE  ROUND 
MIL-S-3928/15D  SWITCHES  COAXIAL  RAD  FREQ 
MIL-M-28837/4  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 
MIL  A  28880  ANTENNA  COUPLER  AN/SRA  49 
MIL  P  23971  2  PWR  DIVIDERS  COMBINERS 
MIL-HKBK-815  DOSE-RATE  HARDNESS  ASSURE  G 
MIL-HD6K-816  GUIDELINES  DEV  RAD  HARD  ASS 
MIL-F-15733G  FILTERS  AN  CAP  RAD  FREQ 
MIL-HDBK-814  IONIZING  RAO  AND  NEUTRON  DA 
MIL-C-28830  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID 
MIL-C-28830/3  CABLE  RE  COAXIAL 
MIL-C-28830/4  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID 
MIL-C-28830/5  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDIG 
MIL-C-28830/AA  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 
MIL-C-28830/7B  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDI 
MIL-C-28830/CC  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 
MIL-C-28830/9  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 
MIL-C-28830/10  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 
MIL-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF 
MIL-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF  COAXIAL 
MIL  C  17  200  CABLE  RF  FLEX  COAXIAL 
MIL-C-28777/1C  CABLE  ASSEMBLY  ELEC  TEST 
MIL-L-3661B.  AMENDMENT  4 
A-A-LIGHT.  CHEMILUMINECENT  12HR  RED 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  12HR  GREEN 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  3HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  8HR  WHITE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  6HR  GREEN 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  YELLOW 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  LT  RE 
A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  INFRA 
MIL-T  28862  TST  ST  RADIO  TRSMG  AN  BfU4  2A 
MIL  R  29530  RCDR  RPDR  DlGl  MAG  IU}433  SSH 
EMCS  PROGRAM  PLAN 
EMCS  PROGRAM  PLAN 
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5930  1566  MIL-B-5423C  BOOTS  DUST  AND  WATER  SEAL 

5940  1128  02  MIL  T  55156  6  TERMINAL  LUB  LP06 
5940  1129  MIL-STD-1277B  SPLICE  TERM  BIND  POST  TJS 
5950  0815  MIL-T-27/82  XFMR  PWR  STEPDOWN 

5950  0830  M1L-C-83446/13A  COIL  RF  CHIP  FXD 

5950  0834  MIL-C-83446/4C  COIL  RF  CHIP  FXD 

5950  0836  MIL-C-15305F  COILS  FXD  &  VAR  RF 

5950  0838  M1L-T-27F  TRANSF  &  INDUCTORS 

5950  0839  MIL-C-83446C  COILS  CHIP  FXD  ORVAR 

5950  0840  ‘'IL-C-83446/26A  COILS  RF  CHIP  FXD 

5950  0841  MIL-T-27/155B  TRANSFORMER  PWR 

5950  0842  MIL-T-27/157D  TRANSFORMER  PWR( 

5950  0843  MIL-C-83446/6D  COILS  RAD  FREQ 

5950  0844  MIL-T-27/146B  INDUCTORS  HICHQ 

5950  0845  MIL-T-27/164C  INDUCTORS  HID 

5950  0846  MIL-T-27/165D  TRANS  AUDIO  FREQ 

5950  0847  MIL-T-27/166B  TRANSFORMER  AUDIO 

5950  0848  MIL-T-27/167D  TRANS  AUDIO  FREQ 

5950  0849  MIL-T-27/235C  TRANS  PWR  ISOLATION 

5950  0850  MIL-T-27/300C  TRANS  PWR  STEPDN 

5950  0852  MIL-C-15305E  COILS  FXD  &  VAR  RAD  FREQ 

5950  0854  MIL-C-83446B  COIL  FREQ  FXD  VARIABLE 

5950  0855  MIL-T-27/342E  TRANS  PWR  80V0LT 

5950  0856  MIL-T-27/343E  TRANS  PWR  175  VOLT 

5950  0858  MIL-T-27/287A  INDUCTORS  POWER 

5950  0861  MS75083D  COILS  RAD  FREQ 

5950  0862  MS  75084D  COILS  RAD  FREQ 

5950  0863  MS75085D  COILS  RAD  FREQ 

5950  0864  MS75087C  COILS  RAD  FRE( 

5950  0865  MS75088C  COILS  RAD  FRE( 

5950  0866  MS75101B  COILS  RAD  FREC 

5950  0867  MS90538B  COILS  RAD  FREC 

5950  0870  MIL-T-27/67A  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0871  MIL-T-27/68A  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0872  M1L-T-27/69A  TRANSFORMER  ALUD  FREQ 

5950  0873  MIL-T-27/70B  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0874  MIL-T.27/71C  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0875  MIL-T-27/72A  TRANSFORMER  AUD  FREQ 

5950  0876  MIL-T-27/209A  INDUCTOR  PWR 

5955  0319  MIL-0-55593  OVEN  ASSEMBLIES 

5955  0634  01  EIA-512-1  STD  METHOD  FOR  MEASUREMENT 
5955  0635  MIL-H-10056F  HOLDERS  CRYSTAL 

5955  0636  MIL-H-10056/21B  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  HC-3 

5955  0637  MIL-H-10056/24A  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  MC-3 

5955  0673  01  MIL-C-3098/2  CRYSTAL  UNIT 
5955  0673  02  MIL-C-3098/144  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

5955  0673  03  MIL-C-3098/145  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

5955  0680  01  MIL-C-3098/51 
5955  0680  02  MIL-C-3098/52  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

5955  0680  03  MIL-C-3098/53  CRYSTAL  UNIT  . 

5955  0680  04  MIL-C-3098/54  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  05  MIL-C-3098/55  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  06  MIL-C-3098/56  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  07  MIL-C-3098/57  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  08  MIL-C-3098/58  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  09  MIL-C-3098/59  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  10  MIL-C-3098/60  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  11  MIL-C-3098/61  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  12  MIL-C-3098/62  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  13  MlL-C-3098^3  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  14  MIL-C-3098/66  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  15  MIL-C-3098/68  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  16  MIL-C-3098/72  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  17  MIL-C-3098/76  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  18  MIL-C-3098/77  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  19  MIL-C-3098/78  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  20  MIL-C-3098/80  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  21  MlL-C-3098/67  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  22  MIL-C-3098/82  CRYSTAL  UNIT 

5955  0680  23  MIL-C-3098/84  CRYSTAL  UNIT  , 

5960  3410  MIL-E-1/1634C  ELECTRON  TUBE 

5960  3411  MIL-E-1/1634C  ELECTRON  TUBE 

5961  1234  MIL  S  19500  570  SEMICOND  FIELD  EFF  XSIS 

5961  1401  MIL-S-19S00/251  SEMICOND  DEV  TRANS 

5961  1453  MIL-S-19S00/291E  SEMICOND  DEV  TRNS  PNP 

5961  1473  MIL-S-19500/255H  SEMICOND  DEV 
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ER 

ES 

F? 

P 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1594 

MIL-S-19500/322B  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1597 

MIL-S-19500/183A  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1607 

MIL-S-19500/503A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

P 

94? 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1609 

MIL-S-19500/427E  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F? 

P 

94? 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1610 

MIL-S-19500/429E  SEMICOND  DEVDIODE 

ER 

ES 

F? 

P 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1620 

MIL-S-19500/379D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F] 

942 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1622 

MIL-S-19500/162C  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1640 

MIL-S-19500/561A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

94? 

951 

943 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1641 

MIL-S-19500/358D 

ER 

ES 

F? 

P 

942 

952 

952 

A 

ER 

17 

NA 

N 

5961 

1650 

MIL-S-19500/355D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F] 

943 

944 

943 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1651 

MIL-S-19500/433D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F] 

943 

951 

943 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1652 

MIL-S-19500/575A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

943 

944 

944 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1653 

MIL-S-19500/411G  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

943 

944 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1655 

MIL-S-19500/397C  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F? 

943 

944 

943 

G 

ER 

17 

U 

5961 

1660 

MIL-S-19500/408D  SEMI  COND  DEV 

ER 

ES 

FI 

943 

944 

944 

A 

ER 

EC 

17 

N 

C 

5961 

1671 

MIL-S-19500/397D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

944 

951 

951 

A 

ER 

17 

N 

D 

5961 

1684 

MIL-S-19500/560B  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

944 

953 

953 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1685 

MIL-S-19500/561B  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F? 

P 

944 

953 

953 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1688 

MIL-S-19500/514A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1691 

MIL-S-19500/253D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F] 

944 

953 

953 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1696 

MIL-S-19500/183A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1700 

MIL-S.19500/321A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1702 

MIL-S-19500/427E  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1704 

MIL-S-19500/509B  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

951 

951 

A 

ER 

17 

NA 

N 

D 

5961 

1708 

MIL-S-19500/286E  SEMICONDDEV 

ER 

ES 

FI 

944 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

1709 

MIL-S-19500/255H  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1710 

MIL-S-19500/291E  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F] 

944 

954 

954 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5%1 

A088 

MIL-S-19500/516B  (ER)  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

P 

924 

931 

931 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5962 

1236 

MIL-HDBK-YYY  DOC  MIL  ELEC  COMP  VH51C 

ER 

ES 

A4 

912 

922 

922 

A 

ER 

EC 

17 

N 

C 

5962 

1237 

MIL-HDBK-XXX  APPLICATION  GUIDE  SEL  OF  MC 

ER 

ES 

F4 

91? 

921 

931 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

B 

5970 

1060 

MIL  1  46058  INSUUTG  COMPOUND  ELEC 

ER 

ES 

A2 

894 

903 

9?2 

A 

ER 

EC 

17 

U 

B 

5980 

A017 

MIL-S-19500/521B  (ER)  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

943 

951 

943 

G 

ER 

U 

5985 

A623 

MIL-I-28791/4 

ER 

ES 

F5 

944 

95? 

95? 

A 

ER 

N 

5998 

0018 

MIL  S  13949  SHEET  LAM  METAL  CLAD  FOR  PCB 

ER 

ES 

F? 

P 

901 

91? 

922 

A 

ER 

EC 

85 

U 

B 

5998 

0024 

MIL-S-13949G  SHEET  PWB  SEN  SPEC  FOR 

ER 

ES 

F? 

922 

932 

932 

A 

ER 

EC 

85 

U 

C 

5998 

0024  02 

MIL-S-13949/5  SHEET  PWB  LAM  BASE  MAT  GM 

ER 

ES 

F2 

922 

932 

934 

A 

ER 

EC 

85 

U 

B 

5998 

0027  08 

MIL-S-13949/18  SHEET  PWB  PREPREG  BASE 

ER 

ES 

F2 

922 

932 

934 

A 

ER 

EC 

85 

U 

B 

5998 

0033 

MIL-P-RRRRR  PRT  CIR  BOARD/PRT  WIRE  BO 

ER 

ES 

A4 

9?3 

933 

951 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

D 

5998 

0033  01 

MIL-P-RRRRR-AA  PRT  WIRE  BD 

ER 

ES 

A4 

9?3 

932 

951 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

D 

5998 

0033  02 

MIL-P-RRRRR-BB  PRT  WIRE  BD  DOUBLE  SIDED 

ER 

ES 

A4 

923 

932 

951 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

D 

5998 

0033  03 

MIL-P-RRRRR-CC  PRT  WIRE  BD  MULTI  LAYERD 

ER 

ES 

A4 

923 

932 

951 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

D 

5998 

0034 

IPC-TM-650  2.5.5.5A  IPC  TM  650  METHOD 

ER 

ES 

A5 

B 

9?3 

924 

9?4 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5998 

0049 

MIL-S-13949H  SHEET  DRT  WIRING  BD  GEN  SPE 

ER 

ES 

Cl 

934 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5998 

0052 

MIL-P-5S617B  PLASTIC  SHEET 

ER 

ES 

A5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5998 

0053  03 

MIL-S-13949/33  SHEET  PRINTED  WIRE  BD 

ER 

ES 

A4 

941 

943 

944 

Y 

ER 

EC 

85 

U 

5998 

0053  04 

MIL-S-13949/34  SHEET  PRINTED  WIRE  BD 

ER 

ES 

A4 

941 

943 

944 

Y 

ER 

EC 

85 

U 

5998 

0054 

MIL-P-55110F  PRINTED  WIRING  BOARD 

ER 

ES 

F? 

94? 

95? 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0055 

IPC-0W-425A  NOT  OF  /®OPT 

ER 

ES 

H5 

94? 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5998 

0056 

MIL-P-55110E  PRINTED  WIRING  BOARD 

ER 

ES 

FI 

943 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

5998 

0057 

MIL-S-13949H  SUP  lA  SHEET  PRINTED  WIRING 

ER 

ES 

F2 

944 

951 

951 

A 

N 

0 

59GP 

0117 

MIL-STD-202F  TEST  METH  ELEC  AND  ELEC  COM 

ER 

ES 

F5 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

C 

59GP 

0120 

EIA-557  STAT  PROCESS  CONTROL  SYSTEMS 

ER 

ES 

A5  B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

S9GP 

0121 

EIA-554  ASSESSMENT  OF  OUTGOING  NON  CONFO 

ER 

ES 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

D 

59GP 

0119 

EP  STUDY  NEW  MIL-STD  ON  ESS  FOR  PASSIVE 

ER 

ES 

F3 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

NA 

N 

C 

6105 

A181 

MIL-S-22432  35  SERVOMOTOR  TYPE  18SM6 

ER 

H5 

943 

944 

944 

G 

ER 

U 

6115 

A610 

MIL-P-10653  POWER  SUPPLY  PE  244 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6115 

A611 

MIL-G-49140  GENERATOR  DC  G-67  ()/G 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6135 

0269  01 

MIL-B-1813  BTRY  DRY  BA  35 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  02 

MIL-B-1834  BTRY  DRY  BA  200 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  03 

MIL-B-1840  BTRY  DRY  BA  207 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  04 

MIL-B-1874  BTRY  DRY  BA  261 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  05 

MIL-B-18  202  BTRY  DRY  BA  305 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

y 

6135 

0269  06 

MIL-B-18  208  BTRY  DRY  BA  333 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

6135 

0269  07 

MIL-B-18  217  BATTERY  DRY  BA  1006 

FR 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  08 

MIL  B  18  220  BATTERY  DRY  BA  1312 

ER 

H5 

944 

9i4 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  09 

MIL-B-18/269  BAHERY  DRY  BA  90 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  10 

MI L-B- 18/270  BATTERY  DRY  BA  803 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  11 

MIL-B-18/271  BATTERY  DRY  BA  804 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0269  12 

MI L-B- 18/275  BATTERY  DRY  BA  1425 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6135 

0272 

MIL-STD-1860  DTRY  NON  RCH6  SELECTION  OF 

ER 

F2 

944 

954 

954 

A 

ER 

SH 

N 

PAGE  NO 


P  .  46 


ER  -  ES 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


4TH  QTR  FY  1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

6135 

A245 

MIL  8  49430C  8TRY  NON  RCHG  LIS02 

FR 

B1 

922 

922 

922 

A 

FR 

N 

C 

6135 

A268 

MIL-B-49458  BTRY  NON  LLLRCHG  LIMN02 

FR 

F? 

944 

944 

944 

G 

FR 

N 

6135 

A270 

01 

MIL-B-49030  1  BTRY  NON  RCHG  BA  3030 

FR 

H5 

944 

954 

954 

A 

FR 

N 

6135 

A270 

02 

MIL-B-49030/3  BTRY  NON  RCHG  BA  3042 

FR 

H5 

944 

954 

954 

A 

FR 

N 

6135 

A270 

03 

MIL-B-49030/6  BTRY  NON  RCHG  BA  3058 

ER 

H5 

944 

954 

954 

A 

ER 

N 

6135 

A270 

04 

MIL-B-49030/11  BTRY  NON  RCHG  BA  3090 

FR 

H5 

944 

954 

954 

A 

FR 

N 

6135 

A271 

MIL-B-49458A  BTRY  NON  RCHG  LIMN02 

FR 

FI 

944 

944 

944 

G 

FR 

N 

6140 

0788 

MIL-L-21321  LEAD  ELECTRICAL  (STOR  BTRY) 

FR 

H5 

944 

951 

951 

A 

FR 

VDl 

99 

N 

D 

6140 

A7&1 

MIL-B-11453  BTRY  STORAGE  BB  401/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

FR 

N 

C 

6140 

A792 

MIL-B-49436/11  BTRY  RCHG  BB  593/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6140 

A793 

MIL-B-55118  I  BTRY  STORAGE  BB  418/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6140 

A794 

MIL-B-5118  2BTRY  STORAGE  BB  431/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6140 

A795 

MIL-B-55118  4  BTRY  STORAGE  BB  437/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

FR 

N 

C 

6140 

A796 

MIL-B-55118  5  BTRY  STORAGE  BB  438/U 

ER 

H5 

943 

944 

944 

A 

ER 

N 

C 

6140 

A797 

MIL-B-55118  7  BTRY  STORAGE  BB  616/U 

FR 

H5 

943 

944 

944 

A 

FR 

N 

C 

RELI 

0073 

MIL-STD-690C  FAILURE  RATE  SAMPLING  PLANS 

ER 

ES 

A5 

932 

942 

951 

A 

ER 

EC 

17 

U 

D 

ER 

TOTAL  - 

235  .  DELINQUENT  -  82  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  202  , 

G  - 

31 

.  Y 

-  2 

.  i 

I  -  ( 

) 

3987 

04 

MIL  C  31031/12  CONN  ELEC 

ES 

F4 

944 

961 

961 

A 

CR 

EC 

85 

NA 

N 

5835 

0107 

A-A-55519  TAPE  INSTRUMENTATION 

ES 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

CR 

SH 

99 

NA 

N 

5835 

0107 

01 

A-A-55519/01  TAPE  INSTRUMENTATION 

ES 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

CR 

SH 

99 

NA 

N 

5835 

0107 

02 

A-A-55519/02  TAPE  INSTRUMENTATION 

ES 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

CR 

SH 

99 

NA 

N 

5835 

0107 

03 

A-A-55519/03  TAPE  INSTRUMENTATION 

ES 

F4 

A 

943 

953 

953 

A 

CR 

SH 

99 

N 

5836 

0005 

A-A-55481  TAPE  VIDEO  RECORDING 

ES 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

N 

5836 

0005 

01 

A-A-55481/1  TAPE  VIDEO  RECORDING 

ES 

F4 

A 

944 

954 

954 

A 

N 

5836 

0005 

02 

A-A-55481/2  TAPE  VIDEO 

ES 

F4 

A 

944 

961 

961 

A 

N 

5836 

0005 

03 

A-A-55481/3  TAPE  VIDEO 

ES 

F4 

A 

944 

961 

961 

A 

N 

5836 

0005 

04 

A-A-55481/4  TAPE  VIDEO 

ES 

F4 

A 

944 

961 

961 

A 

N 

5836 

0005 

05 

A-A-55481/5  TAPE  VIDEO 

ES 

F4 

A 

944 

961 

961 

A 

N 

58GP 

0006 

IR  STUDY  ON  58  ITEMS 

ES 

E4 

H 

931 

941 

951 

A 

CR 

EC 

99 

U 

D 

5905 

1209 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORKS  02A  100  50 

ES 

E3 

901 

913 

952 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

U 

5905 

1210 

IR  STDY  RESISTOR  ADJUSTABL  17  30  15 

ES 

E3 

901 

913 

964 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

U 

5905 

1275 

IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C2  9999  2000 

ES 

E3 

913 

933 

954 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

U 

5905 

1294 

IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  14B3  2000  200 

ES 

E3 

914 

934 

964 

A 

ER 

EC 

99 

U 

5905 

1311 

IR  STUDY  RES  FIX  W  W  IND  NONIND  5000  500 

ES 

E3 

923 

932 

952 

A 

ER 

EC 

99 

U 

5905 

1316 

IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B5  500  50 

ES 

E3 

924 

934 

964 

A 

ER 

EC 

99 

U 

5905 

1342 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORK  02A1  1000  100 

ES 

E3 

933 

953 

953 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1343 

IR  STDY  RESISTOR  MISCF  16A2  50  25 

ES 

E3 

933 

953 

953 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1357 

IR  STDY  RESISTOR  MISC  01A2  100  25 

ES 

E3 

934 

954 

954 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1380 

IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C3  2500  250 

FS 

E3 

942 

962 

962 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1382 

IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  124B4  7600  760 

ES 

E3 

943 

953 

953 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1390 

IR  STDY  RESITOR  FIXED  WIR  13A1  5000  500 

FS 

E3 

944 

964 

964 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1396 

MIL-R-18546E 

FS 

FI 

944 

952 

944 

G 

ER 

EC 

85 

U 

5905 

1400 

IR  STDY  RESISTOR  MISC  01A3  50  25 

ES 

F3 

951 

971 

971 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1401 

01 

MIL-R-23648/6A  RESISTOR 

ES 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1401 

02 

MIL-R-23648/12B  RESISTOR 

FS 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1401 

03 

MIL-R-23648/13B  RESISTOR 

FS 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1401 

04 

MIL-R-23648/7A  RESISTOR 

FS 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1402 

MS90178B  STD  24VALUE  SERIES 

FS 

F5 

944 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1403 
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MIL-C-55181C  CONN  PLUG  AND  RECPT 
EP  STUDY 

EP  STUDY  CONN  ELEC  TRIAXIAL  RF 
MIL-C-28840/1C  CONN  ACCESSORIES 
MIL-C-28840/2C  CONN  ACCESSORIES 
MIL-C-28840/3  CONN  ACCESSORIES 
A-A-55463  CONN  ELECT  PWR 
A-A-55464  conn  ELEC  PWR 
A-A-55465  CONN  ELEC  PWR 
A-A-55466  CONN  ELEC  PWR 
A-A-55467  CONN  ELEC  PWR 
A-A-55468  CONN  ELEC  PWR 
IR  STDY  RELAY  MISC  038  100  25 

IR  STDY  RELAY  ELECTROMAG  01C3  100  50 

MIL-R-39016/32E  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-39016/39E  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-39016E  RELAYS  ELECTROMAGNETIC 
MIL-R-28776C  RELAYS  HYBRID 
A-A-55143  RELAYS  GEN  PURP 
A-A-55143/1  RELAYS  GEN  PURPOSE 
A-A-55143/2  RELAYS  GEN  PURPOSE 
A-A-55143/3  RELAYS  GEN  PURP 
EP  STUDY  RELAY  SOLID  STATE 
IR  STDY  COILS  &  XMFRS  01A3  1000  100 
MS14046B  COILS  RAD  FREQ 
MS18130D  COILS  RAD  FREQ 
A-A-55482  COIL  RADIO  FREQ 
A-A-5S483  SHIELDING  BEAD  FERRITE 
A-A-55484  SHIELDING  BEADS  FERRITE  LEADED 
A-A-55500  SHIELDING  BEADS 
IR  STDY  XTAL  UNITS  QUARTZ  01B2  20  10 
IR  STDY  ELECTRON  TUBES  OlDl  50  25 

EP  STUDY  CANCELLATION  OF  5960  SPECS 
EPSTUDYCID60  COVERING  TUBES 
IR-STDY  SEMICOND  DEVICES  01D3  8000  2000 
IR  STDY  SEMICOND  DEVICES  01D4  2500  500 
EP  STUDY  CIDS  STOCK  CLASS  5961  &  5980 
MIL  STD  750D 
MIL  S  19500  609 
MIL-S-19500  EPSTUDY 
MIL-S-19500/543E  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/595B  SEMICOND  DEV 
MI L-S- 19500/469  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/527  SEMICON  DEV 
MIL-S-19500/371  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/452C  SEMI  COND  DEV 
MIL-S-19500/463  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/618  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/446A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/461B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/DSS1  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/564C  SENICOND  DEV 
MIL-S-19500/587  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/452D  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/474E  SEMICOND  DEVICE 
MIL-S-19500/241F  SEMICOND  DEVICE 
MIL-S-19500/127  SEMICOND  DEVICES 
MIL-S-19500/435  SEMI  COND  DEVICE 
MIL-S-19500/550A 
MIL-S-19500/392C  SEMICOND  DEV 
MILS-19500/559B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/477  B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/586B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/350D  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/181E  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/115H  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/610B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/620B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/542E  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/596B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/406C  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/578B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/500B  SEMICOND  DEV 
IR  STDY  SEMICOND  DEVICES  OlEl  9999  2000 
MIL-STD-750C  TEST  METHODS  FOR  SEMICOND  D 
MIL-S-19500/232B  SEMICOND  DEV 
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5961  D114 
5961  D123 
5961  0984 
5961  F117 
5961  F118 
5961  F122 
5961  F124 

5961  F125 

5962  1161 
5962  1245 
5962  1362 
5962  1363 
5962  1364 
5962  1379 
5962  1389 
5962  1395 
5962  1400 
5962  0730 
5962  0731 
5962  0732 
5962  0733 
5962  0734 
5962  0735 
5962  0736 
5962  0737 
5962  0738 
5962  D73S 
5962  0741 
5962  0742 
5962  0743 
5962  0744 
5962  0745 
5962  0746 
5962  0747 
5962  0748 
5962  0749 

5962  0750 

5963  0275 
5965  0198 
5980  0010 
5980  F018 
5980  F019 
5985  1021 
5985  1063 
5985  1065  01 
5985  1065  02 
5985  1065  03 
5985  1065  04 
5985  1065  05 
5985  1065  06 
5985  1065  07 
5985  1065  08 
5985  1065  09 
5985  1067 
5985  1085  10 
5985  D615 
5990  0428 
5998  0021 
5998  D040 
5998  0059 
5998  0061 


MIL-S-19500/382B  SEMICOND  OEV 
MIL-S-19500/323E  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/477C  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/420D  SEMICOND 
MIL-S-19500/399A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/453B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/349C  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/511B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/240F  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/558B  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/423  SEMICOND  DEVICE 
EP  STUDY  MIL  STD  982  CERT  RQMTS  FOR  JAN 
EP  STUDY  DESTRUCTIVE  PHYSICAL  ANALYSIS 
MIL-STD-750  EPS  INTERNAL  VISUAL  INSPEC  F 
MIL-S-19500  EPSTUDY 
MIL-S-19500  EPSTUDY 
MIL-S-19500  PLASTIC 
EP  STUDY  CURRENT  LEAKAGE  ICED  ELEVATED 
MIL-S-19500/552  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/540A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/423  SEMICUND  DEVICE 
MIL-S-19500/466A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/553A  SEMICOND  DEV 
IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A4  9999  2000 
IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A5  2000  2000 
IR  STDY  MCIRCU17  DIGITAL  02A1  2000  200 
IR  STDY  MCIRCUIT  DLINEAR  03A1  1000  100 
IR  STDY  MCIRCUIT  MEMORY  05A1  1000  100 
MIL-BUL-103  LIST  STD  MIL  DW6S 
MIL-BUL-103  LIST  OF  STD  MIL  DALGS 
IR  STDY  MCIRCUIT  DIGITAL  02A2  8000  1000 
MIL-BUL-103  LST  STD  MIL  DWGS 
A-A.55517 

A-A-55518  MCKT  DIG 
A-A-55521 
A-A-55522 
A-A-SS523 

A-A-55524  MCKT  DIG  CMOS 
A-A-55526 

A-A-55528  MCKT  LINEAR 
A-A-55529  MCKT  LINEAR 
A-A-55530MCKT  LINEAR 
A-A- 55531  MCKT  CMOS 
A-A- 55532  MCKT  MEMORY 
A-A-55534  MCKT  MEMORY 
A-A-55538  MCKT 
A-A-55536  MCKT 
A-A- 55533  MCKT 
A-A-55535 
A-A-55537 

A-A-55541  MCKT  LINEAR 
MrKT  I  TN 

IR  STUDY  ELECTRONIC  MODULES  OIB  100  50 
IR  STDY  MISC  HDSETS  SPKRS  01C3  50  25 

IR  STDY  OPTOELECTRONIC  DEV  OIB  100  50 

MIL-S-19500/572A  SEMICOND  DEV 
MIL-S-19500/574A  SEMICOND  OEV 
IR  STDY  ANT  WAVEGUIDES  01  3  100  50 

MIL-C-15370  F  COUPLERS  DIRECTIONAL 
MIL-D-39030/1A  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/2A  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/8  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/9  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/10  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/12  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/15A  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/17A  DUMMY  LOAD 
MIL-D-39030/18  DUMMY  LOAD 
MIL-C-15370/9E  MIL-SPEC  SHEET  COUPLES 
MIL-D-39030/19  DUMMY  LOAD 
EPSTUDY  CIDS  USE  OF  CIDS  FOR  COMM  5985 
IR  STDY  SYNCHROS  RESOLVER  0182  30  15 
IR  STDY  ELECT  BRDS  CARD  01-1  10  5 

EP  STUDY  TO  DEV  C0W1ENTS  CONCERN  IPC  142 
EP  STUDY  DOD  COfWENTS  ADOPT  NGSJ-STD-003 
EP  STUDY 


: ; 

E  ‘ 

li 

g  i 

ii 

1 1 

g  J 

.  A 

i  h 

A 

ER 

c  1 

A 

IE 

1  A 

ER 
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A 

ER 

gc 
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Vs 

MM 

A 

11 

A 

;  A 

h 

WM 

A 

? 
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S  A 

ER 
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ER 
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A 

ER 

u 

A 

ER 
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n 

ER 

u 

o 

5 

A 
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A 

ER 
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c : 
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1  Y 
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“  V 

^  !■ 

k  k 

V  7 

k  k 
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7  7 
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7  7 
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7  7 

7  7 

\\ 

ER 

■  7 

CR 

;  7 

ER 

;c 

1  A 

;c 

1  A 

;  7 

N 

ER 

7  7 

A  k 

n 

ER 

:  ( 

1  A 

CR 

1 E 

1  A 

CR 

;  E 

1  A 

CR 

;E 

1  A 

CR 

;E 

1  A 

CR 

:  E 

1  A 

CR 

EE 

1  A 

CR 

E  E 

1  A 

CR 

EE 

1  A 

CR 

7  7 

A  A 

1  G 

ER 

;c 

1  A 

CR 

7  7 

1  A 

;  1 

1  A 

AR 

-  7 

i  A 

El 

C  i: 

.  A 

.  A 

;  L 

.  A 

iC 

OC 

T 

u 

TU 

R 

s 

HS 

N 

T 

RT 

S 
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NA 

U 

,7 

NA 

N 

7 

NA 

N 

.7 

NA 

N 

N 

N 

N 

N  C 
ES  U  B 
ES  N  C 
N  C 


ER  EC  99 


oo 


BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC 
SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU 
IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS 
SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT 


924  924 
932 


-  52  ,  y  -  19  ,  Z  -  0 
^2  931  934  934  A 


AC  OC  T  C 
FU  TU  R  0 
S  HS  N  N 
T  RT  S  D 


953  A  ER  EC 

952  A  ER  EC 

941  A  ER  EC 

953  A  ER  EC 

954  A  ER  EC 

951  A  ER  EC 

952  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
951  A  ER  EC 
944  G  ER  EC 
944  G  ER  EC 
951  A  ER 
914  A 

931  A 

922  A 

923  A 
951  A 

933  A 

951  A 
944  A 
944  A 

942  A 
944  G 
944  G 
944  G 

952  A 
952  A 
952  A 
952  A 
952  A 

952  A 
951  A 

921  A  CR  SH 
944  G  CR  AS 
944  G  CR  EC 

953  A  CR  EC 
953  A  CR  EC 
951  A  CR  EC 
944  G  CR  EC 
944  G  CR  EC 
964  A  CR  SH 
944  G  CR  SH 
941  A 

941  A 

953  A 

954  A 

953  A  SC  OM 
953  A  SC  OM 
953  A  SC  OM 
953  A  SC  OM 

934  A 

924  A 
934  A 


ES  U  B 
U 


FSS  N  C 


5L 

02 

933  942  944  A  GL 

AS 

99 

5L 

02 

933  942  944  A  GL 

AS 

99 

5L 

F2 

943  952  952  A  GL 

AS 

99 

3L 

02 

944  953  953  A  GL 

AS 

99 

5L 

F2 

944  952  952  A  GL 

AS 

11 

SL 

FI 

944  952  952  A  GL 

AS 

99 

5L 

B4 

944  952  952  A  GL 

AS 

99 

SL 

B4 

934  943  944  6  GL 

SL 

B4 

941  951  951  A 

SL 

B4 

942  951  944  Y 

SL 

H5 

943  952  944  G  GL 

99 
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PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 


PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

3510  0339 

MIL-C-43532A  1  CONVEYOR  LAUND  STOR 

GL 

H5 

943  952  944  G  GL 

99 

U 

3540  0138 

MIL-S-43194C  STAPLER  BOX 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

SA 

99 

N 

3540  0140 

MIL-M-21826B  MACHINE  PLAS  SHEET 

GL 

H5 

943  952  944  G  GL 

SA 

99 

U 

3540  A137 

MIL-B-40611C  GL  BAGGING  MACH  FRT  AND  PRO 

GL 

H5 

943  952  952  A 

N 

3540  A139 

MIL-M-40065C  GL  2  MEASURING  AND  CUT  MACH 

GL 

H5 

943  952  944  G 

U 

3610  0394 

MIL  C  43748A  CUHER  PAPER  GUILLOTINE 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

SA 

99 

N 

4110  0453 

MIL  R  43891A  1  REFRIGERATION  UNIT 

GL 

F2 

914  923  952  A  GL 

YD1 

U 

4110  0456 

A  A  XXX  REFRIGERATOR  FREEZER  PREFAB  CMCL 

GL 

B4  A 

914  931  943  A  GL 

SA 

99 

U  B 

4110  0457 

A  A  52150  REFRIGERATOR-FREEZER.  EXPLOSIO 

GL 

B4  A 

914  931  944  G  GL 

MC 

99 

U 

4110  0471 

MIL  B  0013312P  GL  REFRIGERATION  UNITS 

GL 

F2 

924  924  934  952  A  GL 

YD1 

99 

U 

4110  0477 

A-A-XXX  ICE  MAKING  MACHINE  FLAKE  EL 

GL 

B4  A 

932  941  951  A  GL 

YDl 

99 

U  D 

4110  0482 

MIL-C-43427C  NOT  1  CAB  FD  SVC  REF  WMR 

GL 

H5 

942  951  944  G  GL 

YDl 

99 

U 

4110  0483 

A-A-XXX  CHEST  ICE  STORAGE 

GL 

B4  A 

942  952  952  A  GL 

YDl 

99 

N 

4110  0484 

MIL-R-10932N  REFRIGERATORS  PREFAB  PAN  TY 

GL 

F2 

943  951  944  G  GL 

YDl 

99 

U 

4110  0485 

MIL-R-12571N  REFRIGERATORS  MECH  FLO  PORT 

GL 

F2 

943  951  944  G  GL 

YDl 

99 

U 

4110  0486 

MIL-D-0040605D  GL  DISPLAY  CASES  MECHAN 

GL 

H5 

943  952  944  G  GL 

YDl 

99 

U 

4110  0487 

MIL-R-3860E  REFRI  MECH  BIO  LOW  TEMP 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

N 

4110  0488 

MIL-I-43385B  ICE  CRM  CAB  MECH  REF  DISP 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

N 

4110  0489 

MIL-I-43682D  2  ICEMKR  DISP  WITH  WTR  DIS 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

N 

4130  0326 

A-A-XXX  RECEIVERS  LIQ  REFRI  12 

GL 

B4  A 

911  914  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

4130  0327 

A-A-XXX  HEATER  INTERCHANGER  REFRI 

GL 

B4  A 

911  914  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

4130  0360 

MIL-H-22832B  NOT  1  HEAT  INTER  REFR  12 

GL 

F5 

944  953  953  A  GL 

99 

GS 

N 

4130  0361 

MS17241B  NOT  1  HEAT  INTER  REFRI  12 

GL 

F5 

944  953  953  A  GL 

99 

GS 

N 

4510  0295 

MIL-S-XXX  SHOWER  UNIT  FLD  LTWGHT 

GL 

B4 

944  954  954  A  GL 

YDl 

99 

N 

4720  0048 

MIL-H-10868F  HOSE  ASSEM  RBR  UTIL  GAS 

GL 

FI 

934  944  944  A  GL 

YDl 

99 

N  C 

5110  0343 

A-A-2880CHISEL  BRICK  MCA 

GL 

G4 

943  951  951  A  GL 

SH 

99 

N  D 

5120  0023 

MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER 

GL 

H5 

941  944  944  Y  GL 

AS 

99 

U 

5120  0027 

A-A-2879  BAR  PINCH  STRAIGHT  MCA 

GL 

G4 

943  951  951  A  GL 

YDl 

99 

N  D 

5120  0015 

A-A-XXX  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  TYPE 

GL 

B4  A 

923  932  944  Y  GL 

AS 

99 

U 

5130  0357 

IR  STUDY  RIVETER  YOKE  PNEU  MCA  54  12 

GL 

G3 

932  941  944  A  GL 

SH 

99 

II  B 

5410  A357 

MIL-B.52745ME  BUILDINGS  PREFAB  SEC  MTL 

GL 

F2 

924  924  933  944  A  GL 

U  B 

5411  0035 

MIL-S-55286E  CR  1  SHELTER  EL  EQMT  S  280 

GL 

F2 

871  882  944  A  GL 

MC 

99 

U  B 

5930  1556 

MS17844B  NOT  1  CONTROL  TEMP  REFRI  12 

GL 

H5 

932  941  943  G  GL 

99 

U 

6230  A323 

MIL-F-44434  GL  2  FLASHLIGHT  LIGHTWEIGHT 

GL 

Cl 

944  944  944  G 

N 

6670  0199 

MIL  B  43282B  2  BALANCES  TORSION 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

99 

N 

6670  A200 

MIL  S  43147D  GL  1  SCALE  SYS  PREPK  FOOD 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

N 

6685  0909 

MS27211C  THERMOMETER  INDICATING  CAP 

GL 

F2 

944  951  944  G  GL 

99 

U 

6840  1030 

MIL-I-44411/01  INSECT  REPEL  PERMETHRIN 

GL 

F2 

931  934  944  G  GL 

68 

GS 

U 

6850  1137 

A-A-52119  TABLET  CHLORINE  FLOCULATING 

GL 

F2 

941  952  952  A  GL 

MC 

68 

GS 

N 

6850  1138 

A-A-52122  KIT  WTR  PUR  EMERGENCY 

GL 

F2 

941  952  952  A  GL 

MC 

68 

GS 

N 

7105  0267 

MIL-T-11416C  1  TABLE  DINING  HOS  MTL  BASE 

GL 

H5 

934  943  941  G  GL 

MS 

99 

U 

7105  0272 

A  A  XXXXX  COT,  FOLDING 

GL  GS 

A4  A 

944  954  954  A 

YDl 

99 

N 

7110  0149 

MIL-D-1769E  DESK  MAIL  DIST  WOOD  PORT 

GL 

D2 

934  944  944  A  GL 

99 

N  C 

7110  0150 

MIL-R-40634  1  RACK  MAIL  BAG  FOLDING  TY 

GL 

D2 

934  944  944  A  GL 

99 

N  C 

7110  0155 

MIL  S  3813C  STAND  OFC  MACH  TYPE  WRITER 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

99 

N 

7110  A151 

MIL-F-43101A  GL  1  FILING  CAB  LTR  SIZE 

GL 

D2 

934  944  944  A  GL 

N  C 

7125  0143 

MIL-S-40144E  2  SHELVING  STOR  STA  AND  MO 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

YDl 

99 

11 

7240  0261 

MIL-A-10957G  ADAPTER  KIT  GRAVITY  FEED 

GL 

D2 

932  941  944  A  GL 

YDl 

99 

U  B 

7290  0056 

MIL  B  43420A  BASKET  WOVEN  WIRE 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

99 

N 

7310  0803 

A-A-52191  DISPENSER  CARB  BEV  MECH  REFR 

GL 

B4  A 

914  931  944  G  GL 

SA 

99 

GS 

U 

7310  0805 

A-A-52192  DISPENSR  CAR  BEV  MECH  REFRI 

GL 

B4  A 

921  931  944  G  GL 

SA 

99 

GS 

U 

7310  0846 

MIL-K-43943A  KEHLES  STM  JKTD  TWIN  5  GAL 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

99 

GS 

U 

7310  0848 

RR-K-195J  1  KETTLE  STM  JCKTD  SS  STM  HTD 

GL 

H5 

942  951  951  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N  D 

7310  0849 

W-H-636G  HOTPLATES  ELECTRIC 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7310  0855 

A-A-XXX  CHEST  TOOL  GAS  FLD  RANGE 

GL 

B4  A 

942  951  951  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N  D 

7310  0856 

MIL-S-4385ZB  NOT  1  SANDWICH  UNIT 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7310  0857 

RR-K-193E  KEHLES  STM  JKT  SS  GAS 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7310  0858 

S-S-710H  01  STEAM  TABLES  CMCL  HD 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7320  0862 

MIL-0-43729A  DISPENSING  UNIT  DETER 

GL 

F2 

901  911  951  A  GL 

YDl 

99 

GS 

U  D 

7320  0868 

A-A-XXX  RACK  MOBILE 

GL 

B4  A 

904  914  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0869 

A-A-XXX  TABLES  FOOD  PREP  COMMISARY 

GL 

B4  A 

904  914  943  G  GL 

99 

GS 

U 

7320  0884 

A  A  XXX  FOOD  CUTTER  AND  MIXER  MACHINES 

GL 

B4  A 

922  931  944  Y  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0885 

A  A  XXX  INJECTOR  RINSE  AUTOMATIC 

GL 

B4  A 

922  931  944  Y  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0924 

MIL-G-11491E  GLASS  WASHER  ELEC  PORT 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0929 

00-V-185F  03  VEGETABLE  PEELING  MACH  ELEC 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0930 

A-A-XXX  DISPENSER  LIQUID  INSULATED 

GL 

B4  A 

942  951  951  A  GL 

SA 

99 

GS 

N  D 

7320  0931 

W-C-20E  CABINET  DOUGH  PROOF  18  PAN  CAP 

GL 

H5 

942  951  943  G  GL 

YDl 

99 

GS 

U 

7320  0936 

MIL-T-43630B  2  TABLES  FD  PREP  COM  STORES 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7320  0937 

MIL-D-43916A  DISPENSER  LIQUID  INSULATED 

GL 

H5 

943  952  952  A  GL 

SA 

99 

GS 

N 

7320  0938 

MIL  C  40100C  CABINET  DOUGH  PRF  PORT 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

MC 

99 

GS 

N 

7320  0939 

HIL-R-43399A  1  RACK  MOBILE 

GL 

H5 

944  953  953  A  GL 

YDl 

99 

GS 

N 

7320  A925 

MIL-C-43949A  GL  NOT  1  CLEAN  AND  SAN  MACH 

GL 

H5 

942  951  943  G 

U 

7330  0629 

A-A-XXX  CUTTER  DONUT  3  INCH 

GL 

B4  A 

904  921  943  G  GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330  0630 

A-A-XXX  GRATER  FOOD  NON  MECHANICAL 

GL 

B4  A 

904  914  943  G  GL 

SA 

GS 

U 

7330  0631 

A-A-XXX  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BAKING 

GL 

B4  A 

904  914  943  G  GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330  0651 

A-A-XXX  STAINLESS  STL  FRY  PAN  W  ALUM  DSK 

GL 

B4  A 

922  931  944  Y  GL 

SA 

99 

GS 

U 
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PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC  GC 

SC 

LL 

^  Q 

^  Q 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

7330 

0658 

A-A-XXX  STAND  MIXING  BOWL  MOBILE 

GL 

B4 

A 

931 

934 

943 

A 

G1 

SA 

99 

GS 

11  R 

/330 

0663 

A-A-XXX  PADDLES  FOOD  STIRRING 

GL 

B4 

A 

932 

941 

951 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

U  D 

/330 

0683 

MIL-T-400/97B  NOTl  TONGS  FD  SERVING 

GL 

H5 

942 

951 

943 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

II 

7330 

0684 

A-A-50171  CUHER  SET  COOKIE 

GL 

D? 

942 

951 

951 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N  0 

7330 

0685 

A-A-XXX  STRAINER  POT 

GL 

B4 

A 

942 

951 

951 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N  D 

7330 

0686 

MIL-S-40104B  NOT  1  STRAINER  POT  CRES 

GL 

H5 

942 

951 

951 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N  D 

7330 

0687 

A-A-XXX  FOOD  CONTAINER  INSUL  WITH  INSERT 

GL 

B4 

A 

943 

951 

944 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0689 

MIL-B-1995E  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BK 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0690 

MIL-G-22786A  NOT  1  GRATER  FOOD  NON  MECH 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0691 

MIL-C-40115B  CUHER  DOUGHNUT  3  INCH 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0692 

MIL-J-23049C  JUGS  VACUUM  OR  INSUL 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0693 

RR-J-800F  JUG  INSUUTED  THERMAL  EFF 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

A694 

MIL-P-43670GL  PANS  FRANKFR  ROLLS 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

N 

7350 

0266 

MIL-D-21757C  DISPENSER  COMPRESS  BOTTLE 

GL 

H5 

942 

951 

943 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7350 

0267 

A-A-2870  TABLEWARE  PLASTIC  MCA 

GL 

G4 

944 

951 

951 

A 

Gl 

SA 

99 

GS 

N  0 

7360 

0170 

MIL-R-14601F  1  RANGE  AND  ACCESS  OUTFITS 

GL 

FI 

903 

913 

952 

A 

Gl 

YDl 

99 

GS 

U 

7360 

0174 

EE-C-1827A  DINING  PACKETS  DIET  OR  NON 

GL 

F? 

931 

941 

954 

A 

GL 

SA 

50 

U 

7360 

A168 

MIL-K-43911AGL  4  KITCHEN  FLD  TR  MTD 

GL 

F2 

894 

904 

944 

G 

GL 

99 

U 

7360 

A172 

MIL  K  44156B  GL  KITCHEN  FLD  FEED  CO  LVL 

GL 

F? 

923 

933 

943 

A 

Gl 

U  6 

7420 

0023 

MIL-M-3685B  MACHINES  COMP  DSK  TV  AND  POR 

GL 

H5 

944 

953 

953 

A 

Gl 

SA 

N 

7530 

0221 

A-A-1570  01  PAPER  TELETYP  SPR  PROC  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

944 

G 

GL 

SA 

U 

7930 

0414 

A  A  XXX  WIPES  FOOD  SERVICE  SANITATION 

GL 

B4 

A 

941 

944 

944 

Y 

GL 

SH 

99 

U 

8105 

0361 

MIL-B-1290C  NOT  1  BAG  CTN  DK  COAL  1  BUSH 

GL 

H5 

943 

944 

944 

A 

Gl. 

SA 

69 

N  C 

8105 

0363 

A-A-52141  BAGS  SAND  BURLAP  AND  CTN 

GL 

F? 

944 

954 

954 

A 

GL 

99 

N 

8115 

0548 

PPP-B-591B  1  BOXES  SHIP  FIBRBD  WD  CLTD 

GL 

H5 

932 

942 

953 

A 

GL 

SA 

69 

U 

8115 

0567 

MIL-B-43341B  NOT  1  BREADBOX  DEL  ALUM 

GL 

H5 

943 

952 

952 

A 

Gl 

SA 

69 

N 

8115 

0569 

PPP-B-640D  06  BOXES  FIBBD  CORR  MCA 

GL 

G5 

944 

953 

953 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8135 

0661 

L-P-375C/3  PLASTIC  FILM  FLEX  VINYL  CHLO 

GL 

D2 

931 

934 

942 

G 

GL 

SH 

U 

81GP 

0003 

MIL-HDBK-742  NOT  1  WASTE  DIS  METHODS 

GL 

H5 

933 

944 

944 

A 

GL 

SA 

69 

N  C 

8905 

1117 

MIL-L-44190  LOBSTER  TAIL  SPINY  RAW  FR 

GL 

H5 

932 

943 

944 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1120 

A-A-20130  CHICKEN  FILLETS  CHNK  AND  FMD 

GL 

F2 

934 

943 

953 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1126 

PP-C-1802A  CHICKEN  OR  TURKEY  CANNED  BND 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1127 

PP-D-745H  DUCK  GOOSE  GLUINEA  AND  SQUAB 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1128 

A-A-20132A  FRANKFURTERS  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1129 

PP-R-21E  1  RABBITS  CHILLED  OR  FR  RTC  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1130 

PP-T-791L  TURKEYS  AND  TURKEY  PARTS  RTC 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1131 

MIL-H-44298B  HAM  SLICES  CHKD  AND  FMD 

GL 

F2 

943 

944 

943 

G 

Gl 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1132 

PP-S-51H  01  SARDINES  CANNED  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1133 

PP-S-311C  SHRIMP  CANNED  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1134 

PP-C-400B  1  CLAMS  CANNED  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8905 

1135 

A  A  20081B  BACON  SLICED  PRECKD  CAN  MCA 

GL 

62 

944 

951 

954 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

U 

8905 

1136 

A-A-20209  BEEF  STEAK  RESTRUCTURED  GRILLE 

GL 

B4 

A 

944 

952 

952 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

N 

8905 

1137 

PP-H-2875  HAM  PRODUCT  SMKD  FULLY  CKD  MCA 

GL 

G4 

944 

951 

951 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

N  D 

8910 

0464 

MIL-C-44040  NOT  1  CHEESE  PIZZA  BLEND 

GL 

H5 

934 

944 

944 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8910 

0465 

A-A-20201  SOFT  SERVE  MIX  DEHY  DUAL  PUR 

GL 

B4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  C 

8910 

0470 

A-A-20044  BUTTER  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8910 

0471 

A-A-20084  CHEESE  AMER  PROC  PAST  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

Gl 

SA 

50 

SS 

U 

8910 

0472 

C-E-230E  EGG  AND  EGG  PROD  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8910 

0473 

A-A-20147  EGGNOG  LIQUID  CANNED  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8915 

0869 

MIL-C-44262A  CARROTS  SLICED  THEI»I  TR  PK 

GL 

F? 

934 

943 

943 

A 

Gl. 

SA 

50 

SS 

N  C 

8920 

0557 

A-A-20053A  ROLLS  BREAD  FRESH  OR  FR 

GL 

F? 

933 

943 

952 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

II 

8920 

0559 

A-A-20143  TORTILLAS  TACO  SHELLS 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  C 

8920 

0560 

A-A-20090A  CEREAL  ROLLED  OATS 

GL 

F2 

934 

942 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8920 

0561 

MIL-C-35074G  CEREAL  BARS  SURVIVAL  TYPE 

GL 

H5 

934 

944 

944 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8920 

0562 

MIL-C-44072C  COOKIES  OATMEAL  AND  BRN 

GL 

F? 

934 

944 

953 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

U 

8920 

0563 

MIL-W-XXX  WAFFLES  SHELF  STABLE 

GL 

64 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8925 

0153 

A-A-20177  CANDY  AND  CHOCOLATE  CONFECTION 

GL 

F2 

934 

944 

953 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8925 

0155 

JJJ-S-351H  SYRUP  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8935 

0094 

A-A-20202  BOUILLON  SOUP  AND  GRAVY  BASES 

GL 

R4 

A 

941 

944 

953 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0672 

MIL-C-43338E  CREAMER  NON  DAIRY  DRY 

GL 

FZ 

884 

894 

953 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0757 

MIL-C-44210A  CHICKEN  AND  RICE  THERM  MRE 

GL 

F? 

934 

943 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0758 

MIL-C-44209A  CHICKEN  STEW  THERM  FOR  MRE 

GL 

F2 

934 

944 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0759 

MIL-C-44295A  CHICKEN  BRST  MT  IN  GR  THERM 

GL 

F2 

934 

943 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0760 

MIL-C-44328A  CHICKEN  CACCIATORE  THERM 

GL 

F2 

934 

943 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0761 

MIL-M-44342  MACARONI  AND  CH  ART  COL  THER 

GL 

F2 

934 

944 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0762 

MIL-T-44237B  TURKEY  SLI  WITH  GR  THERM  TR 

GL 

F2 

934 

944 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

u 

8940 

0763 

MIL-T-44208A  TUNA  WITH  NOODLES  THERM  MRE 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  C 

8940 

0764 

MIL-T-43856A  TOPPING  DESSERT  AND  BAK  PRO 

GL 

H5 

934 

944 

953 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0765 

MIL-P-44234A  POTATOES  DICED  IN  BUT  SAUCE 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  C 

8940 

0766 

A-A-20162  SALAD  DRESSING  POURABLE 

GL 

F2 

934 

951 

951 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  D 

8940 

0767 

MIL-P-44365  PUDDING  CHOC  THERM  TRAY  PK 

GL 

F2 

934 

951 

951 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N  D 

8940 

0768 

MIL-N-44280  GL  NUT  RAISIN  MIX  ORC 

GL 

F2 

934 

943 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0769 

MIL-B-44249A  BREAD  PUDDING  IMITA  MAP 

GL 

F2 

934 

951 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0770 

A-A-20161  PIE  FILLING  FRUIT  PREPARED 

GL 

F2 

934 

944 

953 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0776 

A-A-20203  CHICKEN  NOOD  AND  VEG  IN  SAUCE 

GL 

64 

A 

942 

944 

943 

G 

GL 

SA 

5Q 

SS 

U 

8940 

0777 

A-A-20204  PASTA  WITH  VEG  IN  TO  MA  SAUCE 

GL 

B4 

A 

942 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 
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PA  AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LI 

F  Q  F  Q 

F  Q 

^  9 

T 

Rll 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8940 

0778 

MIL-R-XXX  RICE  THERM  FOR  MRE 

GL 

B4 

942 

951 

951 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

D 

8940 

0781 

A-A-20205  CHICKEN  BRST  FILLET  BRD 

GL 

R4 

942 

952 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0782 

EE-C-281A  2  CHILI  CON  CARNE  W  OR  WO  BNS 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0783 

A-A-20207  CHEESE  TORTELLINI  IN  TOMA  SAUC 

GL 

B4 

A 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0784 

A-A-20128A  FORMULAS  INFANT  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8940 

0785 

MIL-C-XXX  CHICKEN  NUGGETS  IN  TERIYAKI  SA 

GL 

B4 

943 

954 

954 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

N 

8940 

0786 

MIL-C-XXX  CHICKEN  PATTIES  IN  BROTH  THERM 

GL 

B4 

943 

954 

954 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

N 

8940 

0787 

MIL-H-43224G  HASH  BEEF  DEHY 

GL 

H5 

944 

954 

954 

A 

GL 

SA 

35 

SS 

N 

8940 

783 

A-A-20207  CHEESE  TORTELLINI  IN  TOMA  SAUC 

GL 

B4 

A 

943 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

C 

8940 

A735 

MIL-P-44147  GL  PUDDING  BAR  OP  RATION  COM 

GL 

H5 

932 

943 

943 

G 

GL 

U 

8940 

A737 

MIL-E-44141  GL  ESCALLOPED  POTA  W  PORK 

GL 

H5 

943 

953 

953 

A 

N 

8945 

0077 

A-A-20091A  SALAD  OILS  VEGETABLE 

GL 

F? 

934 

943 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8945 

0078 

A-A-20100A  SHORTENING  COMPOUNDS 

GL 

F? 

934 

943 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8945 

0079 

A-A-20206  FAT  HYDROGENATED  VEGETABLES 

GL 

B4 

A 

943 

954 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8950 

0343 

A-A-20200  PIZZA  SAUCE 

GL 

B4 

A 

934 

943 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8950 

0344 

A-A-20167  EXTRACTS  AND  FLAVORS 

GL 

F? 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

■SS 

N 

C 

8950 

0345 

MIL-Y-3388B  I  YEAST  FOOD  MINERAL 

GL 

H5 

942 

952 

95? 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8955 

0063 

HHH-C-575E  1  COFFEE  INSTANT  MCA 

GL 

G5 

943 

944 

943 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

8955 

AOOl 

MIL-T-44284  GL  TEA  MIX  INSTANT  SWEETENED 

GL 

H5 

932 

943 

943 

G 

GL 

U 

8960 

0077 

MIL  C  3031 J  1  COCOA  BEVERAGE  POWDER 

GL 

F? 

883 

893 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

B 

8960 

0083 

A-A-20098A  BEVERAGE  BASES  POWDERED 

GL 

F? 

934 

94? 

954 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

89GP 

0134 

MIL-P-44276  GL  PACKAGING  OF  RATION  CLD 

GL 

F2 

942 

952 

952 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

GL 

TOTAL  - 

185  .  DELINQUENT  -  23  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  118  , 

G  - 

60 

.  Y  -  7 

*  j 

1  -  ( 

) 

3220 

0176 

MIL-S-80034C  SAWJIG  WOODWORKING 

GS 

H5 

943 

944 

944 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3405 

0092 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  CUTOFF  TVL  TBL  VTL  CO 

GS 

F4 

934 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3405 

0093 

MIL-S-80201D  SAWS  BAND  METAL  CUT  URT  CON 

GS 

A? 

943 

953 

953 

A 

AL 

SH 

99 

N 

3424 

0123 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  PIT  TYPE 

GS 

F4 

934 

934 

934 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3424 

0124 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  GAS  FIRE 

.GS 

F4 

933 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3424 

0125 

A-A-XXXX  FURNANCE  HEAT  TREATING  ELEC 

GS 

F4 

934 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3442 

0061 

A-A-NEW  DRESS  H  FRAME  TYP  HYD  ELEC  MTR 

GS 

A4 

933 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

N 

C 

3448 

0012 

A-A-XXX  DIMPLING  MACHINES  HOT  &  COLD  PRT 

GS 

A4 

931 

951 

951 

A 

GS 

N 

D 

3448 

0013 

A-A-XXX  DIMPLING  MACHINE  HOT  &  COLD  SQZ 

GS 

A4 

931 

951 

951 

A 

GS 

N 

D 

3510 

0341 

A-A-XXX  WASHER-EXTRACTOR  PROTECTIVE  GEAR 

GS 

B4 

A 

944 

953 

953 

A 

Gl 

YD1 

99 

N 

3695 

0013 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

933 

9.33 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

C 

3695 

0014 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

933 

933 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

C 

3920 

0190 

A-A-XXX  WHEELBARROWS 

GS 

F4 

933 

941 

941 

A 

ME 

SH 

99 

N 

C 

4120 

1027 

A  A  55436  AIR  CONDITIONER 

GS 

B4 

J 

943 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

GS 

N 

C 

4120 

1031 

A  A  XXX  AIR  CONDITIONER,  CASEMENT  WINDOW 

GS 

B4 

J 

944 

95? 

95? 

A 

ME 

YDl 

99 

GS 

N 

4130 

0331 

IR  STDY  FILTER  ELEMENT  3846 

GS 

F3 

912 

9?4 

924 

A 

MF 

YDl 

99 

GS 

N 

C 

4130 

0353 

A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  &  RECYCLE  U 

GS 

F4 

J 

943 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

GS 

N 

C 

4130 

0354 

A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  UNIT 

GS 

F4 

J 

943 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

GS 

N 

C 

4140 

0082 

IR  STUDY  FAN 

GS 

E3 

931  931 

943 

943 

A 

GS 

N 

C 

5355 

1011 

IR  STDY  KNOB  13467  1347 

GS 

E3 

931  931 

971 

971 

A 

GS 

N 

5940 

1112 

IR  STDY  TERIMINAL  JUNCTION  553  56 

GS 

F3 

903 

913 

944 

G 

FR 

AS 

99 

U 

5940 

1144 

IR  STDY  SPLICE,  CONDUCTOR  2070  207 

GS 

E3 

931 

944 

944 

A 

FR 

AS 

85 

N 

C 

5970 

1096 

A-A-XXX  INSULATOR.  SPREADER 

GS 

F4 

A 

914 

9?4 

933 

A 

MF 

YDl 

99 

U 

B 

5970 

1100 

IR  STDY  TAPE  INSULATION  ELECT  794  75 

GS 

F3 

921 

931 

9.34 

A 

ER 

SH 

85 

GS 

U 

B 

5970 

1113 

IR  STDY  INSULATION.  SHEET  ELECT  545  55 

GS 

F3 

932 

944 

944 

A 

GS 

N 

C 

5975 

1122 

A-A-XXXXX  STRAP  TIEDOWN  ELECTRICAL 

GS 

A4 

A 

932 

943 

94.3 

A 

FR 

YDl 

85 

N 

C 

5975 

1123 

MS3368  CANCELLATION  REPLACED  BY  NEW  CID 

GS 

H5 

A 

932 

943 

943 

A 

FR 

YDl 

85 

N 

C 

5975 

1126 

SMD  DGSC-DWG-93001  MOUNTING  BASE.  4-WAY 

GS 

F4 

H 

933 

944 

954 

A 

ER 

YDl 

85 

GS 

U 

5990 

0225 

IR  STUDY  PALLET,  MATERIAL  HANDL  86  9 

GS 

F3 

931 

933 

9.3.3 

A 

MF 

SA 

99 

N 

C 

6135 

0241 

IR  STDY  BATTERY  NON  RECH  544  54 

GS 

E3 

914 

931 

931 

A 

ER 

SH 

99 

N 

C 

6135 

0263 

MIL-B-49030/1  BATTERY,  NON-RECHARGEABLE 

GS 

F4 

A 

941 

94? 

944 

Y 

SH 

99 

U 

6140 

0784 

A-A-XXXXX  BATTERY  STORAGE  VEHICULAR 

GS 

F4 

A 

941 

94? 

94? 

A 

ER 

99 

N 

C 

6230 

1036 

A-A-XXXXX  LIGHT  MARKER  GROUND-OBSTRUCTIO 

GS 

F4 

A 

941 

942 

94? 

A 

ME 

SH 

99 

N 

C 

6240 

1342 

A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT,  U-SHAPED,  U 

GS 

A4 

A 

931 

941 

941 

A 

MF 

SH 

99 

GS 

N 

C 

6240 

1343 

A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT.  U-SHAPED.  U 

GS 

A4 

A 

931 

941 

941 

A 

MF 

SH 

99 

GS 

N 

C 

6240 

1344 

A-A-XXXXX  LAMP.  FLUORESCENT,  U-SHAPED 

GS 

A4 

A 

931 

941 

941 

A 

MF 

SH 

99 

GS 

N 

C 

6240 

1345 

A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT,  F-40,  T-12 

GS 

A4 

A 

931 

941 

941 

A 

ME 

SH 

99 

GS 

N 

C 

6240 

1346 

ANSI-C78.390  STANDARD  METHOSs  OF  DESIGNA 

GS 

A1 

A 

932 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

N 

6240 

1359 

A-A-XXXX  LAMPS.  INCANDESCENT  ROUGH  SERVI 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

U 

6240 

1360 

A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT  A-19,90  WAH 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

U 

6240 

1361 

A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  S-6.  CLEAR 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

U 

6240 

1362 

A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  A-l§.  25  WAT 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

U 

6240 

1363 

A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT.  A-19,  60  WAT 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

U 

6240 

1364 

A-A-XXX  LAMP,  INCANDESCENT,  A-19,  67  WAT 

GS 

B4 

G 

944 

95? 

95? 

A 

ME 

SH 

99 

U 

6240 

1365 

AAXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  OOWAH.  120VAC 

GS 

B4 

G 

944 

952 

952 

A 

MF 

SH 

99 

GS 

N 

6240 

1369 

AAXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  75WAn,  120VAC 

GS 

B4 

I 

944 

95? 

95? 

A 

ME 

SH 

99 

GS 

N 

6240 

1370 

A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  3  WAH,  12 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

ME 

SH 

99 

N 

6240 

1371 

A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  6  WATT,  14 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

ME 

SH 

99 

N 

6240 

1372 

A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  6  WAH.  15 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

N 

6240 

1373 

A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT.  6  WAH.  12 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

MF 

SH 

99 

N 

6240 

1374 

A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT.  6WATT.  120 

GS 

F4 

944 

954 

954 

A 

ME 

SH 

99 

N 

PAK  NO.  P  -  54 


es  -  iH 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

^  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY 
PREP/«IMG  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  2/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  10WATT.23  GS 
A-A-XXXXX  LAMP, INCANDESCENT,  10  WATT,25  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  lOWATT,  12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  15  WATT, 12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  25  WATT, 12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP, INCANDESCENT,  25  WAH,  12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  AOWAH.  12  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  40  WATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  60  WAH,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  90  WATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  100  WATT,!  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  lOOWATT,  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT  150  WATT.  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  150  WATT,1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  150  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  150  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WAH,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  200  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200WATT.1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  200  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  UMP.  INCANDESCENT,  300  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  300  WAH.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT.  300  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  330  WAH,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  300  WAH.  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WAH,  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  500  WATT.  1  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENt,  500  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP.  INCANDESCENT,  750  WATT.l  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  750  WATT.  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1000  WATT,  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1500,  WATT  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  INCANDESCENT,  1500  WAH  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  Fi5T12/W,PRE  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F48T12/CW/H0  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F40T12/CW/IS  GS 
A-A-XXXXX  UMP,  FLUORESCENT  F96T12/WW/15  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F72T12/CW.  I  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F14T12/W,  PRE  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F30T12/dw,  R  GS 
A-A-XXXXX  UMP,  FLUORESCENT  F40T12/CW/IS  GS 
A-A-XXXXX  UMP,  FLUORESCENT  F15T8/(C0L0R  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F30T8/(C0L0R)  GS 
A-A-XXXX  UMP,  FLUORESCENT  F8T57(C0L0R)  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F48T12/(C0l6R  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F40T12/{C0L0  GS 
A-A-XXXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F90/T12/  (CO  GS 
A-A-XXXX  LAMP,  FLUORESCENT  F6T5/(C0L0R)  GS 
A-A-NEW  SUPPLEMENTAL  SOUR  LIGHTING  SYS  GS 
GAGE,  PRESSURE,  DIAL  INDICATING  619  62  GS 
IR  STDY  TRANSMITTER,  LIQUID  QU  3801  380  GS 
A-A-XXXXX  CHAIR,  STRAIGHT  GS 
IR  STDY  DINING  PACKETS  0098  10  GS 
GSIR  STDY  MARKER,  IDENTIFIUTION  7768  GS 

114  ,  DELIWQUEMT  -  32  .  STATUS  COOES:  A  -  111 

MIL-S-14650/1F  STREAMERS  ARMY  SET  IH 
MIL  T  14643B  TAG  IDENTIFICATION  INOIVIDU  IH 
MIL-D-3943/1C  DECORATION  MEDAL  OF  HONOR  IH 
MIL-D-3943/2C  DECORATION  MEDAL  OF  HONOR  IH 
MIL-D-3943/3C  DECORATION  MEDAL  OF  HONOR  IH 
MIL-D-3943/4B  DECORATION  DISTINGUISHED  S  IH 
MIL-D-3943/5C  DECORATION  NAVY  CROSS  IH 
MIL-D-3943/6  DECORATION  AIR  FORCE  CROSS  IH 
MIL-D-3943/7E  DECORATION  DISTINGUISHED  S  IH 
MIL-D-3943/8D  DECORATION  DISTINGUISHED  S  IH 

PAGE  NO.  P  -  5£ 


GS  TOTAL  - 

8345  0204 
8455  0762 
8455  0763  01 
8455  0763  02 
8455  0763  03 
8455  0763  04 
8455  0763  05 
8455  0763  06 
8455  0763  07 
8455  0763  08 


944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
944  954 
934  941 
914  931 
914  931 
941  942 
931  934 
931  953 


954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
954  A  ME 
944  G  GL 
931  A  AV 
931  A  ME 
942  A 
934  A  GL 
953  A  GL 


1994 

NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 

SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
SH  99 
YD2  99 
AS  99 
AS  99 
99 

YDl  99 
SA  99 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


944  944  944  G  IH 
944  954  954  A  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 
943  943  943  G  IH 


IH  -  IH 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  ^  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC  GC 

SC 

LL 

^  Q 

^  9 

^  Q 

^  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

..TITLE.... 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

8455 

0763 

09 

MIL-D-3943/9C  DECORATION  DISTINGUISHED  S 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

10 

MIL-D-3943/10B  DECORATION  DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

11 

MIL-D-3943/11B  DECORATION  SILVER  STAR 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

12 

MIL-D-3943/12C  DECORATION 

LEGION  MERI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0/63 

13 

MIL-D-3943/13D  DECORATION 

LEGION  OF  MERI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

14 

MIL-D-3943/14C  DECORATION 

LEGION  OF  MERI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0/63 

15 

MIL-D-3943/15C  DECORATION  DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0/63 

16 

MIL-D-3943/16B  DECORATION  SOLDIER  S  MEDA 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

17 

MIL-D-3943/17C  DECORATION  NAVY  AND  MARIN 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0763 

18 

MIL-D-3943/18DDEC0RATI0N  AIRMAN  S  MEDAL 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

19 

MIL-D-3943/19B  DECORATION 

COAST  GUARD  ME 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

20 

MIL-0-3943/20B  DECORATION 

GOLD  LIFE  SAVI 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8456 

0/63 

21 

MIL-D-3943/21  DECORATION 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

22 

MIL-D-3943/22B  DECORATION 

BRONZE  STAR 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0/63 

23 

MIL-D-3943/23B  DECORATION 

AIR  MEDAL 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0/63 

24 

MIL-D-3943/24  DECORATION 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

25 

MIL-D-3943/26C 

DECORATION 

JOINT  SERVICE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

26 

MIL-D-3943/27C 

DECORATION 

ARMY  COMMENDAT 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

27 

MIL-D-3943/28D 

DECORATION 

NAVY  COMMENDAT 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0/63 

28 

MIL-D-3943/29B 

DECORATION 

AIR  FORCE  COMM 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

29 

MIL-D-3943/30C 

DECORATION 

COAST  GUARD  CO 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

30 

MIL-D-3943/31C 

DECORATION 

NATIONAL  SECUR 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

31 

MIL-D-3943/32F 

DECORATION 

UNIT  AWARDS  AN 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0/63 

32 

MIL-D-3943/33D 

DECORATION 

AWARDS  AND  CIT 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

33 

MIL-D-3943/34D 

DECORATION 

SUPERIOR  CADET 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

34 

MIL-D-3943/35B 

DECORATION 

ROBERT  DEXTER 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0763 

35 

MIL-D-3943/36B 

DECORATION 

CIVILIAN  AWARD 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

n 

CT 

N 

8455 

0763 

36 

MIL-D-3943/37C 

DECORATION 

COMMAND  Cl VI LI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

11 

CT 

N 

8455 

0/63 

37 

MIL-D-3943/38B 

DECORATION 

AWARD  FOR  DIST 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0/63 

38 

MIL-0-3943/39B 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

39 

MIL-D-3943/40D 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0/63 

40 

MIL-D-3943/41C 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

41 

MIL-D-3943/42B 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

42 

MIL-D-3943/43C 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0763 

43 

MIL-D-3943/44B 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

44 

MIL-D-3943/45B 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

45 

MIL-D-3943/46C 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

46 

MIL-D-3943/47C 

DECORATION 

MEDAL  FOR  MERI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

47 

MIL-D-3943/48C 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

48 

MIL-D-3943/49C 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

49 

MIL-0-3943/50B 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

50 

MIL-D-3943/51C 

DECORATION 

OUTSTANDING  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

51 

MIL-D-3943/52B 

DECORATION 

AWARD  OF  THE  P 

IH 

62 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

52 

MIL-D-3943/53C 

DECORATION 

NAVY  ACHIEVEME 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0763 

53 

MIL-D-3943/54B 

DECORATION 

MEDAL  FOR  HERO 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

54 

MIL-D-3943/55B 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

55 

MIL-D-3943/56B 

DECORATION 

MERITORIOUS  SE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

56 

MIL-D-3943/57C 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

57 

MIL-0-3943/58B 

DECORATION 

OUTSTANDING  LE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

58 

MIL-D-3943/59B 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  SC 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

59 

MIL-D-3943/60C 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  SE 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

60 

MIL-D-3943/61C 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

61 

MIL-D-3943/62C 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  BR 

IH 

62 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

62 

MIL-D-3943/63C 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

62 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

63 

MIL-D-3943/64C 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

64 

MIL-D-3943/65C 

DECORATION 

MEDAL  FOR  VALO 

IH 

62 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

65 

MIL-D-3943/66B 

DECORATION 

MERITORIOUS  SE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

45 

CT 

N 

8455 

0763 

66 

MIL-D-3943/67B 

DECORATION 

COAST  GUARD  AC 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

67 

MIL-D-3943/68E 

DECORATION 

SUPERIOR  CIVIA 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0/63 

68 

MIL-D-3943/69C 

DECORATION 

AWARD  FOR  VALO 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

69 

MIL-D-3943/70C 

DECORATION 

AWARD  FOR  MERI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

70 

MIL-D-3943/71C 

DECORATION 

AWARD  FOR  OUTS 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

71 

MIL-D-3943/72B 

DECORATION 

DEFENSE  DISTIN 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

72 

MIL-D-3943/73C 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

82 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

73 

MIL-D-3943/74B 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

74 

MIL-D-3943/75C 

DECORATION 

PRESIDENTIAL  C 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0/63 

75 

MIL-D-3943/76A 

DECORATION 

CONGRESSIONAL 

IH 

B? 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

76 

MIL-D-3943/77D 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  Cl 

IH 

B? 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

77 

MIL-D-3943/78D 

DECORATION 

MERITORIOUS  Cl 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

78 

MIL-D-3943/79A 

DECORATION 

REGIONAL  AND  S 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

79 

MIL-D-3943/80A 

DECORATION 

EXCEPTIONAL  SE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

80 

MIL-D-3943/81A 

DECORATION 

SUPERIOR  SERVI 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

81 

MIL-D-3943/82A 

DECORATION 

COMMENDABLE  SE 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

82 

MIL-D-3943/83A 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

83 

MIL-D-3943/84B 

DECORATION 

AWARD  FOR  SUPE 

IH 

B? 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0763 

84 

MIL-0-3943/85C 

DECORATION 

DISTINGUISHED 

IH 

B2 

943 

943 

943 

G 

IH 

CT 

N 

PAGE  NO.  P  -  56 

IH  -  IH 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FY  1994 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


0763  85 
0763  86 
0763  87 
0763  88 
0763  89 
0763  90 
0763  91 
0763  92 
0763  93 
0763  94 
0763  95 
0763  96 
0763  97 
0763  98 
0763  99 
0764  01 
0764  02 
0764  03 
0764  04 
0764  05 
0764  06 
0764  07 
0764  08 
0764  09 
0764  10 
0764  11 
0764  12 
0764  13 
0764  14 
0764  15 
0764  16 
0764  17 
0764  18 
0764  19 
0764  20 
0764  21 
0764  22 
0764  23 
0764  24 
0764  25 
0764  26 
0764  27 
0764  28 
0764  29 
0764  30 
0764  31 
0764  32 
0764  33 
0764  34 
0764  35 
0764  36 
0764  37 
0764  38 
0764  39 
0764  40 
0764  41 
0764  42 
0764  43 
0764  44 
0764  45 
0764  46 
0764  47 
0765  01 
0765  02 
0765  03 
0765  04 
0765  05 
0765  06 
0765  07 
0765  08 
0765  09 
0772 
0773  01 
0773  02 
0774 
0775 


MIL-D-3943/86A  DECORATION  OUTSTANDING  PU 
MIL-D-3943/87A  DECORATION  DEFENSE  SUPERI 
MIL-D-3943/88A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/89A  DECORATION  NATIONAL  INTEL 
MIL-D-3943/90A  DECORATION  NATIONAL  INTEL 
MIL-D-3943/91A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/92C  DECORATION  COMMANDER  S  AW 
MIL-D-3943/93A  DECORATION  DEFENSE  MERITO 
MIL-D-3943/94C  DECORATION  MERITORIOUS  Cl 
MIL-D-3943/95A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/96A  DECORATION  EXCEPTIONAL  SE 
MIL-D-3943/97A  DECORATION  OUTSTANDING  SE 
MIL-D-3943/98A  DECORATION  ACHIEVEMENT  AW 
MIL-D-3943/99B  DECORATION  CIVILIAN  SERVI 
MIL-D-3943/100A  DECORATION  AIR  FORCE  ACH 
MIL-D-3943/101B  DECORATION  USPHS  AWARDS 
MIL-S-3943/102A  DECORATION  ARMY  ACIEVEME 
MIL-D-3943/103A  DECORATION  COMMENDABLE  S 
MIL-D-3943/104A  DECORATION  OUTSTANDING  S 
MIL-D-3943/105A  DECORATION  OUTSTANDING  C 
MIL-D-3943/106  DECORATION  COMMANDER  S  A 
MIL-D-3943/107B  DECORATION  OUTSTANDING  C 
MIL-D-3943/108A  DECORATION  JOINT  SERVICE 
MIL-D-3943/109B  DECORATION  NOAA  ASSOCIAT 
MIL-D-3943/110  DECORATION 
MIL-D-3943/111A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/112A  DECORATION  MERITORIOUS  S 
MIL-D-3943/113A  DECORATION  COMMENDATION 
MIL-D-3943/114A  DECORATION  MEDAL  OF  VALO 
MIL-D-3943/115A  DECORATION  ACHIEVEMENT  M 
MIL-D-3943hl6  DECORATION  DEFENSE  INTEL 
MIL-D-3943/117  DECORATION  SURGEON  GENER 
MIL-D-3943/118  DECORATION  DEPARTMENT  OF 
MIL-D-3943/119  DECORATION  US  ARMY  RECRU 
MIL-D-3943/120A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-0-3943/121A  DECORATION  MERITORIOUS  S 
MIL-D-3943/122  DECORATION  SURGEON  GENER 
MIL-D-3943/123  DECORATION  SUPERIOR  Cl VI 
MIL-0-3943/124B  DECORATION  ACHIEVEMENT  M 
MIL-D-3943/125A  DECORATION  AERIAL  ACHIEV 
MIL-D-3943/126B  DECORATION  SUPERIOR  CIVI 
MIL-D-3943/127A  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/128  DECORATION  EQUAL  EMPLOYM 
MIL-D-3943/129  DECORATION  EXCEPTIONAL  E 
MIL-D-3943/130A  DECORATION  SPACE  FLIGHT 
MIL-D-3943/131  DECORATION  PUBLIC  SERVIC 
MIL-D-3943/132  DECORATION  COAST  GUARD  A 
MIL-D-3943/133  DECORATION  MERITORIOUS  C 
MIL-D-3943/134  DECORATION  EXCEPTIONAL  C 
MIL-D-3943/135A  DECORATION  NATIONAL  EMER 
MIL-D-3943/136  DECORATION  MERITORIOUS  C 
MIL-D-3943/137A  DECORATION  EXCEPTIONAL  C 
MIL-D-3943/138  DECORATION  EXCEPTIONAL  A 
MIL-D-3943/139  DECORATION  NATIONAL  COMM 
MIL-D-3943/140  DECORATION  EXEMPURY  CIV 
MIL-D-3943/141  DECORATION  DISTINGUISHED 
MI L-D- 3943/142  DECORATION  CIVILIAN  CARE 
MIL-D-3943/143A  DECORATION  MERITORIOUS  C 
MIL-D-3943/144  DECORATION  EXCEPTIONAL  C 
MIL-D-3943/145  DECORATION  MERITORIOUS  C 
MIL-D-3943/146  DECORATION  DISTINGUISHED 
MIL-D-3943/147  DECORATION  SUPERIOR  CIVI 
MIL-D-3943/151  DECORATION 
MIL-D-3943/152  DECORATION  HAZARDOUS  DUTY 
MIL-D-3943/153  DECORATION  SPECIAL  ASSIGN 
MlL-D-3943/154  DECORATION  ISOLATED  HARDS 
MIL-D-3943/155  DECORATION  CRISIS  RESPONS 
MIL-D-3943/156  DECORATION 
MIL-D-3943/157  DECORATION  SPECIAL  ACHIEV 
MIL-D-3943/158  DECORATION  SILVER  AWARD  D 
MIL-D-3943/159  DECORATION  BRONZE  AWARD  D 
MIL-D-3943  AMENDMENT  2  DECORATIONS  GENER 
MIL-R-11589  390  RIBBON  CIVILIAN  AERIAL  A 
MI L-R-1 1589/391  RIBBON  CIVILIAN  AIR  MEDA 
MIL-L-11484/223  UPAEL  BUHON  MEDAL  OF  V 
MIL-D-3943/164  DECORATION  MEDAL  OF  VALOR 
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PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  T  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU  TU  R  0 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S  HS  N  N 

PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T  RT  S  D 

8455  0776  01  MIL-B-3628/89  BADGE  QUALIFICATION  ACQUIS  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  02  MIL-B-3628/90  BADGE  QUALIFICATION  COMMAN  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  03  MIL-B-3628/91  BADGE  QUALIFICATION  HISTOR  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  04  MIL-B-3628/92  BADGE  QUALIFICATION  INTELL  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  05  MIL-B-3628/93  BADGE  QUALIFICATION  UH  EN  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  06  MIL-B-3628/94  BADGE  QUALIFICATION  LOGIST  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  07  MIL-B-3628/95  BADGE  QUALIFICATION  MANPOW  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  08  MIL-B-3628/96  BADGE  QUALIFICATION  PARALE  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  09  MIL-B-3628/97  BADGE  QUALIFICATION  PUBLIC  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  10  MIL-B-3628/98  BADGE  QUALIFICATION  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  11  MIL-B-3628/99  BADGE  QUALIFICATION  TRANSP  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  12  MIL-B-3628/100  BADGE  QUALIFICATION  COMMU  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  13  MIL-B-3628/101  BADGE  QUALIFICATION  SUPPL  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

8455  0776  14  MIL-B-3628/102  QUALIFICATION  OPERATIONS  IH  B4  944  944  944  G  IH  45  CT  N 

9910  0002  MIL  T  40113  ZMC  TROPHY  NATIONAL  GUARD  El  IH  H5  944  944  944  G  IH  CT  N 


IH  TOTAL  -  177  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1  ,  G  -  176,  Y  -  0  ,  Z  -  0 


3220  0161 

MIL  S  80020C  SANDER  SINGLE  AND  DOUBLE  DI 

IP 

A2 

P 

903  911  911  A  ME 

SH 

99 

N 

C 

3220  0162 

MIL  S  3788F  SHAPER  WOODWORKING 

IP 

A2 

P 

903  911  911  A  ME 

SH 

99 

N 

C 

3439  0827 

A  A  51165  MOISTURE  STABILIZER 

IP 

H5 

923  923  933  933  A  AL 

SH 

99 

N 

C 

3441  0157 

MIL-B-80161C  BENDING  MACH  ROT  HD  HYD 

IP 

A2 

913  921  941  941  A  AL 

SH 

99 

N 

C 

3441  0158 

MIL  P  80276A  PRESS  BRAKE  HYD  SHTEPL  CNC 

IP 

A2 

923  923  933  943  A  AL 

SH 

99 

N 

B 

3441  0159 

A  A  XXXXX  FORMING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

A4 

923  923  933  943  A  AL 

SH 

99 

N 

B 

3441  0160 

A  A  XXXXX  SHEARING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

A4 

923  923  933  943  A  AL 

SH 

99 

N 

B 

3442  0005  80 

MIL-P-80128C  PRESS  H  FRAME  VERT  HYD 

IP 

A2 

904  924  Z  AL 

SH 

99 

N 

A 

3442  0058 

MIL-P-80128  PRESS  AND  FRAME  VENT 

IP 

A2 

913  923  923  A  AL 

SH 

99 

IP 

N 

C 

3445  0123 

MIL-S-80086D  SHEARING  MACH  MTL  SQ  HYD 

IP 

A2 

904  913  924  924  A  AL 

SH 

99 

IP 

U 

C 

3445  012? 

MIL-P-80172D  PUNCH  MACH  SINGLE  END  CND 

IP 

A2 

921  921  941  941  A  AL 

SH 

99 

N 

C 

3445  0139 

A-A-51156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  &  HAN 

IP 

H5 

904  914  914  A  AL 

99 

N 

C 

3446  0026 

MIL  F  12075E  FORGE  MCH  HAMMER  VERT  ELE 

IP 

A2 

P 

884  904  922  A  AL 

SH 

99 

IP 

U 

B 

3460  0169 

A-A-51129B  MANDRELS  MACHINE  SOLID 

IP 

A2 

922  942  942  A 

YDl 

99 

IP 

N 

C 

5355  1014 

MIL-K-25049D  KNOBS  CONTROL  ELEC  EQUIP 

IP  GS 

B2 

932  941  941  A  ER 

AS 

11 

N 

C 

PACK  0984 

MIL-STD-290F  PACKING  AND  MARKING  OF  PETR 

IP 

A2 

931  951  951  A  SM 

SA 

68 

N 

D 

IP  TOTAL  - 

16  .  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  CODES:  A  - 

15  , 

G  - 

0 

.  Y  -  0  .  Z  -  1 

IPSC  0298 

MULTI  TECHNOLOGY  AUTOMATED  READER  CARD 

IR  DC 

B4 

A 

932  932  944  944  A  AM 

EC 

02 

DH 

N 

C 

IR  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  - 

1  . 

G  - 

0 

.  Y  -  0  .  Z  -  0 

3110  0912 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4  A 

943  953  953  A  AR 

11 

N 

3110  0913 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINRICAL 

IS 

F4  A 

943  953  953  A  AR 

11 

N 

3110  0914 

A-A-XXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4  A 

943  953  953  A  AR 

11 

N 

3110  0915 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4  A 

943  953  953  A  AR 

11 

N 

3110  0916 

A-A-XXXXX  BRG  ROLLER  CYLINDRICAL 

IS 

F4  A 

943  953  953  A  AR 

11 

N 

5305  2023 

MS27039  SCREW  MACHINE  PlAN  HEAD  STRUCTUR 

IS 

C2 

941  941  941  G  AR 

AS 

99 

IS 

U 

5305  2033 

FF-S-85  SCREW  CAP  SLOTTED  &  HEX  HEAD 

IS 

C2 

942  942  944  G 

U 

5305  2037 

MS51575  SCREW  SHOULDER  SLOHED  HEAD  CRES 

IS 

C2 

942  944  944  A  AR 

AS 

99 

N  C 

5305  2038 

MS51576  SCREW  SHOULDER  SOCKET-HD  HEX  CRE 

IS 

C2 

942  944  944  A  AR 

AS 

99 

N  C 

5305  2046 

MS35492  SCREW  WOOD  FLAT  HEAD  CROSS-RECES 

IS 

F5  A 

944  944  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2047 

MS35493  SCREW  WOOD  ROUND  HEAD  CROSS-RECE 

IS 

F5  A 

944  951  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2048 

MS35494  SCREW  WOOD  FLAT  HEAD  SLOHED 

IS 

F5  A 

944  951  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2049 

MS35495  SCREW  WOOD  ROUND  HEAD  SLOHED 

IS 

F5  A 

944  951  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2050 

CID  AA-XXXXX  SCREW  WOOD  FLAT  HEAD 

IS 

F4  A 

944  944  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2051 

CID  AA-XXXXX  SCREW  WOOD  ROUND  HEAD 

IS 

F4  A 

944  951  951  A  AR 

AS 

99 

IS 

N  D 

5305  2052 

MS9206  SCREW  MACH  STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5305  2053 

MS9207  SCREW  MACH  STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5305  2054 

MS9215  SCREW  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5305  2055 

MS9704  SCREW  MACH-DBC  HEX  EXTD  WSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1791 

MS35751  BOLT  SQUARE  NECK  ROUND  HEAD 

IS 

F2 

944  944  944  G  AV 

99 

N 

5306  1792 

MS9211  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1793 

MS9213  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1794 

MS9214  BOLT  MACH-DOOUBLE  HEX  EXTD  WASHER 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1795 

MS9220  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1796 

MS9221  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1797 

MS9222  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1798 

MS9223  BOLT  MACH-STL  DIF  NICKEL-CAD  PLT 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1799 

MS9688  BOLT  MACH-HEX  KD  DRLO  1  HOLE 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1800 

MS9700  BOLT  DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1801 

MS9706  BOLT  MACH-OBL  HEX  EXTD  WSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1802 

MS9707  BOLT  MACH-DBL  HEX  EXTDWSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1803 

MS9708  BOLT  MACH-DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5306  1804 

MS9709  BOLT  MACH  DBL  HEX  EXTD  WSHR  HD 

IS 

C2 

944  944  944  G 

N 

5307  0577 

MS17295  (WEP)  STUD-STEPPED  1.51DIA  ENGAG 

IS 

D5 

944  944  944  G 

N 

5307  0578 

MS17294  (WEP)  STUD  STEPPED  1.5  DIA  ENGAG 

IS 

D5 

944  944  944  G 

N 
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IS  -  IS 

4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 


02 


02 


5307  0579 
5307  0580 
5307  0581 
5307  0582 
5310  1889  01 
5310  1889  02 
5310  1890  01 
5310  1890  02 
5310  1891  01 
5310  1891 
5310  1906 
5310  1964 
5310  1967 
5310  1982 
5310  1982  01 
5310  1982  02 
5310  1982  03 
5310  1982  04 
5310  1982  05 
5310  1985 
5310  1988  01 
5310  1988  02 
5310  1992  01 
5310  1992  02 
5310  1993 
5310  1994  01 
5310  1994 
5310  1995 
5310  1996 
5310  1997 
5310  1998 
5310  1999 
5310  2000 
5310  2002 
5310  2002  01 
5310  2003 
5310  2004 
5310  2005 
5310  2006 
5310  2007 
5310  2008 
5310  2009 
5310  2010 
5310  2011 
5310  2012 
5310  2013  01 
5310  2013  02 
5310  2014  01 
5310  2014  02 
5310  2015  01 
5310  2015  02 
5310  2016  01 
5310  2016  02 
5310  2017  01 
5310  2017  02 
5310  2018  01 
5310  2018  02 
5310  2019  01 
5310  2019  02 
5310  2020  01 
5310  2020  02 
5310  2021 
5310  2021 
5310  2022 
5315  0451 
5315  0470 
5315  0486 
5315  0487 
5315  0488 
5315  0489 
5315  0491 
5315  0492 
5315  0493 
5315  0494 
5315  0495 
5315  0496 


01 

02 


18 


PA 

AA 

BA 

RC 

GC 

SC 

ET 

NT 

IT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

MSI 7296  (WEP)  STUD  STEPPED  1.5  DIA  ENGA 

IS 

05 

MS17299  (WEP)  STUD  STRAIGHT  190-24 

IS 

D5 

MS17300  (WEP)  STUD  STRAIGHT  .250-20 

IS 

D5 

MS17301(WEP)  STUD  STRAIGHT  .3125-18 

IS 

D5 

A  A  XXXXX  ClD  TO  REPLACE  MS27129 

IS 

F4 

MS27129  INACTIVATION 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS35333 

IS 

F4 

MS35333  INACTIVATION 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS35338 

IS 

F4 

MS35338  INACTIVATION 

IS 

F5 

MIL-N- 

8922  NUT  SELF-LOCKING  ALLOY  STEEL 

IS 

n? 

FF-N-836  NUT  SQUARE  HEXAGON  CAP  SLOTTED 

IS 

D? 

MIL-N- 

25027/1  NUT  SELF-LOCKING  HEAVY  HEX 

IS 

c? 

NUT  PLAIN  CLINCH  AND  NUT  SELFLOCKING  CLI 

IS 

A2 

MIL-N-45938/1  NUT  PLAIN 

IS 

D2 

MIL-N-45938/4  NUT  PLAIN 

IS 

D2 

MIL-N-45938/7  NUT  PLAIN 

IS 

D? 

MIL-N-45938/11  NUT  PLAIN 

IS 

D2 

MIL-N-45938/12  NUT  PLAIN 

IS 

D2 

MS21043  NUT  SELF-LOCKING  800  DEGREES  RED 

IS 

F2 

A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS16213 

IS 

F4 

MS16213  INACTIVATION 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS45904 

IS 

F4 

MS45904  INACTIVATION 

IS 

F5 

MS21063H  AMENDMENT  1  NUT  SELF-LOCKING  GA 

IS 

C2 

A-A-XXXXX  CID  TO  REPLACE  MS51848 

IS 

F4 

MS51848  INACTIVATION 

IS 

F5 

MS21045  NUT  SLF-LKG  HEX  REG  HT  450  DEGRE 

IS 

C2 

MIL-W- 

5521B  WASHER  AIRCRAFT  HYDRAULIC 

IS 

C2 

MIL-N- 

3337C  NUT  SHEET  SPRING 

IS 

C? 

MS14180  NUT  REPLACEMENT  FOR  SLF-LKG  PLT 

IS 

C? 

AND10068  REV  4  NUTS  AND  PLATE  NUTS  SLFLK 

IS 

C? 

MIL-N- 

25027  NUT  SELF-LOCKING  HEXAGON  250 

IS 

C2 

MS24017  NUT  PLAIN  MOUNTING 

IS 

D5 

A-A-XXXXX  N(T  MOUNTING  PLAIN 

IS 

A4 

A-A-XXX  NUT.  PLAIN.  CLINCH-FLUSH 

IS 

F4 

MS9356  NUT  PLAIN  HEX  A-286 

IS 

C? 

MS9358  NUT  CASTELLATED  HEX  A-286 

IS 

C2 

MS9361 

NUT  PLAIN  HEX  CHECK  A-286 

IS 

C? 

MS14201  NUT  FLTG  SLF-LKG  AHCHED  RET  ELE 

IS 

C? 

MS14144  NUT  SLF-LKG  LIGHT  WGHT  CASTELL 

IS 

C? 

MS14214  NUT  ELEMENT  AHCHD  RET  ELE 

IS 

C2 

MS14200  NUT  FLTG  SLF  LKG  ARE  450  DEG  F 

IS 

C2 

MS9363  NUT  SLOTTED  HEX  SHEAR  A-286 

IS 

C2 

MS33538  (ASG)  NUT  SHEET  SPRING  LIMITATIO 

IS 

D5 

MS51865  NUT  SELF  LKG  CAP 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  SELF  LKG  CAP 

IS 

F4 

MS51969  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F4 

MS51970  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F4 

MS24679  NUT  PLAIN  CAP  LOW  CROWN 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  CAP  LOW  CROWN 

IS 

F4 

MS27952  NUT  PLAIN  HEX  JAM 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON  JAM 

IS 

F4 

MSbl972  NUT  PLAIN  HEX 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F4 

MS90723  NUT 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  SHEET  SPRING 

IS 

F4 

MS90724  NUT  SHEET  SPRING 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  SHEET  SPRING 

IS 

F4 

MS45905  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F5 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  HEXAGON 

IS 

F4 

A-A-XXXXX  NUT  PLAIN 

IS 

F4 

IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  2000  0200 

IS 

E3 

IR. STUDY-PIN, STRAIGHT-HEADLESS  100 

IS 

E3 

PIN  HINGE 

IS 

F4 

MS90717  SPIKE  BARGE  &  BOAT 

IS 

F5 

MIL-P-23460E  PIN  QUICK  REL  SELF  RET  POSI 

IS 

G1 

PIN  STRAIGHT 

IS 

F4 

PIN  LOCK  HITCH  PIN 

IS 

F4 

PIN  RETAINING  SAFETY 

IS 

F4 

PIN,  C 

lUICK  RELEASE 

IS 

F5 

PIN,  C 

lUICK  RELEASE 

IS 

F5 

PIN,  C 

UICK  RELEASE 

IS 

F5 

PIN  RE 

TAINING  SAFETY  AN416 

IS 

A5 

PAGE  NO.  1 

P  -  59 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

LL 

^  9 

F  Q 

^  9 

9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

AP 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

P 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

AP 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

AP 

944 

95] 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

D 

943 

944 

944 

G 

AV 

AS 

99 

U 

D 

943 

944 

944 

G 

AR 

SH 

99 

U 

I 

943 

944 

944 

A 

SH 

N 

C 

E 

943 

944 

951 

A 

U 

D 

944 

944 

944 

Y 

U 

944 

944 

944 

Y 

U 

944 

944 

944 

Y 

U 

944 

944 

944 

Y 

u 

944 

944 

944 

Y 

u 

943 

943 

943 

G 

AV 

AS 

11 

N 

AP 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

P 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

AP 

944 

951 

944 

Y 

U 

P 

944 

951 

951 

A 

u 

D 

D 

944 

944 

944 

G 

AV 

AS 

99 

N 

AP 

944 

951 

944 

Y 

U 

P 

944 

951 

951 

A 

u 

0 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

D 

944 

954 

954 

A 

AR 

AS 

99 

N 

944 

953 

953 

A 

N 

944 

953 

953 

A 

N 

A 

944 

953 

953 

A 

OS 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

944 

G 

N 

944 

944 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

0 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

A 

944 

951 

951 

A 

N 

D 

901 

911 

922 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

U 

B 

923 

931 

931 

A 

IS 

N 

C 

A 

943 

944 

944 

A 

AS 

99 

N 

C 

944 

944 

944 

G 

AR 

YOl 

99 

N 

944 

944 

944 

G 

AV 

AS 

99 

N 

A 

943 

944 

944 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

A 

943 

944 

944 

A 

AV 

AS 
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IS 

FI 

942 

944 

944 
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5320  0820 

MS17312  RIVET  FOR  SAFETY  CHAIN  TYPE  II 

IS 

C2 
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N 
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MIL-R-24243  AMD  1 

IS 

Cl 

944 
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AS 

82 

N 
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IS 

F2 
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A 

N 

c 
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MIL-6-16491F  GROMMET  METALLIC 

IS 

F2 

944 
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99 

IS 

N 
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MS20230ASG  GROMMET  METALLIC  PLAIN  AND  SP 

IS 

F2 

944 
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951 

A 

82 

IS 

N 

D 
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MIL-F-43573A  FASTENER  SNAP  PLASTIC 

IS 

D5 

943 

951 
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A  GL 

IS 

N 

D 

5325  0323 

MIL-F-25173A  FASTENER  CONTROL  PANEL 

IS 

C2 

944 

944 

944 

G 

N 

5325  0324 

AN226  FASTENER  AND  COWL  PLST  TYPE 

IS 

C2 

944 

944 
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G 

N 
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IS 
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IS 
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IS 
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IS 
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IS 
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IS 
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IS 
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IS 
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99 

N 

5365  0212 

MS16624  RING  RETAINING  EXTERNAL  BASIC 

IS 

A1 

944 

953 
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99 
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MS3217  RING  RETAINING  EXTERNAL  HEAVYDUTY 

IS 

A1 

944 

953 
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A  AR 

99 

N 
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MS3216  RING  RETAINING  EXTERNAL  PRONGLOCK 

IS 

A1 

944 
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IS 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  HEXAGON  CORR 

IS 

F4 
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952 
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9505  0282  04 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 
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952 
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AS 

99 
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A-.1-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 
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AS 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 
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943 

952 

952 

A  MR 

AS 

99 
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9505  0282  07 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4  A 

943 

952 

952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0282 

08 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUNO  CORROS 

IS 

F4 

A 

943  952 

952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0282 

09 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4  A 

943  952 

952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0282 

10 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 

A 

943 

952  952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0282 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 

A 

943 

952 

952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0282 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 
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943 
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AS 
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N 

9505  0282 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  RO.ND  CORROS 

IS 

F4 
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943 
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AS 
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A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 
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943 
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AS 
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9505  0282 

15 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  CORROS 

IS 

F4 

A 

943 

95? 

952 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0283  01 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  ALLOY 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0283 

02 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  SQUARE  ALLOY 

IS 

F4 

A 

944 

953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0283  03 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  HEXAGON  ALLO 

IS 

F4 

A 

944  953  953  A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0284 

A-A-XXXX  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  ALLOY 

IS 

F4 

A 

944 

953 

953  A  MR 

AS 

99 

N 

9505  0286 

MS14526  WIRE  NONELECTRICAL  ROUND  ALLOY 

IS 

H5 

944 

954 

954 

A  MR 

AS 

99 

N 

9510  0843 

IR  STUDY  INC  37006 

IS 

E3 

942 

952  952  A 

N 

9510  0868  01 

A-A-XXXX  BAR  METAL  SCUARE  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943 

952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9510  0868  02 

A-A-XXXX  BAR  METAL  SCUARE  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943 

952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9510  0868  03 

A-A-XXXX  BAR  MHAL  SCUARE  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943 

952  952  A  MR 

AS 

99 

N 

9510  0868  04 

A-A-XXXX  BAR  METAL  SCUARE  CORROSION  RESI 

IS 

F4 

A 

943  952  952  A  MR 

AS 

99 

N 
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F4 
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F4 
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A-A-XXXX 
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IS 

F4 

A 
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953 
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MR 

AS 
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N 
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0903 
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A-A-XXXX 

BAR  METAL  ROUND  ALLOY  STEEL 
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F4 

A 

944 

953 
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A 

MR 

AS 

99 

N 

9510 

0903 

03 

A-A-XXXX 
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IS 

F4 

A 

944 

953 

953 

A 

MR 

AS 

99 

N 
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9515  1055  11  A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 
9515  1055  12  A-A-XXXX  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 
9515  1055  13  A-A-XXXX  SHEET  PERFORATED  METAL  STRAIGHT 
9515  1055  14  A-A-XXXX  SHEET  PERFORATED  METAL  STAGGERE 
9515  1056  A-A-XXXX  PLATE  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  01  MS14501  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 
9515  1063  02  MS14502  FOIL  METAL  CORROSION  RESISTANT 
9515  1063  03  MS14503  PLATE  CORROSION  RESISTANT 
9515  1063  04  MS14505  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  05  MS14506  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  06  MS14507  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  07  MS14508  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  08  MS14509  SHEET  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  09  MS14510  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  10  MS14511  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  11  MS14512  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  12  MS14513  STRIP  METAL  CORROSION  RESISTANT 

9515  1063  13  MS14514  SHEET  PERFORATED  METAL  CORROSION 
9515  1063  14  MS14515  SHEET  PERFORATED  METAL  STAGGERED 
9515  1064  MS14504  PLATE  METAL  CORROSION  RESISTANT 
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9525  0203  01  A-A-XXXX  WIRE  ROUNDNONELECTRICAL  ALUMIN 
9525  0203  02  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN 
9525  0203  03  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN 
9525  0203  04  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL 
9525  0203  05  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL 
9525  0203  06  A-A-XXXX  WIRE  HEXAGONAL  NONELECTRICAL 
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9525  0204  A-A-XXXX  WIRE  ROUND  NONELECTRICAL  ALUMIN 
9530  0477  IR  STUDY  INC37006 

9530  0510  01  A-A-XXXX  BAR  RECTANGLULAR  SQUARE  CORNERS 
9530  0510  02  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SQUARE  CORNERS 
9530  0510  03  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SIUARE  CORNERS 
9530  0510  04  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SCUARE  CORNERS 
9530  0511  01  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  5086 
9530  0511  02  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  2014 
9530  0511  03  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  2024 
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9530  0511  05  A-A-XXXX  ROD  ALUMINUM  ALLOY  7075 
9530  0512  01  A-A-XXXX  BAR  SQUARE  ALUMINUM  ALLOY  2014 

9530  0512  02  A-A-XXXX  BAR  SCUARE  ALUMINUM  ALLOY  2024 

9530  0512  03  A-A-XXXX  BAR  SCUARE  ALUMINUM  ALLOY  6061 

9530  0512  04  A-A-XXXX  BAR  SCUARE  ALUMINUM  ALLOY  7075 

9530  0512  05  A-A-XXXX  BAR  SCUARE  ALUMINUM  ALLOY  5086 
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9530  0516  01  A-A-XXXX  BAR  OCTAGONAL  ALUMINUM  ALLOY 
9530  0516  02  A-A-XXXX  BAR  HEXAGONAL  ALUMINUM  ALLOY 
9530  0516  03  A-A-XXXX  BAR  RECTANGULAR  SQUARE  CORNERS 
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PROJECT 


.TITLE .  PY 


6530  2260  A-A-XXX  TABLE,  OPERATING 

6530  2268  MIL-C-XXX  CURTAIN.  BEDSIDE 

6530  2269  MIL-5-XXX  SCREEN,  BEDSIDE 

6530  2285  A-A-XXX  HUMIDIFIER,  PORTABLE 

6530  2292  A-A-XXX  RESPIRATOR,  MOBILE 

6530  2336  A  A  XXX  LIGHT.  SURGICAL  CEIL 

6530  2384  MIL-S-XXX  STERILIZER.  SURGICAL 

6530  2420  A-A-XXX  VALVE  KIT 

6530  2435  MIL-S-16829  STAND  IRRIGATION 

6530  2440  MIL  L  37313  LIGHTS  SURGICAL 

6530  2441  MIL-L-36531A  LIGHT  FIELD  SURG 

6530  2442  A  A  XXX  BAGS  URINE  COLLECT 

6530  2443  A  A  XXX  DRAPES  SURGICAL 

6530  2444  MIL  P  37199  PUMP  &  FILLER 

6530  2445  MIL-L-16462  LITTER  FOLDING 

6530  2446  MIL  L  16446  LIHER  FOLDING 

6530  2448  A-A-XXX  LIGHT,  ULTRAVIOLET 

6532  1216  A-A-XXX  CAP,  OPERATING 

6532  1221  MIL-G-XXX  GOWN,  OPERATING 

6532  1235  A-A-XXX  FABRICS,  NONWOVEN 

6532  1236  A-A-XXX  SMOCK  DENTAL 

6532  1243  A-A- 30031  DIAPER,  ADULT 

6532  1246  A  A  XXX  TUNIC  OPERATING  SURG 

6532  1247  A  A  XXX  TROUSERS  OPERATING 

6532  1248  A  A  XXX  TUNIC  OPERAT  WMNS 

6532  1249  A  A  XXX  SHIRTS  OPERATING 

6532  1250  A  A  XXX  SMOCK  MEDICAL  MENS 

6532  1251  A  A  XXX  TROUSERS  OPER  WMNS 

6532  1252  A  A  XXX  TROUSERS  OPER  MENS 

6532  1253  A  A  XXX  SHIRTS  OPER  MENS 

6532  1254  A  A  XXX  SHIRTS  OPER  MENS 

6532  1255  A  A  XXX  SMOCKS  PHYSICIANS 

6540  1267  A-A-XXX  INSERT  OPTICAL 

6545  0093  MIL  C  37946  CASE  SPLINT  SET 
6550  0099  A-A-XXX  TEST  KET  ALCHOHOL 

6630  0546  MIL-T-XXX  TEST  KIT  PETROLEUM 

6630  0549  A-A-XXX  COMPARATOR  SET  COLOR 

6630  0555  DOD-E-24636  ELECTRO 

6630  0557  MIL-M-XXX  MlL-P-12048 

6640  1847  GGG-C-589  CORK,  PRESS ERS,  ROT. 

6640  1849  A-A-XXX  GRADUATE  LIQUID 

6640  1854  MIL-M-21908  MICRO-BURETH 

6640  1855  A-A-XXX  RACK,  TEST  TUBE 

6640  1856  MIL-R-37640  RACK,  TEST  TUBE 

6640  1857  A-A-XXX  WATER  BATH  ELECTRIC 

6640  1858  MIL-W-42062  WATER  BATH  ELECTRIC 

6640  1861  A-A-XXX  INCUBATOR  BACTERIAO 

6650  0188  A-A-XXX  MICROSCOPE  OPTICAL 

6670  0198  A-A-XXX  BALANCE  TORSION 

7210  0313  MIL-P-XXX  PILLOW  PNEUMATIC 

7530  0215  A-A-XXX  ENVELOPE,  PHOTO 

8115  0543  A-A-XXX  BOX  PATHOLOGICAL 

MB  TOTAL  -  152  .  DELINQUENT  -  49  .  STATUS  CODES:  A  - 

3930  N016  MIL-T-XXXX  TRUCK,LIFT,FORK, VARIABLE  REAC 

5140  N084  MIL-C-19437B  CHEST  TOOL  CARPENTER  OR  COM 

5411  N038  MIL-S-29410B(MC) 

5411  N039  MIL-S-29413B{M) 

5411  N040  MIL-S-29412B(MC) 

5411  N041  MIL-S-29411B(MC) 

5820  N892  MIL  C  28989B  COUPLER  ANT  CU  2064  GRC193 

5820  N893  MIL  A  28988B  AMPL  RDO  AM  6545  GRC  193 

5830  N077  MIL-C-XXXX  CONTROL, INTERCOMMUNICATION 

5830  N078  MIL-A-XXXX  AMPLIFIER,AUDIO  FREQUENCY  AM- 

11040  0521  MIL-A-17682E  ADHESIVE  STARCH 

8405  N133  MILC82168AMCC0ATMANSFULLDRESSSUMMERANDWI 

8405  N779  MIL  S  21087F  MC  SKIRT  WOMANS  WOOL  POLY  W 

8405  N780  MIL  S  29364C  MC  SLACKS  WOMENS 

8405  N984  MIL-T-82161AMC  TROUSERS  MENS  EVENING  DRE 

8410  N724  MIL-S-29394  BMC  SKIRT  WOMENS  EVENING  DRE 

8410  N725  MIL-S-39395  AMC  SLACKS  WOMENS  MUSICIANS 

8410  N749  MIL-C-29393  MC  COAT  WOMENS  FULL  DRESS  SC 

MISC  0037  MIL  HDBK  276  1  AND  2  LIFE  CYCLE  COST  MOD 

TMSS  N237  MI'  M  24570  MANUAL  TECHNICAL 
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MC  TOTAL  -  20  .  DELINQUENT  -  20  .  STATUS  COOES:  A  -  20 

1080  A082  MIL  MULTISPECTRAL  CLOSE  COMBAT  DECOY  SET  ME 

2420  A161  MIL-T-52908  TRACTOR  WHLD  WITH  BACKHOE  ME 

2940  A013  MIL-I-52487C  INDICATORS  AIR  CLEANER  ME 

2940  A015  MS  53063A  INDICATOR  AIR  CLEANER  ME 

3610  0370  A  A  SINK  PHOTOGRAPHIC  PROCESSING  ME 

3610  0372  A  A  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTING  ME 

3610  0380  MIL  P  13692D  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTIN  ME 

3610  A348  MIL  C  43141DME  ME 

3610  A369  A  A  TABLE  BINDERY  PAPER  ME 

3695  0012  GGG-S-620  SAW  CHAIN  PORT  PWR  ME 

3805  0133  MIL-T-3044  TRUCK  DUMP  OFF  ROAD  ME 

3805  0161  MIL-STD-632B  LOADER  SCOOP  TYPES  ME 

3805  A162  MIL-D-52091C  DITCHING  MACHINES  DED  WHL  ME 

3810  A119  MIL-C-52648  CRANE  CRAWLER  MOUNTED  ME 

3820  A209  MS39127A  TRAY  SCREEN  SIZES  AND  EDGING  ME 

3835  A106  MIL-R-52343C  REPAIR  KIT  HOSELINE  ME 

3895  0339  MIL  P  335  PAVING  MACHINE  ME 

3895  0346  MIL-M-XXX  MIXING  PLANT  ASPHALT 

3895  0347  MIL-M-52329  MIXING  PLANT  ASPHALT 

3895  A353  MIL-C-53024B  COMPACTOR  HIGH  SPEED 

3895  A365  AMD  1  MIL-R-52934B  ROLLER  VIBRATORY 

3910  0192  MIL  C  11218E  CONVEYORS  ROLLER  AND  WHL 

3910  A006  MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT 

3910  A007  MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE 

3920  0174  MIL-C-1173E  CART  GENERAL  HAULING 

3930  A028  MIL  LIFTER  ALL  TERRAIN  ARTICULATED  SYS 
3940  0192  MIL  B  12582C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK 
3990  0222  MIL  P  43465  PALLETS  MTL  HDLG  WOOD 

3990  A223  MIL  P  52999  PALLETS  MTL  HDLG  WOOD 

4120  1017  MIL  A  52767  AIR  CONDITIONER  VERT  HORIZ 
4120  1020  MIL-A-53089A  AIR  CONDITIONER  VERTICAL 

4130  A315  MIL-W-53047  WATER  CHILLER 

4210  0458  MIL  T  10224  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4210  0467  MIL  T  11407  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4210  0468  MIL  C  52404  CONNECTIONS  HOSE  FIRE 

4210  A466  MIL  T  52984B  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4210  A490  MIL-R-52915B  RECHARGE  RECOVERY  UNIT 

4310  A193  MIL  C  555  COMPRESSOR  AIR 

4320  0360  A-A-XXX  PUMP  RECIPROCATING  GED 

4320  0361  MIL  P  509  PUMP  RECIPROCATING  GED 

4320  A346  MIL  P  52746  PUMP  ASSEMBLY  100  GPM 

4320  A368  MIL-P-POWER  SUPPLY  HYDR  SKID  MTD  DED  ME 

4320  A369  MIL-P-53051  PUMPING  UNIT  CENT  DED 

4320  A370  MIL-P-53054  PUMPING  ASSEMBLY 

4330  0071  MIL  F  8901E  FILTER  SEPARATORS 

4330  0114  MIL  F  52308F  FILTER  ELEMENT  FLUID 

4330  0115  MIL  F  52556G  FILTER-SEPARATOR  LIQUID 

4330  0116  MIL  F  52666E  FILTER-SEPARATOR  LICU  350 

4330  0118  MIL  F  53429E  FILTER-SEPARATOR  LICU  15  ME 

4330  0119  MIL  F  52694D  FILTER-SEPARATOR  LICU  600  ME 

4330  A117  MIL  F  52667E  FILTER-SEPARATORS  LIQ  50  ME 

4610  0132  MIL-W-52960A  WATER  PURIFICATION 

4610  A132  MIL-W-52960A  WATER  PURIFICATION 

4710  0145  MIL  T  425H  TUBE  STEEL  PIPELINE  SECTION 

4710  A024  MIL-P-11087F  PIPE  STEEL  GROOVED 

4710  A025  MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM 

4730  0127  MS270Z5E  COUPLING  HALF  QUICK 

4730  0128  MS27026D  COUPLING  HALF  CUICK 

4730  0129  MS27027E  COUPLING  HALF  CUICK 

4730  0130  MS27028K  COUPLING  HALF  CUICK 

4730  0149  MIL  C  52705A  COUPLING  HOSE  STEAM 

4730  0366  HIL-C-12386E  CLAMP  REPAIR  PIPE 

4730  0367  MIL-C-12386/1A  CLAMP  REPAIR  PIPE  ME 

4730  0368  MIL-C-12386/2A  CLAMP  REPAIR  PIPE 

4730  0369  MS39133E  ADAPTER  STRAIGHT  PIPE  TO  HOSW 

4730  0370  MS39134E  SPRING  MECH  AUTO  AIR  BRAKE 

4730  0371  MS39135E  NUT  HOSE  COUPLING  AUTO 

4730  0372  MS39136E  SLEEVE  COMPRESSION 

4730  0373  MS39137E  ADAPTER  BODY  AUTO  AIR  BRAKE 

4730  A077  MS39326B  CLAMP  SPRING  HOSE 

4730  A099  MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM  ME 

4730  AlOO  MIL  I  IPOS  SNAP  JOINT  COUPLING  ME 

4820  0620  MIL  V  12003F  VALVES  PLUG  CAST  IRON  ME 
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19  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  - 
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,  G  - 
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.Y-0  .Z-0 

MCGT  0005  MIL-T-89002  TERCOM 

MCGT  0020  MIL-T-89101  TACTICAL  PILOTAGE  CHART 

MCGT  0021  MIL-0-89102  OPERATIONAL  NAVIGATION  CHART 

MCGT  0028  MIL  T  89304  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  DA 

MCGT  0030  MIL-A-89400  AIR  TARGET  CHART  SERIES  200 

MCGT  0031  MIL-J-89401  JOINT  OPERATIONS  GRAPHIC  RAD 

MCGT  0036  MIL-STD-600000  MC&G  GLOSSARY  OF  FEATURES 

MCGT  0037  MIL-STD-600002  MC&G  SYMBOLOGY 

MCGT  0038  MIL-STD-600003  MC&G  PRODUCT  GENERATION  R 

MCGT  0051  MIL-G-89103  GRIDDED  INSTALLATION  PHOTOGR 

MCGT  0074  MIL-D-89023  DIGITAL  NAUTICAL  CHART 

MCGT  0082  MIL-C-89028  COMPRESSED  RASTER  GRAPHICS 

MCGT  0088  MIL-T-89304A  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  D 

MCGT  0090  MIL  G  89106  GRIDDED  AIRFIELD  PHOTOGRAPHS 

MCGT  0092  MIL-V-89032  VECTOR  SMART  MAP  (VSM)  DATAB 

MCGT  0093  MIL-V-89033  VECTOR  SMART  MAP  (VSM)  DATAB 
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W>  TOTAL  -  16  .  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  COOES:  A 

3439  0853  MIL-W-6712C  WIRE  METALLIZING 

3439  0854  AWS  A533  9X  THERMAL  SPRAY  ALLOY  WIRES 

3439  4822  MIL  E  13080E  ELlCTRODES  WELDING  COVERED 

6850  0802  AVL  P  50002C  PHOSPHATE  COATING  COMPDS 

6850  1002  MIL  C  14460D  CORR  REM  CPD  SODIUM  HYD  BSE 

8010  0494  ASTM  D126-87R91  ANALYSIS  OF  PIGMENTS 

8010  0495  ASTM  D279-87R91  BLEEDING  OF  PIGMENTS 

8010  0496  ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  TI  PG 

8040  0350  MIL-HDBK-725  ADHESIVES  GUIDE  TO  PROP  USE 

8040  0530  ASTM-D1084-88  VISCOSITY  OF  ADHESIVES 

9320  0012  ASTM-D412-92  RUBBERS  TENSILE  PROPERTIES 

9320  1108  A-A-XXXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL.  NONM 

9320  1109  A-A-XXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL.  NONN 

9320  1110  A-AXXXX  RUBBER  SILICONE.  CHANNEL.  NONM 
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9510  0881 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SO  STEEL  CAR80N  1020 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

AS 

N 

9510  0882 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SP  STEEL  CARBON  1035 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

AS 

N 

9510  0883 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SO  STEEL  CARBON  1045 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

AS 

N 

9510  0884 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  ROUND  CRES  TYPE  303 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0885 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  ROUND  CRES  TYPE3035E 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0886 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  ROUND  CRES  TYPE  416 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0887 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  ROUND  CRES  TYPE  430F 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0888 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  HEXAGON  CRES  TYPE303 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0889 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  HEXAGON  CRES  TYPE  41 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

n 

N 

9510  0890 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  HEX  CRES  TYPE  3035E 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

n 

N 

9510  0891 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SQUARE  CRES  TYPE  303 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

n 

N 

9510  0892 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SQ  CRES  TYPE  303  SE 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0893 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  FLAT  CRES  TYPE  303 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0894 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  FLAT  CRES  TYPE  303SE 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

n 

N 

9510  0895 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  FLAT  CRES  TYPE  416 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

11 

N 

9510  0896 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  RECT  TOOL  STEEL  TYM2 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

11 

N 

9510  0897 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  RECT  TOOL  STEEL  TYTl 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

11 

N 

9510  0898 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  RD  TOOL  STEEL  TYPE  M 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

n 

N 

9510  0899 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  RD  TOOL  STEEL  TYPETl 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

n 

N 

9510  0900 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SO  TOOL  STEEL  TYPEM2 

MR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

11 

N 

9510  0901 

A-A-XXXXX  BAR  METAL  SO  TOOL  STEEL  TYPETl 

HR 

IS 

F4 

A 

944  952  952  A 

SH 

11 

N 

9515  A075 

MIL-A-46173  MR  AfWOR  STEEL  PLATE  WROUGHT 

HR 

H5 

943  954  954  A  MR 

N 

9520  A007 

MIL-S-13281F  STEEL  CARBON  ALLOY  AND  HIGH 

MR 

A2 

941  953  953  A  MR 

N 

CMPS  0115 

MIL-HDBK-XXX  CONTINUOUS  FIBER  REINF  MMC 

MR 

A4 

P 

942  954  954  A  MR 

AS 

11 

N 

CMPS  0118 

ASTM-D5300  MEASUREMENT  OF  RESIN  CONTENT 

MR 

A5 

BP 

943  951  944  G  MR 

SH 

n 

U 

MECA  0533 

00-M-38B  ALLOY  DIE  CASTINGS  AZ91A 

MR 

H5 

B 

932  942  933  A  MR 

AS 

84 

U 

MECA  0536 

MIL-A-11356G  MR  ARMOR  STEEL  CAST 

MR 

A2 

943  953  953  A  MR 

N 

MISC  A176 

MIL-HDBK-694A  MR  AL  AND  ALUMINUM  ALLOYS 

MR 

H5 

943  953  944  G  MR 

U 

NDTI  0128 

MIL-HDBK-728  NONDESTRUCTIVE  HDBK 

HR 

C5 

P 

864  884  954  A  MR 

AS 

20 

U 

NDTI  0174 

MIL-HDBK-731  NDT  COMPOSITES  THERMOGRAPHY 

MR 

E5 

894  903  954  A  MR 

AS 

n 

U 

NDTI  0175 

MIL-HDBK-732  NDT  COMPOSITES  ACOUS  EM 

MR 

E5 

894  903  954  A  MR 

AS 

11 

U 

NDTJ  0203 

ASTM-EXXX  GUIDE  FOR  RADIOLOGY  EXAM  COMPS 

MR 

A4 

B 

921  941  954  A  MR 

AS 

11 

U 

NDTI  0223 

ASTM-E709  GUIDE  FOR  MAG  PARTICLE  EXAM 

MR 

A5 

934  944  954  A  MR 

AS 

n 

U 

THJM  0310 

ANSI  AWS  Cl  2  9X  FOR  RESISTANCE 

MR 

A5 

B 

924  944  954  A  MR 

AS 

11 

U 

THJM  0334 

ASTM-A4887a488M  92  STEEL  CASTINGS  WELOI 

MR 

A5 

B 

943  952  944  G  MR 

SH 

11 

U 

THJM  A284 

MIL-STD-1261CCMR)  ARC  WELD  PROC  CONS  STE 

MR 

H5 

B 

903  913  954  A  MR 

U 

THJM  A287 

AWS  D9.1-90  SHEET  METAL  WELDING  CODE 

MR 

A5 

B 

903  913  954  A  MR 

U 

THJM  A289 

AWS  82.1-84  STD  WELD  PROC  PERF  DUAL 

MR 

A5 

B 

903  913  954  A  MR 

u 

THJM  A311 

MIL-STD-1943  MR  WELDING  REPAIR  OF  STEEL 

MR 

A5 

B 

941  953  944  G  MR 

u 

THJM  A332 

MIL-STD-1941  MR  METAL  ARC  WELDING 

MR 

A2 

P 

942  954  954  A  MR 

N 

THJM  A333 

MIL-STD-1946A  MR  WELDING  OF  ALUMINUM 

MR 

A2 

P 

942  954  944  Y  MR 

U 

THJM  A335 

MIL-W-45210A  MR  AMEND  1  WELDING  RESIST 

MR 

A1 

P 

943  951  944  G  MR 

U 

THJM  A336 

MIL-W-12332A  MR  AMEND  3  WELDING  RESIST 

MR 

A1 

P 

943  952  944  G  MR 

U 

THJM  A339 

MIL-W-45223A  MR  AMEND  1  WELDING  SPOT 

MR 

A1 

P 

943  954  944  G  MR 

U 

THJM  A340 

MIL-W-46154  MR  AMEND  A  WELDING  RESISTANC 

MR 

A1 

P 

943  954  954  A  MR 

N 

NR  TOTAL  - 

135  .  DELINQUENT  -  11  .  STATUS  CODES:  A 

-  124  . 

G  - 

10  ,  Y 

-  1  ,  Z  -  0 

5905 

D306 

EP  STUDY  PASSIVE  RES  CAP  CHIP  TERM  RQMTS 

NA  ES 

A3 

903  911  911  A 

N 

C 

5910 

1891 

01 

MIL-C-123/1B  CAPFXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

19 

NA 

N 

5910 

1891 

02 

MIL-C-123/2C  CAP  FXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

19 

NA 

N 

5910 

1891 

03 

MIL-C-123/4B  CAP  FXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

19 

NA 

N 

5910 

1891 

04 

MIL-C-123/6B  CAPFXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

19 

NA 

N 

5910 

1891 

05 

MIL-C-123/7B  CAPFXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

19 

NA 

N 

5910 

K478 

MIL-C-123/5A  (NA)  CAP  FXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

NA 

N 

5910 

K479 

MIL-C-123/8A  (NA) 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

NA 

N 

5910 

K480 

MIL-C-123/10A  (NA)  CAP  FXD 

NA  ES 

FI 

942  952  952  A 

NA 

N 

5910 

K481 

MIL-C-123/11B  (NA)  CAPFXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

NA 

N 

5910 

K482 

MIL-C-123/12B  (NA)  CAP  FXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

NA 

N 

5910  K483 

MIL-C-123/13B  (NA)  CAPFXD 

NA  ES 

F2 

942  952  952  A 

NA 

N 

5950  0724 

MIL  STD  981  EM  DVt  SPACE  APPLICATIONS 

NA  ES 

F2 

884  893  903  A 

19 

NA 

U 

B 

5961 

1114 

MIL  S  19500  542  FIELD  EFFECT  XSIS 

NA  ES 

F2 

P 

891  894  914  A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

B 

5961 

1404 

MIL-S-19500/461  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA  ES 

F2 

P 

923  934  934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1432 

MIL-S-19500/382B  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA  ES 

F2 

P 

924  934  934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1446 

MIL-S-19500/535A  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA  ES 

F2 

P 

924  934  934  A 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1448 

MIL-S-19500/376C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

924  934  934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1450 

MIL-STi.'-989A  MIL  STD  CERT  REQ  JAN  SEMICO 

NA  ES 

F2 

924  934  934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1459 

MIL-S-19500/539A  SEMICOND  DEV  PARLINGTON 

NA  ES 

F2 

P 

924  934  934  A 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1462 

MIL-S-19500/396D  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1464 

MIL-S-19500/420D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  944  G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1466 

MIL-S-19500/544A  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

931  934  934  A 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1474 

MIL-S-19500/395C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1475 

MIL-S-19500/317F  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1478 

MIL-S-19500/385B  SEMICOND  FLDEFF  TRANS 

NA  ES 

F2 

P 

931  934  934  A  ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1479 

MIL-S-19500/407B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1480 

MIL-S-19500/398B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA  ES 

F2 

P 

931  941  941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  9 

^  9 

F  9 

F  5  T 

RU 

AU 

FI) 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5961 

1482 

MIL-S-19500/501B  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1483 

MIL-S-19500/571A  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1484 

MIL-S-19500/375C  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1486 

MIL-S-19500/511B 

NA 

ES 

FP 

P 

931 

934 

944  G 

17 

NA 

U 

5961 

1494 

MIL-S-19500/512B  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

FS 

F? 

P 

931 

941 

941  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1502 

MIL-S-19500/445B  SEMICOND  DEV  SILICON 

NA 

FS 

FI 

931 

93? 

932  A 

ER 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1503 

MIL-S-19500/476A  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

F? 

P 

931 

933 

933  A 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1510 

MIL-S-19500/525A  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

FS 

F? 

P 

93? 

934 

934  A 

17 

N 

C 

5961 

1528 

MIL-S-19500/435B  SEMICOND  DIODE  LOW-NOIS 

NA 

FS 

F? 

93? 

933 

933  A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1556 

MIL-S-19500/444C  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

FS 

F? 

P 

933 

943 

943  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1562 

MIL-S-19500/441D  SEMICOND  TRANS  PNP 

NA 

ES 

FI 

933 

941 

941  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1565 

MIL-S-19500/556D  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFE 

NA 

ES 

F? 

933 

943 

943  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1649 

MIL-S-19500/485B  SEMI  COND  DEV 

NA 

FS 

FI 

94? 

943 

943  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1657 

MIL-S-19500/556D  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F2 

943 

951 

951  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1658 

MIL-S-19500/557D  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

F? 

943 

951 

951  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1692 

MIL-S-19500/439C  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

FI 

P 

944 

954 

954  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1693 

MIL-S-19500/374B  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

FI 

P 

944 

954 

954  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1705 

MIL-S-19500/343B  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

FI 

944 

954 

954  A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1706 

MIL-S-19500/462A  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

FI 

944 

954 

954  A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1716 

MIL-S-19500/382B  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

FI 

944 

951 

951  A 

ER 

EC 

17 

N 

D 

5961 

K090 

MIL-S-19500/511A  SEMICOND  TRANS  PNP 

NA 

ES 

FI 

924 

931 

931  A 

17 

NA 

N 

C 

5962 

1352 

MIL-M-38510/50F 

NA 

FS 

F? 

933 

941 

951  A 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

D 

5962 

1377 

MIL-M-38510/057  MCKTS 

NA 

FS 

F? 

P 

94? 

944 

944  A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

C 

5962 

1398 

MIL-STD-976  CERTIFICATION  REQ  FOR  JAN  MC 

NA 

ES 

A5 

944 

953 

953  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5962 

1399 

MIL-STD-977  TEST  METHODS  &  PROCEDURES  MC 

NA 

F5 

944 

953 

953  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5980 

0011 

MIL-S-19500/548B  SEMICOND  DEV  COUPLER 

NA 

F? 

P 

933 

94? 

934  A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

59GP 

K138 

MIL-STD-975  REVISION  M 

NA 

C2 

94? 

943 

944  G 

NA 

U 

59GP 

K139 

MIL-STD-975L  NOTICE  1 

NA 

C5 

942 

942 

943  A 

NA 

N 

B 

6015 

K015 

MIL-C-85045/12A  (NA)  CABLES  FOR  SINGLE  F 

NA 

ES 

F2 

924 

934 

934  A 

NA 

N 

C 

NA 

TOTAL  - 

57  ,  DELINQUENT  -  32  .  STATUS  CODES:  A  - 

■  54 

> 

G  - 

3 

,  Y 

-  0 

»  ^ 

1  -  0 

8305 

N152 

MIL-C-87019B  CL  NONWVN  DIS  SPBND  OL  C  UC 

NU 

D2 

872 

882  934  A 

NU 

CT 

U 

B 

8405 

N149 

MIL-R-17657  RAINCOAT  MAN'S  (F/W) 

NU 

H5 

911 

912  912  A 

CT 

N 

C 

8410 

N774 

MIL-S-29120A  SKIRT  WOMAN'S  SERVICE  WHITE 

NU 

H5 

911 

912 

912  A 

CT 

N 

C 

8410 

N775 

MIL-C-29121A  COAT  WOMAN'S  SERVICE  WHITE 

NU 

H5 

911 

912  912  A 

CT 

N 

C 

8415 

N788 

A-A-50634A  TROUSERS  RADIACTIVE 

Nil 

D2 

903 

911 

912  A 

CT 

U 

B 

8415 

N795 

MIL-C-29119  CLOTHING  CHEMICAL  AGENT  PROT 

NU 

H5 

904 

911 

912  A 

CT 

U 

6 

8430 

N402 

A-A-XXXXX  FOOTWEAR  COVERS  DISPOSABLE 

NU 

B4 

913 

922 

923  A 

NU 

CT 

U 

B 

NU 

TOTAL  - 

7  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  CODES:  A  - 

■  7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

DCPS 

0002 

NETWORK  MGMT  FOR  DOD  COMMUNICATIONS 

OM 

B4 

BP 

92? 

944 

944  A 

SC 

OM 

90 

NS 

N 

C 

OCRS 

0002  02 

MIL-STD-2045-38000  DOD  NET  MGMT  DOD  COMM 

OM 

B4 

BP 

922 

944  944  A 

SC 

OM 

90 

NS 

N 

C 

ON 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

1045 

N012 

MIL  T  82570B  TORP  TUBE  SURF  V  MK32M0D5E7 

OS 

A? 

881 

884 

941  A 

ns 

U 

B 

1045 

N013 

MIL  T  82571B  TORP  TUBE  SURF  V  MK32  M0D9 

OS 

A? 

881 

884 

941  A 

OS 

U 

B 

1045 

N015 

MIL  T  82869  TORP  TUBE  SURF  VES  MK32M0D15 

ns 

F4 

923 

933 

941  A 

U 

B 

1260 

N029 

MIL-P-23405B  PLOTTER  MK  19  MOD  0  -  8 

ns 

H5 

933 

941 

941  A 

OS 

N 

C 

1285 

N763 

MIL-G-8n68/5B  GYROSCOPE  RATE  INTEGRATE 

ns 

FI 

884 

894 

943  A 

OS 

U 

B 

1320 

NC21 

MIL-P-18950  PROJCTL  HIGH  CAPACITY 

ns 

D2 

904 

914 

941  A 

U 

6 

1340 

N865 

MIL-I-82873(0S)  INSULATION,  THERMAL.  TET 

os 

B4 

921 

931 

941  A 

ns 

U 

B 

1340 

N879 

MIL-A-82769  ASSY  AFT  CLSR  SLCN  RUBR  RTV 
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.TITLE. 


1355  N499  MIL-C-82576  CBL  ASY  TCST  TRPDO  TST  MK281 

1355  N500  MIL-T-82575  TEST  SET  TORPEDO  MK  281  MOD 

1356  N032  MIL-D-19151A  DETONATOR  MK57  MODS  1  AND  2 

1370  0336  MIL-E-8287A  EXPLOSIVE,  PLASTIBOND  PBXNT 

1370  0337  MIL-E-82875  EXPLOSIVE,  PLASTIC-BOND  PBXW 

1376  0392  MIL-P-231B  PROPELLANT, PYROCELLULOSE 

1376  0463  MIL-N-82881  NITROSTARCH 

1376  0464  MIL-D-82885  DIA20DINITR0PHEN0L 

1376  0470  MIL-P-19264B  PROPELLANT  BS-NACO  FOR  THE 

1376  0471  MIL-P-82887  PROPELLANT  M6+2  FOR  THE  76MM 

1376  N394  MIL-C-21723A  COMPOSITION  CH-6 

1376  N454  MIL-C-82783  HMX 

1376  N456  MIL-I-82812  IGNITION  STRANDS 

1376  N472  MIL-E-82756  EXPLOSIVE,  CAST  PBXN-103 

1377  0E06  MIL-R-46630C  REMVR,CART  ACT,M1A3  MTL  PRT 

1377  0E07  MIL-R-46631C  REMVR.CART  ACT,M1A3  ASMBLY 

1377  0E08  MIL-R-82689  RELSE,FRNG  PIN, GAS  ACT,MIAI 

1377  0E09  MIL-R-82878  REMVR  CART  ACT,M1A3  REMAN  PT 

1377  OEIO  MIL-T-46604B  TARSTR,CART  ACT,  M13  ASMBLY 

1377  OEll  MIL-T-46605B  THRSTR,CART  ACT,M13  MTL  PRT 

1377  0E12  MIL-T-60801A  THRSTR.CART  ACT,M13  REMANUF 

1377  0E18  MIL  I  46576A  INIT,CART  ACT,  M5A2  ASMBLY 

1377  0E19  MIL-I-60522A  INIT.CART  ACT  M5A2  MTL  PRT 

1377  0E20  MIL-I-82880  INIT.CART  ACT  REMNUF  MTL  PR 

1377  0E21  MIL-R-82879  REMVR.CART  ACT  ASMBLY 

1377  0E22  MIL  T  46691B  THRSTR  CART  ACT  M16  MTL  PRT 

1377  0E23  MIL  T  46692B  THRSTR  CART  ACC  M16  ASSMBLY 

1377  0E24  MIL  T  60680A  THRSTR.CART  ACT,M16  REMNUF 

1377  0E28  MIL  M  21383A  MANGANESE  DELAY  COMPOSITION 

1377  0E29  MIL-I-82882  INIT.CART  ACT,JAU-321A 

1377  0E30  MIL-I-82883  INIT.CART  ACT,  JAU-251A 

1377  0E31  MIL-C-82762  CUTR,DELY  PROP  ACT,MLU-581B 

1377  0E32  MIL-C-82884  CART0G,IMPLSE,CCU169A1A 

1377  0E33  MIL-T-46632B  THRST.CART  ACT,M2A2  MTL  PT 

1377  0E34  MIL-T-60696B  TRST.CART  ACT,M2A2  REMNF 

1377  0E35  MIL-T-46626C  THRSt.CART  ACf,M2A2  ASMBLY 

1377  0E37  MIL-C-46946  CART,  IMPLS,  M4§  ASSEMBLY 

1377  0E38  MIL-I-50699A  INif.PROPLt  ACT,  JAU-21A25 

1377  0E39  MIL-I-60231B  IGNTN  ELMNT  ELCfRC,MSS 

1377  N983  MIL-C-82867  CUTTER, CABLE  MK20  m6dO 

1377  NE36  MIL-C-46992C  CUTR,DELY,PROPLT,ACT  M21 

1390  N779  MIL-P-18920  PRIMER,  ELECTRIC,  MK42M0DS2, 

1420  N298  INSUUTION.THERMAL.CHLOR 

1420  N299  MIL-B-82766  BONDING  AGENT,  RUBBER  TO 

4923  N002  MIL  A  21430  B  ACCESSORY  SET  MKl  MODI 

5310  1769  MS  19068  NUT  PLAIN  ROUND  RETAINING  BALL 

5330  N136  MIL-G-19769C  GASKET  SYN.  RUBBER 

5365  0193  MS16631E  RING,  RETAINING,  INTERNAL,  BEVE 

5640  N554  MIL  L  81293A(0S)  LTWT  SAND-CONST  PANELS 

5940  N004  MIL  H  28719  HEADERS  HERMETICALLY  SEALED 

5990  N426  MIL-E-82578  ENCODER  SHAFT  ANGL  POSIT 

6130  N353  MIL-P-21325A  POWER  SUPL  TEST  SET  MK281 

6130  N354  MIL-P-82579  POWER  SUPL  MULTIVOLT  DC 

6650  N154  MIL-F-21241  FILTERS  COLOR  FINISHED 

6695  NllO  MIL-I-82577  INDICATOR  DCTL  TEST  SET  MK  2 

6810  N015  MIL-A-81335  ALUMINUM  POWDER 

6810  N016  MIL-A-82667  01(1)  AMMONIUM  PERCHLORATE 

6810  N017  MIL-B-21465  BUTYL  STEARATE 

6810  N019  MIL-C-81350  CATECHOL  4  TERTIARY  BUTYL 

6810  N023  MIL-A-23894  ALPHA  NITRONAPHTHALE 

6810  N025  MIL-D-22346B-01  NORMAL  PRODYL  ADIPATE 

6810  N028  MIL-G-81239  GLYCEROL  MONOOLEATE 

6810  N030  MIL-H-22868  HYDROGEN  PEROXIDE 

6810  N036  MIL-L-18615A  LEADCARBONATE 

6810  N037  MIL-L-17699  LEAD  2  ETHYL  HEXOATE 

6810  N040  MIL-N-47061  N  PHENYL  MORPHOLINE 

6810  N043  MIL-R-82483A  RESIN  POLYESTER  SOLUBLE 

6810  N044  MIL-R-22578B  RESORCINOL 

6810  N064  MIL-A-82667B  AMMONIUM  PERCHLORATE 

6810  N069  MIL-R-22578B  RESORCINOL 

6810  N073  MIL-P~82809  POLYMER  LQD  HYDRXL  TRMNATN  P 

8030  0629  MIL-C-450D  COATING  CMPO  BITUM  SOLVT  TYPE 

8030  N121  MIL-C-82633  A  COMPOUND  POLYMERIC  ELASTO 

8030  N126  MIL-C-19459A(0S)  CORROSION  INHB  CMPD 

8040  N175  MIL-P-82872  PRIHR,  METL  BNDNG  AGNT  ELAST 

8140  0005  MS18011A  (OS)  CONTAINERS,  REUSABLE,  ALUM 
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PROJECT 

8140  0006 
8140  0020 
8140  0021 
8140  0022 
8140  0023 
8140  0024 
8140  0025 
8140  0026 
8140  0027 
8140  0028 
8140  0029 
8140  0030 
8140  0032 
8140  0033 
8140  0034 
8140  0035 
8140  0036 
8140  0037 
8140  N861 
8140  N966 
9150  N816 
9320  N009 
9640  0037 
CHAN  N017 
ILSS  N027 
MISC  0177 
MISC  N174 
PACK  0963 
QCIC  0099 
gCIC  0108 
SAFT  0030 


•  TITLE .  PY 


MS18026A  (OS)  CONTAINERS,  REUSABLE,  ALUM 
MIL-STD-1320M  truck  loading  16*  HC  PRO 
MIL-STD-1320-73  TRUCKLOADING  SPARROW  III 
MIL-STD-1320-159  TRUCKLOADING  PHOENIX  MI 
MIL-STD-1320-253  TRUCKINGLOADING  AMRAAM 
MI L-STD- 1320-278  TRUCKLOADING  ACOUSTIC 
MIL-STD-1320-1320-280  TRUCKLOADING  ALPHA 
MIL-STD-1322-106  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 
MIL-STD-1322-109  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 
MIL-STD-1322-114  UNIT  LOAD  FOR  DOMESTIC 
MIL-STD-1323-311  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-360  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-386  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-387  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-394  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-398  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1323-399  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MI L-STD- 1323-400  UNIT  LOAD  FOR  UNDERWAY 
MIL-STD-1320/183  TRKLDG  MINE  MK  65  MD  0 
MIL-STD-1320-199  TRUCKLOADING  TORPEDO 
MIL-L-60236  LUBRCNT.FLUOROCARBN  TELOMRE 
MIL-S-21923  SYNTHTC  RUBR  COMPD.BUTADIE 
MIL-S-16788A  STEL,CARBN,HOT  ROLED/FORGD 
MIL-STD-1661  OS  MK  MOD  NOMENCLATURE 
MIL-STO-1656  VALID  PLANS  NAVAL  ORD  0  RPR 
MIL-STD-1303  PAINTING  OF  ORDNANCE  EQUIP 
MIL-STD-001303  PAINTING  NAVAL  ORDNANCE 
MIL  STD  6488  DESIGN  CRIT  SPL  SHP  CTAINS 
MIL  HDBK  108  SMPLG  PROG  TABLES  LIFE  RELI 
MIL  STD  831  TEST  REPORTS  PREPARATION  OF 
MIL  STD  2105  HAZARD  ASSESSMENT  TESTS 


OS  TOTAL  -  136  ,  DELINQUENT  -  117  ,  STATUS  CODES:  A 
91GP  1048  MIL-HDBK-2006  QUALITY  SERVALENCE 
PS  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 


6920  A054 


MIL-STD-1910  COMMUNICAT  CODE  STRUCTURES 


PT  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 


3920  0185 
3930  0639 
3930  0665 
3930  0665 
3930  0665 
3930  0673 
3930  N029 
3930  N029  01 
3930  N029 
3930  N029 
3930  N029 
3930  N029 
4610  0130 
6140  0721 
7310  0832 
PACK  0987 
TMSS  0302 


01 

02 


02 

03 

04 

05 


MIL-T-17491  TRUCKS  HAND  LIFT  REV  J 
MIL-T-40632  UPDATE  TO  REVISION  8 
MIL-T-40629  TRUCK  FORK  REACH  REV  C 
MIL-T-40629/1A  MILITARY  SPECIFICATION 
MIL-T-40629/2A  MILITARY  SPECIFICATION 
MIL-T-21867  TRUCK  LIFT  FORK  REV  D 
MIL-T-21868  (SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL  REV 
MIL-T-21868/3D  (SA)  TRUCK  LIFT  DIESEL 


TRUCK  LIFT  DIESEL 
TRUCK  LIFT  DIESEL 
TRUCK  LIFT  DIESEL 
TRUCK  LIFT  DIESEL 


MIL-T-21868/4D  (SA 
MIL-T-21868/7C  iSA 
MIL-T-21868/8D  (SA 
MIL-T-21868/9C  (SA,  __ 

JAN-S-1146  SPONGES  LOOFA 
MS  15367  BATTERY  STORAGE  LEAD  ACID  REV 
WAFFLE  IRON  ELECTRIC 
ANSI-Z129. 1-1988  HAZARDOUS  INDUSTRIAL  CH 
MIL-T-21861  REV  B  MANUAL  TECHNICAL 


SA  TOTAL  -  17  ,  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A  - 

SLHC  4151  MIL-HDBK-415A  DES  HDBK  FIBER  OPTIC  COMM 
TCSS  7212  MIL-STD-187-721B  AUTO  CONTR  APPL  HF  RAD 
TCTS  1112  MIL-STD-188/111A  NOTICE  1  FIBER  OPTICS 


SC  TOTAL  -  3 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  - 
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MIL  C  28754  42C  CONNECTORS  ELECTRICAL 
MIL  C  28754  60  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  62  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  63  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  64  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  47B  CONNECTORS  ELECTRICAL 
MIL  C  28754  56  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  59  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  61  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  65  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28754  66  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 
MIL  C  28859  IB  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 
MIL  C  28859  2C  2  CONNECTOR  COMPONENT 
MIL  C  28859  3C  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 
MIL  C  28859  40  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 
MIL  R  2726  268  RECEPTACLE  PLUG  4  PIN 
MIL  R  2726  27A  RECEPTACLE  WITH  SWITCH 
MIL  R  2726  28  RECEPTACLE  4  POLE 
MIL  R  2726  370  RECEPTACLE  SYMBOL  1099  1 
MIL-T-24649  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND  POW 
MIL-T-24649/1  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/2  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/3  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/4  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
NIL-T-24649/5  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/6  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL.T-24649/7  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T.24649/8  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T>24649/9  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/10  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/11  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/12  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/13  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/14  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/1 5  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
NIL-T-24649/16  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/1 7  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL  T  24381  1  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24381  1  1  TERMINAL  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24301  3  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24381  5  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  24381  10  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
MIL  T  16315C  3  TRANFORMERS 
MIL  STD  13780  REOMTS  FOR  EMPLOYim  SEM 
NIL  M  28787C  NODULES  STANDARD  ELECTRONIC 
MIL  STD  1389C  DESIGN  REQMTS  FOR  SEM 
NIL  M  28787  529  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
MIL  M  28787  433  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
MIL-M-28787/420  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
MIL  M  28787  86  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  96  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  106  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  ^787  148  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  16A1  MODULES  STANDAW)  ELECTR 
MIL  M  28787  17A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  22C1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  2381  NODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  24A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  27A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  28A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  296  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  306  MODULES  STANDARD  ELECTR 
NIL  M  28787  3161  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  326  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  346  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  3861  NODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  ^787  406  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  4461  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  26787  4561  MODULES  STANDAM)  ELECTR 
MIL  M  28787  49A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  N  28787  5482  MODULES  STANDMID  ELECTR 
MIL  M  28787  57A3  MODULES  STANDARD  ELECTR 
NIL  M  K787  58C  MODULES  STANDARD  ELECTR 
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MIL  M  28787  6181  MODLUELS  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  62C3  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  64A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  65A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  68A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  73A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  74  4  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  75A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  76A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  77A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  79A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  82A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  838  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  84A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  85A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  8782  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  112C  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  113A2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  114A2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  115A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  116A2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  117A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  12081  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  124A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  125A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  127D1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  12881  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  129A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
NIL  M  28787  130A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  132AI  MDULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  13382  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL-M-28787  136A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  137A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  1408  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  141B1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  147A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  152A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  154A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  155A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  156A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  157A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  158A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  159A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  161A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  162  2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  16981  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  170A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  173A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  174A2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  1768  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  17881  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  1798  MOOJLES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  180A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  182A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  183A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  1848  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  18M  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
NIL  M  28787  189C  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  190A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  1918  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  1928  2  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  193A  4  MODULES  STANDARD  ELEC 

MIL  M  28787  194A  1  NODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  2W  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  20^  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  205A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  206A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  2(W  3  MODULES  STANDARD  ELECT 
787  2^  MODULES  STANDARD  ELECTR 
787  2^  MODULES  STANDARD  ELECTR 
7  222A  NODULES  STANDARD  ELECTR 
87  223A  2  MODULES  STANDARD  ELE 
787  224A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 
2258  MODULES  STANDARD  ELECTR 
226A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
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5963  0243 
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5963  0253 
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MIL  M  28787  228A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  229A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  231 A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  232A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

MIL  M  28787  234A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

MIL  M  28787  235A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  236A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  237A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

MIL  M  28787  239A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

MIL  M  28787  240A  1  MODULES 'STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  241  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  242A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  244A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  249A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  250  1  MODULES  STANDAW)  ELECT 

MIL  M  28787  251  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

MIL  M  28787  252  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  253  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  254  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

MIL  M  28787  255  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

MIL  M  28787  256  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

MIL  M  28787  257  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

MIL  M  28787  258A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  260  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  261  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  263  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL-M-28787  264A  MODULES  STANDAM)  ELECID 
MIL  M  28787  26SA2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  267B  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  268A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  270  2  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  271A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  272A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  273A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  275A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  27711  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  279  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  286  2  MODULES  STANOAM)  ELECT 
MIL  M  28787  288A  3  MOBILES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  291 A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  292A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  294A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  295A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  301A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  302A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  304A  3  MODULES  STANDMID  ELEC 
MIL  M  28787  306A  2  MODULES  STANDMD  ELEC 
MIL  M  28787  307A  MODULES  STAMMM)  ELECTR 
MIL  M  28787  309A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  311 A  MODULES  STANDMtD  ELECTR 
MIL  M  28787  314  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  315  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  316A  MODULES  STANDARD  ELECRT 
MIL  M  28787  31 7A  MODULES  STANDMtD  ELECTR 
MIL  M  28787  318A1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  3208  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  321 A  MODULES  STANDMU)  ELECTR 
MIL  M  28787  3221  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  323  MODULES  STANDARD  ElECTR 
MIL  M  28787  324  MODULES  STANDARD  ELECTR 


MIL  M  28787  325  MpJLES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  327  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  329  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  330  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  331 A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  332  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  333  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
MIL  M  28787  340  MODULES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  28787  341  MOUJLES  STANDARD  ELECTR 
MIL  M  26787  344  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
MIL  M  28787  345  MCHRJLES  STANDARD  ELECTR 
MIL  HD6K  246A  PROGRAM  MANAGERS  GUIDE  FOR 
MIL  M  28787  428  MODULES  STANDARD  ELECTS 
MIL  M  28787  508  MODULES  STANDARD  ELE^ 
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5963  N727 
5963  N732 
5963  N759 
5963  N761 
5963  N763 
5963  N765 
5963  N769 
5963  N774 
5963  N784 
5963  N789 
5963  N794 
5963  N797 
5963  N799 
5963  N804 
5963  N816 
5963  N817 
5963  N818 
5963  N820 
5963  N821 
5963  N822 
5965  N216 
5970  0661 
5970  0661  01 
5970  0661  02 
5970  0661  03 
5970  0661  04 
5970  0661  05 
5970  0661  06 
5970  0661  07 
5970  0661  08 
5970  0661  09 
5970  0661  10 
5970  0661  11 
5970  0661  12 
5970  1002 
5970  1002  01 
5970  1002  02 
5970  1002  03 
5970  1002  04 
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5970  1018  05 
1018  06 
1 
1 
1 


10 

5970  1 
5970  11 


MIL  H 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  M 
MIL  L 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
DOD  I 
000  I 
000  I 
000  I 
fXXi  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL-I- 
MIL  I 
MIL  I 
MIL  I 
MIL-S- 
MIL  E 
MIL  E 
MIL  A 
MIL-S- 
MIL-S- 
MIL-T- 
MIL-T- 
MIL  M 
MIL-T- 
MIL  C 


28787  502  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
28787  538  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
28787  4B  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  llA  2  MODULES  A  STANDARD  ELE 
28787  33B  2  MODULES  STANDARD  ELECT 
28787  42B  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
28787  67B  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
28787  143B  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  278A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  109B  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  266B  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
28787  142B  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  211A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
28787  248A  1  MODULES  STANDARDS  EL 
28787  60B  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
28787  81A  1  MODULES  STANDARD  ELECT 
28787  118B  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  160A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 
28787  163A  MODULES  STANDARD  ELECTR 
28787  1888  MODULES  STANDARD  ELECTR 
17080  C  4  LOUDSPEAKERS  PERMANENT 
2409B  1  INSULATING  VARNISH 
24092  1  INSULATING  VARNISH 
24092  2  INSULATING  VARNISH 
24092  3  INSULATING  VARNISH 
24092  4  INSULATING  VARNISH 
24092  5  INSULATING  VARNISH 
24092  6  INSULATING  VARNISH 
24092  7  INSULATIIK  VARNISH 
24092  8  INSUUTING  VARNISH 
24092  9  INSULATING  VARNISH 
24092  10  INSULATING  VARNISH 
24092  11  INSULATING  VARNISH 
24092  12  INSULATING  VARNISH 
XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 
XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 
XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 
XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 
XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 
XXX  INSULATION  SHEETS  ELECTRICAL 
XXX  1  NATURAL  FIBER  PAPER  AND  LAMI 
XXX  2  CLOTH  VARNISHED  OWBRIC 
XXX  3  PMTEO  MICA  AND  GUSs  CLOTH 
XXX  4  CLOTH  CLASS  FIBER  VARNISHED 
XXX  5  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 
XXX  6  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 
XXX  7  MICA  PAPER  SILICONE  BONDED 


3|74A  2  INSULATION  CLOTH  AND  TA 
3S0k  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 


CLOTH  AND  TAPE 


CLOTH  AND  TAPE 
ELECTRICAL  DIELE 


1  iNSUyVTION  EUCTRICAL 
INSULATION  SHEET  ELECTRICAL 
1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 
ELECTRICAL  HIGH 


17205C  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 
19632B  INSULATION  ELECTRICAL  DIELE 
2»3U  1  iNSUyVTION  EUCTRICAL 
19917A  INSULATION  SHEET  ELECTRICAL 
21Q70B  1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 
2420M  INSULATION  ELECTRICAL  HIGH 
631D  6  INSULATim  ELECTRICAL  SYNTH 
22i29C  1  INSULATION  TUBING 
15126  AM03  INSULATION  TAPE  ELECTRL 
22076  B  1  INSULATION  TUBING 
3190  8  INSULATION  SLEEVING 
24330  1  INSULATION  SHEETS 
24749  STRAPS  ELECTRICAL  GROUNDING 
2036C  5  ENCLI^ES  FOR  ELECTRIC 
19122A  ELECT^S  CARBON  LIGHTING 
28870  3  ASSEi^IES  ELE^ICAL 
24725  SMITCHES  FO  SHIPBO 
24725/1  SNITCHES  FO  ELEC  NQNLATCH 
XXXXX/i  (SH)  TRAIC  |  REC  fS  TRANSM 
XXXXXy2  (SHVTRAig  I  REC  FORECEIVE 
XXX  MOTM  CnrTRQLLER  OPTICAL  INTER 
XXXXX  (SHIJRANS  |  REC  FO  DIGITAL 
28876  4  COim  MULTICHANNEL  FO 
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XXX  10  SYNTHETIC  RESIN  FILM 
695B  1  INSULATim  ELECTRICAL  PAPER 
3374A  2  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 
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9510  N050 
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9515  N054 
9525  0200 
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95GP  N014 
95GP  N015 
9905  N308 
CMAN  N020 
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DRPR  N316 
DRPR  N318 
EORS  N147 
EHCS  N090 
EMCS  N145 
FORG  0217 
FORG  N228 
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N127 
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N130 
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0052  01 
ILSS  0052  03 
ILSS  0053  01 
ILSS  0053  02 
MECA  0469 
MECA  0474 
MECA  0501 
MECA  0502 
MECA  N442 
MFFP  N405 
MFFP  N517 
MFFP  N552 
NDTI  N058 
NDTI  N062 
NDTI  N066 
PACK  0954 
PACK  0955 
PACK  0956 
PACK  0958 
PACK  N056 
0065 
0067 


MIL  C  197948  1  CASTABLE  MIX  REFRACTORY 
MIL  S  23195  D  STEEL  BARS  AND  FORGINGS 
MIL-S-24538  STEEL  BARS  AND  FORGINGS  HIGH 
MIL-S-24550  STEEL  BARS  RODS  AND  FORGINGS 
MIL-S-24528  STEEL  BARS  AND  FORGINGS 
MIL  L  24128C  LOW  CARBON  CHROMIUM  STEEL 
MIL-L-24128C  LOW  CARBON  CHROMIUM  STEEL 
MIL  S  23196  C  STEEL  PLATE  SHEET  AND 
MIL-S-22698C  1  STEEL  PLATE 

B-637A  1  BRASS  NAVAL  ROD  WIRE  SHAPE 
L-C-24111  CHROMIUM  NICKEL  ALLOY  STEEL 
MIL  N  24549B  NICKEL  COPPER  ALUMNIUM  AGE 
MIL  N  24106B  NICKEL  COPPER  ALLOY  BARS 
MIL-N-24492  A  NICKEL  CHROMIUM  IRON 
MIL-N-24114  D  NICKEL  CHROMIUM  IRON 
MIL-B-XXX  BAR  ROD  PLATE  SHEET  STRIP  AND 
qg  N  281  D  2  NICKEL  COPPER  ALLOY  BAR 
MIL  J  24445A  JOINT  BIMETALLIC  BONDED 
go  C  502C  1  COPPER  RODS  AND  SHAPES  AND 
qg  C  576B  1  COPPER  FLAT  PRODUCTS  WITH 
MIL  STD  XXX  qUALIFICATION  REgUIREMENTS 
MIL  STD  1684A  1  CONTROL  OF  HEAT  TREATMEN 
MIL  P  15024  5  SIGNS  ADVERTISING  DISPLAYS 
DOD  STD  2140  MACHINERY  ALTERATION 
ASTM  F  856  88  SYMBOLS  HEATING 
MIL  HDBK  290  1  STD  ELECTRICAL  SYM  LIST 
MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS 
MIL  M  9868B  lA  MICROFILM  OF  ENGINEERING 
MIL  STD  1605  ELECTROMAGNETIC  INTERFERENC 
MIL-A-17161D  RADAR  ABSORBING  MATERIAL 
DOD  F  24669  2  1  FORGINGS  AND  FORGING 
MIL-N-24687  NICKEL  CHROMIUM  MOLYBDENUM 
MIL-STD-X117  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  1  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  2n='IBER  OPTIC  TOPOLOGY 
M1L-STD-X117  3  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  4  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  5  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  6  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL  HDBK  XXX  1  ICW  MIL  TRNG  MANAGER  GDE 
MIL  HDBK  XXX  3  ICW  MIL  TRNG  GLOSSARY  FOR 
MIL-HDBK.292-1A  TRAINING  MATERIALS  DEV 
MIL-HDBK-292-2A  TRAINING  MATERIALS  DEV 
qg  N  288  1  3  NICKEL  COPPERY  ALLOY  AND 
MIL  C  20159  C  COPPER  NICKEL  ALLOY 
ASTM  B  271  90  COPPER  BASE  ALLOY 
ASTM  B  208  90  COPPER  BASE  ALLOYS  FOR 
MIL  S  XXX  STEEL  CASTINGS  HIGH  YIELD 
MIL  STD  XXX  ELECTROLYTIC  ELECTOLESS  NICK 
MIL  C  23422D  2  CHRONMIUM  PLATING  ELECTRO 
MIL-STD-2138  A  METAL  SPRAYED  COATING 
MIL  STD  798  NONDESTRUCTIVE  TESTING 
MIL  STD  271F  REOTS  FOR  NONDESTRUCTIVE 
MIL  STD  XXX  FABRICATION  WELDING  AND  INSP 


C  3993C  1  COPPER  AND  COPPER  BASE 
V  3D  VALVE  FITTINGS 
M  3184C  MACHINERY  DECK 
W  10430C  2  WELDING  ROD 
P  16789D  PUMPS 
MIL  STD  1686A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 
MIL-HDBK-263A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 
MIL-STD-XXXX  SH  FABRICATION  AND  INSPECT 
M  15071H  MANUALS  TECHNICAL  EguIPMENT 
0  24312B  OPERATIONAL  STATIONS 
M  38793  lA  MANUAL  TECHNICAL 


MIL 

MIL 

MIL 

MIL 

MIL 


MIL 

MIL 

MIL 


MIL  HDBK  242  FUNCTIONALLY  ORIENTED 


SH  TOTAL  -  966  .  DELINQIKIfT  -  626  .  STATUS  CODES:  A  > 

7690  0097  MIL-L-61002  LABELS  PRESSURE  SENSITIVE 

8115  0561  ASTM  D  5118  FABRICATION  OF  FIBERBOARD 

8115  0562  ASTM  D  5118  FAB  AND  CLOSURE  TRIPLE  WALL 

PACK  1000  ASME-MH1.2.2M  PALLET  SIZES 

PACK  1001  ASME-MH1.4.1M  TESTING  PALLETS 

PACK  1003  ANSI-MH10.6M  PALLETIZED  LOADS  HEIGHTS 

PACK  1004  MlL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C 
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1994 


PROJECT 

PACK  1006 
PACK  1009 

SM  TOTAL  - 

GDRQ  0159 
SDMP  0007 

SO  TOTAL  - 

1430  A149 


HIL-HDBK-772  MIL  PKG  ENGINEERING 
ASTM-D782  HEXAGONAL  DRUM  SHIPPING  CONT 


DELINQUENT  -  3 


STATUS  CODES:  A  -  4 


MIL-STD-970  STDS  SPECS  ORDER  OF  PREF 
SES-X-XX  STANDARD  FOR  STANDARDS 

2  .  DELIWIUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 


TE  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

TMSS  0298  MIL-D  63012  DEPOT  MAINT  WORK  REQ  F/AMMO  TM 
TMSS  0300  MIL-M-7298D  MANUALS  COM  OFF-THE-SHELF  TM 
TMSS  0303  MIL-M-83010  DOD  STANDARD  GENERATOR  SETS  TM 
TMSS  A278  MIL-STD-361/1A  GENERAL  INFORMATION  TM 
TMSS  A279  MIL-STD-361-2A  TECH  MAN  ASSEMBLY  INFO  TM 
TMSS  A280  MIL-STD-361-3A  INTRO  INFOW/  THEORYOFOPER  TM 
TMSS  A281  MIL-ST0-361-4A  OPERATOR  INSTRUCTIONS  TM 
TMSS  A282  MIL-STD-361-5A  MAINTENANCE  INSTRUCTIONS  TM 
TMSS  A283  MIL-STD-361-6A  TROUBLESHOOTING  PROCEDURE  TM 
TMSS  A284  MIL-STD-361-7A  RPSTLS  TM 
TMSS  A285  MIL-STD-361-8A  SUPPORTING  INFORMATION  TM 
TMSS  A286  MIL-STD-361/9A  STYLE  AND  FORMAT  RQMTS  TM 
TMSS  A287  MIL-STD-361/10A  GRAPHICS  REQUIREMENTS  TM 
TMSS  A288  MIL-STD-361/11A  QUALITY  ASSURANCE  RQMTS  TM 
TMSS  A289  MIL-STD-361/12A  PACKAGING  REQUIREMENTS  TM 
TMSS  A290  MIL-M-63008C  ACQUISITION/PREPARATION  RQM  TM 
TMSS  A294  MIL-HDBK-63038/1A  TECH  MAN  WRIT  HDBK  TM 
TMSS  A295  MIL-HOBK-83038/2  TECH  WRIT  STYLE  GUIDE  TM 
TMSS  A296  MIL-M-83003A  MAN,  TECH:  BDAR  TM 
TMSS  A297  MIL-M-63034A  WARRANTY  TBS  TM 
TMSS  A298  MIL-STD-335  MAN.TECH:  RPSTLS  TM 
TMSS  A299  MIL-C-63013  SUPPLY  CATALOGS,  SKOS  TM 
TMSS  A300  MIL-M-49501  DAILY  PRSV  MAINT  CHKLSTS  TM 
TMSS  A301  MIL-M-49502  RPSTLS  TM 
TMSS  A302  MIL-STD-334  DISPLAYED  MESSAGES  FOR  ATE  TM 
TMSS  A303  MIL-M-49504  PRECOMBAT  CHECKLISTS  TM 
TMSS  A304  MIL-M-63002  MODIFICATION  WORK  ORDERS  TM 
TMSS  A305  MIL-M-63004  LUBRICATION  ORDERS  TM 
TMSS  A306  MIL-M-63007  HAND  RECEIPTS  TM 
TMSS  A308  MIL-M-63015  CONVENTIONAL  &  CHEMICAL  AMMO  TM 
TMSS  A309  MIL-M-63016  MUNITIONS  EQUIPMENT  TM 
TMSS  A310  MIL-M-63017  MUNITNS  EQUIP  &  AMMO  DATA  SH  TM 
TMSS  A311  MIL-M-63033  DEMIL  OF  SURPLUS  MIL  ITEMS  TM 
TMSS  A312  MIL-M-63042  DEST  OF  EQUIP  TO  PREV  ENEMY  TM 
TMSS  A313  MIL-M-63045  DEPOT  MAN  FOR  DEPOT  TMDE  TM 
TMSS  A314  MIL-M-63048  EQUIP  PUBS  ON  MICROFICHE  TM 
TMSS  A315  MIL-M-63036  OPERATOR'S  MANUALS  PREP  OF  TM 

TM  TOTAL  -  37  ,  DELIHQUEHT  -  22  .  STATUS  CODES:  A  -  35 

1940  N084  MIL-B-29159B  BOAT  SYSTEM  UTILITY  NOMINAL  YD 
1945  0071  MIL-P-19380K  PONTOONS  STEEL  SECTIONAL  YD 
1945  0072  MI L-P- 19380/1 A  PONTOONS  SECTIONAL  P  SERI  YD 
1945  0073  MIL-P-19380/2A  JOINING  FITTINGS  TOOLS  YD 
1945  0074  MIL-P-19380/3A  DECK  FITTINGS  &  OUTFITTIN  YD 
1945  0075  MIL-P-19380/4A  DRYDOCK  EQUIPMENT  MISCELI  YD 
2020  NOlO  MIL-A-23987B  A-FRAME  PONTOON  TWG  PREFABR  YD 
2040  N217  MIL-F-29248A  FENDERS  MARINE  FOAM  FILLED  YD 
2040  N218  MIL-A-28619C  ANCHORS  STSTO  MOORING  200  YD 
2050  N034  MIL-B-23459E  BUOY  HOSE  SUPPORT  INFLATABL  YD 
2090  0108  MIL-B-22342E  BROWS  ALUMINUM  BEAM  &  TRUSS  YD 
2320  N612  MIL-T-29234A  TRUCK  MULTISTOP  DELIVERY  WI  YD 
2320  N613  MIL-V-29192B  VAN  RECRUITING  EXHIBIT  FORW  YD 
2330  N143  MIL-T-29182B  TRAILER  CARGO  4000  LBS  PAYL  YD 
2410  0048  SAE  J727  CRAWLER  TRACTOR  NOMENCLATURE  YD 
2420  0162  KKK-T-640E  TRACTOR  WHEELED  AGRICULTURAL  YD 
2530  0370  SAE  J1136  BRAKING  PERFORMANCE  ROLLER  COM  YD 
2540  0415  SAE  J386  OPERATOR  RESTRAINT  SYSTEM  FOR  YD 
3439  0829  AWS  A5.1  91  CARBON  STEEL  ELECTRODES  FOR  YD 
3439  0842  AWS-A5.8-92  FILLER  METALS  FOR  BRAZING  YD 
3442  0062  MIL-P-52553B  PRESS  HYDRAULIC  PORTMLE  YD 
3805  0153  00-6-630G  GRADERS  ROAD  MOTORIZED  YD 
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MIL-P-19380/2A  JOINING  FITTINGS  TOOLS 
MIL-P-19380/3A  DECK  FITTINGS  &  OUTFITTIN 
MIL-P-19380/4A  DRYDOCK  EQUIPMENT  MISCELI 
MIL-A-23987B  A-FRAME  PONTOON  TWG  PREFABR 
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MIL-A-28619C  ANCHORS  STSTO  MOORING  200 
MIL-B-23459E  BUOY  HOSE  SUPPORT  INFLATABL 
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KKK-T-640E  TRACTOR  WHEELED  AGRICULTURAL 
SAE  J1136  BRAKING  PERFORMANCE  ROLLER  COM 
SAE  J386  OPERATOR  RESTRAINT  SYSTEM  FOR 
AWS  A5.1  91  CARBON  STEEL  ELECTRODES  FOR 
AWS-A5.8-92  FILLER  METALS  FOR  BRAZING 
MIL-P-52553B  PRESS  HYDRAULIC  PORTMLE 
00-6-630G  GRADERS  ROAD  MOTORIZED 
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YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

MF 

YDl 

N 

MIL-F-18180/10A  STRAIGHT  &  REDUCING  TEES 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N 

MIL-F-18180/11A  STRAIGHT  &  REDUCING  BASE 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N 
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TU 
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ET  NT 

IT 

CA 

lYT 
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lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

4730 

0269 

MIL-F-18180/12A  STRAIGHT  &  REDUCING  OUTL 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0270 

MIL-F-181»}/13A  ST  1.  REDUCING  CROSSES 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0271 

MIL-F-181K)/14A  ST  i  REDUCING  SIDE  OUTLE 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0272 

MIL-F-18180/15A  ST  i  REDUCING  LATERALS 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0273 

MIL-F-18180/16A  CONCENTRIC  REDUCERS 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0274 

MIL-F-18180/17A  ECCENTRIC  REDUCERS 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4730 

0275 

MIL-F-18180/18A  ST  ft  REDUCING  TRUE  WYES 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

N  C 

4820 

0655 

MIL-V-18433C  VALVES  TEMPERATURE  RE6UALTI 

YD 

H5 

94? 

953 

953 

A 

YDl 

N 

4820 

0656 

WW-V-2872  VALVES  TEMPERATURE  REGUALTING 

YD 

B4 

942 

953 

953 

A 

YDl 

N 

4930 

0387 

A-A-50471A  OILERS  HAND  RECTANGULAR  PUSH 

YD 

H5 

941 

951 

951 

A 

N  D 

4940 

0444 

MIL-C-820336  CLEANER  STEAM  OR  HOT  WATER 

YD 

H5 

943 

954 

954 

A 

yd: 

N 

4940 

0445 

XX-C-2867  CLEANER  STEAM  OR  W)T  WATER  PRE 

YD 

B4 

943 

954 

954 

A 

YDl 

N 

4940 

0665 

MIL-C-29222A  CLEANER  PRESSURE  HOT  WATER 

YD 

H5 

94? 

953 

953 

A 

YDl 

N 

4940 

0666 

XX  C  2866  CLEANER  PRESSURE  HOT  WATER  SKI 

YD 

F4 

94? 

953 

953 

A 

YDl 

99 

N 

5330 

0925 

ASTM-C964  92  LOCK  STRIP  GASKET  GLAZING 

YD 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

MT 

YDl 

99 

N 

6340 

2195 

MIL-P-43951A  PADLOCK  KEY  OPERATED  MEDIUM 

YD 

H5 

943 

953 

943 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

5430 

0233 

MIL-T-237590  TANK  ASPHALT  STORAGE  WHEEL 

YD 

H5 

943 

953 

953 

A 

ME 

YDl 

N 

5430 

0234 

F-T-2863  TANK  ASPHALT  STORAGE  WHEEL  MOUN 

YD 

B4 

943 

953 

953 

A 

ME 

YDl 

N 

5620 

0083 

ANSI  A137.1  CERAMIC  TILE 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670 

0115 

ASTM-C645  NON  LOAD  AXIAL  BEARING  STEEL 

YD 

F5 

94? 

95? 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5680 

0209 

RR  F  621F  FRAMES  COVERS  GRATINGS  STEPS 

YD 

C2 

942 

953 

953 

A 

YDl 

99 

N 

5680 

N210 

MIL-P-29242  PANELS  FIBER  REINFORCED  PLAS 

YD 

H5 

943 

953 

943 

G 

YDl 

U 

59/0 

1121 

ASTM  D348  90  RIGID  TUBES  USED  FOR  ELECTR 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

952 

A 

ER 

YDl 

85 

N 

5970 

1122 

ASTM-D1047  89  PVC  JACKET  FOR  WIRE  ft  CABL 

YD 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

ER 

YDl 

85 

N 

59/0 

1123 

ANSI  C29.8  WET  PROCESS  PORCELAIN  INSULAT 

YD 

F5 

94? 

95? 

944 

G 

FR 

YDl 

85 

U 

5970 

1124 

ASTM  D3916  TENSILE  PROPERTIES  OF  PUITRUD 

YD 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

ER 

YDl 

85 

U 

59/5 

1129 

W  F  406E  AMDl  FITTINGS  FOR  CABLE  POWER 

YD 

FI 

94? 

944 

954 

A 

FR 

YDl 

85 

U 

5975 

1130 

ANSI  C135.30  ZINC  COATED  FERROUS  GROUND 

YD 

F5 

942 

952 

944 

G 

FR 

YDl 

85 

U 

5975 

1132 

W-F-408F  FITTINGS  FOR  CONDUIT  METAL  RIGI 

YD 

D2 

943 

953 

953 

A 

MF 

YDl 

85 

N 

5975 

1138 

A-A-XXXXX  FITTINGS  FOR  CABLE.  POWER,  ELE 

YD  GS 

A4 

A 

943 

953 

953 

A 

FR 

YDl 

85 

N 

5975 

1139 

A-A-XXXXX  FiniNGS  FOR  CNDUIT,  METAL,  R 

YD  GS 

A4 

A 

943 

953 

953 

A 

FR 

YDl 

85 

N 

5975 

1140 

A-A-XXXXX  CONDUIT  OUTLET  BOXE^,  BODIES 

YD  GS 

A4 

A 

943 

953 

953 

A 

FR 

YDl 

85 

N 

6105 

0174 

NEMA-MG2  89  SE4LECTI0N  OF  ELECTRIC  MOTOR 

YD 

F5 

B 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N  C 

6105 

0175 

ANSI-C50.12  82  SALIENT  POLE  SYNCHRONOUS 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

6105 

0177 

ANSI-C12.1  ELECTRICITY  METERING 

YD 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6105 

0178 

ANSI  C12.4  MECHANICAL  DEMAND  REGISTERS 

YD 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6110 

0376 

ANSI-C37.12  91  AC  HIGH  VOLTAGE  CIRCUIT 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6110 

0377 

ANSI-C84.1  89  ELECTRIC  POWER  SYSTEMS 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6110 

0378 

IEEE  STD  1  86  TEMPERATURE  LIMITS  IN  THE 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6110 

0379 

IEEE  STD  421.1  86  EXCITATION  SYSTEMS  FOR 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6110 

0382 

IEEE  C37.30  HIGH  VOLTAGE  AIR  SWITCHES 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

95? 

A 

MR 

YDl 

99 

N 

6110 

0383 

IEEE  C37.41  HIGH  VOLTAGE  FUSES  DISTRIBU 

YD 

F5 

942 

952 

952 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

6110 

0384 

IEEE  C37,71  THREE  PHASE  MANUALLY  OPERATE 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

952 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

6120 

0031 

ANSI-C57.12.13  82  LIQUID  FILLED  TRANSFOR 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6120 

0032 

ANSI-C57.12.26  87  PAD  MOUNTED  COMPARTMEN 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6120 

0033 

ANSI-C57.12.70  78  TERMINAL  MARKINGS  ft  CO 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

G 

MF 

YDl 

99 

U 

6120 

0034  15 

IEEE  C57.96  LOADING  DRY  TYPE  DISTRIBUTIO 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

952 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

6120 

0035 

IEEE  C57.94  DRY  TYPE  GEN  PURPOSE  DISTRIB 

YD 

F5 

B 

942 

952 

952 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

6150 

0241 

IEEE  C37.2  ELECTRICAL  POWER  SYSTEM 

YD 

F5 

B 

94? 

952 

95? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6150 

N242 

MIL-C-29184/13A  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTR 

YD 

H5 

94? 

952 

952 

A 

YDl 

N 

6150 

N243 

MIL-C-29184/14  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTRI 

YD 

H5 

942 

952 

952 

A 

YDl 

N 

6150 

N244 

MIL-C-29184/6A  CABLE  ASSEMBLIES  POWER  EL 
ASTM  03097  TESTING  AEROSOL  PRODUCTS  FOR 

YD 

H5 

942 

952 

952 

A 

YDl 

N 

6810 

1317 

YD 

F5 

942 

952 

944 

G 

GL 

YDl 

69 

II 

7105 

0269 

MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE 

YD 

H5 

934 

951 

951 

A 

Gl 

YDl 

99 

N  D 

7105 

0270 

AA-B-2825  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  WITH  END 

YD 

B4 

934 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

N  D 

7310 

0843 

RR-K-2862  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELECTRI 

YD 

B4 

934 

944 

954 

A 

GL 

YDl 

U 

7310 

0844 

00  D  450C  AMD2  DISPENSERS  BULK  MILK  MECH 

YD 

FI 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N  C 

7310 

0847 

MIL-B-43928A  BROILER  CONVEYORIZED  INFRAR 

YD 

H5 

942 

952 

944 

G 

YDl 

99 

U 

7310 

0850 

ASTM  F1360  OVENS  MICROWAVE  ELECTRIC 

YD 

F5 

B 

944 

952 

952 

A 

Gt 

YDl 

99 

N 

7310 

0851 

S  0  1425B  OVENS  MICROWAVE  ELECTRIC 

YD 

H5 

942 

952 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0852 

A-A-50465A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  600-1199 

YD 

H5 

94? 

95? 

95? 

A 

Gl 

YDl 

99 

N 

7310 

0853 

A-A-50467A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1200-1499 

YD 

H5 

94? 

952 

952 

A 

Gl 

YDl 

99 

N 

7310 

0854 

A-A-50466A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1800-2199 

YD 

H5 

942 

952 

952 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

N842 

MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC 

YD 

H5 

934 

944 

954 

A 

YDl 

U 

7320 

0921 

MIL-B-44038A  BAHER  BREADER  MACHINE  ELES 

YD 

G5 

941 

951 

944 

G 

Gl 

YDl 

U 

7320 

0926 

A-A-50479  DISHWASHING  MACHINES  SINGLE  TA 

YD 

H5 

942 

952 

943 

G 

Gl. 

YDl 

99 

U 

7320 

0927 

A-A-50480  DISHWASHING  MACHINES  COMMERCIA 

YD 

H5 

942 

952 

943 

G 

Gl 

YDl 

99 

U 

7320 

0928 

A-A-50481  DISHWASHING  MACHINES  COlWERCIA 

YD 

H5 

94? 

952 

943 

G 

Gl 

YDl 

99 

U 

7320 

0932 

UL749  HOUSEHOLD  DISHWASHERS  STD  FOR 

YD 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0933 

UL1086  HOUSEHOLD  TRASH  COMPACTORS 

YD 

F5 

B 

942 

952 

944 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

7320 

0935 

MIL-C-23565E  COUNTER  DISH  TRAY  CONVEYER 

YD 

H5 

943 

953 

953 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7320 

N934 

RR-T-25C  TABLE  STEAM  JACKETED  KETTLE 

YD 

H5 

943 

953 

953 

A 

YDl 

N 

7360 

0176 

A  A  50550  KITCHENETTE  UNIT 

YD 

84 

943 

953 

953 

A 

GL 

N 

8010 

0208 

n-P-31E  PAINT  OIL  IRON  OXIDE  READY  MIXE 

YD 

C2 

894 

912 

954 

A 

CE 

YDl 

U 

8010 

8010 

0215 

SSPC  PAINT  104  82  WHITE  OR  TINTED  ALKYD 

YD 

F5 

B 

894 

913 

944 

y 

ME 

YDl 

11 

U 

0216 

SSPC  PAINT  108  82  HIGH  BUILD  THIXOTROPIC 

YD 

F5 

B 

894 

913 

944 

Y 

ME 

YDl 

11 

U 
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PA  AA  BA  PP  -2-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  g  F  Q  F  6  T  RU  AU  FU 

ET  NT  IT  CA  IVT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S 

. title .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T 


OELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A  -  1 


PROJECT  . TITLE .  PY  TY  SN  Yl 

1015  A336  NlL-C-119270  CANNON  90MM  N41  AR  H5 

1015  TOTAL  -  1  .  OELINQUEIfT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1  .6-0 

1025  A178  MIL-C-14027A  CAWKW  155MM  HOWTZ  M45  AR  H5 

1025  TOTAL  -  1  .  OELINQUEIfT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  -  1  .6-0 

1110  0009  MIL-P-63159  PRPLT  GR  M753  8  INCH  PJCTL  AR  H5 

1110  0010  MIL-R-63161  RKT  NOT  BHD  ASSY  M753  8  INCH  AR  H5 

1110  0012  MIL-S-63164  SUPPORT  GR  M753F  8  INCH  PJCT  AR  H5 

1110  0014  MIL-R-63166  RING  SHEAR  SEAL  M7S3  8  INCH  AR  H5 

1110  0022  MIL-C-63186  C-R  MET  M753  8  INCH  PJCTL  AR  H5 

1110  0024  MIL-P-63188  PJCTL  ASSY  NUC  8  IN  TNG  M173  AR  H5 

1110  TOTAL  -  6  .  OELINQUEIfT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-6 

1115  0021  MIL-C-63182A  CASE  SECT  BAL  REAR  MODIFIED  AR  H5 

1115  TOTAL  -  1  .  OELINQUEIfT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-1 

1135  0006  NIL-A-48535  ADAPTION  KIT  AT  WARHO  TC  GM  AR  H5 

1135  TOTAL  -  1  .  OELIIIQUEIfT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-1 

1145  0001  MIL-C-14983  CHG  PROP  FOR  T5123E1  TST  SHL  AR  H5 

1145  TOTAL  -  1  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-1 

1190  0003  MIL-C-45888  CONNECTOR  PL  THRM  RELEASING  AR  H5 

1190  0008  MIL-C-60906A  CA  ASSEMBLY  SP  ELECT  T4179A  AR  H5 

1190  TOTAL  -  2  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-1 

IIGP  F002  MIL-H.27000  WEAPONS  NUCLEAR  PRAC  &  TRAIN  15  DS  H5 

116P  TOTAL  -  1  .  OEUNQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-1 

1240  ABOl  MIL-R-46391 

1240  AB02  MIL-R-46358A'(AR)  RANGE  FINDER  F  C  XN24  AR  H5 

1240  AB03  MIL-S-45108C  SIG^  INFINITY  M44  AR  H5 

1240  AB04  MIL-R-48442 

1240  AB05  MIL-R-45677 

1240  AB06  MIL-S-13352A'(AR)  SIGHTS  UNITS  N34  SERIE  AR  H5 

1240  AB07  MIL-R-14864 

1240  AB08  NIL-P-63331 

1240  AB09  MIL-P-60242 

1240  ABIO  MIL-P-60241 

1240  ABll  MIL-P-60649 

1240  AB12  MIL-R-14865 

1240  AB13  MIL-P-60627 


MIL-P-63159  PRPLT  GR  M753  8  INCH  PJCTL  AR 
MIL-R-63161  RKT  MOT  BHD  ASSY  M753  8  INCH  AR 
MIL-S-63164  SUPPORT  GR  M753F  8  INCH  PJCT  AR 
MIL-R-63166  RING  SHEAR  SEAL  M7S3  8  INCH  AR 
MIL-C-63186  C-R  MET  M753  8  INCH  PJCTL  AR 
MIL-P-63188  PJCTL  ASSY  NUC  8  IN  TNG  M173  AR 

6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

MIL-C-63182A  CASE  SECT  BAL  REAR  MODIFIED  AR 

1  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

NIL-A-48535  ADAPTION  KIT  AT  WARHO  TC  GM  AR 

1  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

MIL-C-14983  CHG  PROP  FOR  T5123E1  TST  SHL  AR 

1  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

MIL-C-45888  CONNECTOR  PL  THRM  RELEASING  AR 
MIL-C-60906A  CA  ASSEMBLY  SP  ELECT  T4179A  AR 
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MIL-R-46391  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  M17B1C  AR 
MIL-R-46358aYaR)  RANGE  FINDER  F  C  XN24  AR 
MIL-S-45108C  SIG^  INFINITY  M44  AR 
MIL-R-48442  (AR)  REGULATOR  11733468  AR 
MIL-R-45677  (AR)  RANGEFINDER  FIRE  CTRLMl  AR 
MIL-S-13352A  ?AR)  SIGHTS  UNITS  M34  SERIE  AR 
MIL-R-14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/WS-1  AR 
MI L-P-63331(Ar)  PERISCOPES  TANK  M44A1E1  AR 


MIL-P-60242(AR) 
MIL-P-60241(AR) 
MIL-P-60649B  (A 
MIL-R-14865(AR} 
MIL-P-60627(AR) 


PERISCOPE  TANK  XM51  AR 
PERISCOPE  TANK  XM50  AR 
1)  PERISCOPE  TANK  XM44AE2  AR 
RECEIVER  T  L  10559281  AR 
PERISCOPE  XM33  AR 


912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 
912  913 


913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 
913  A  AR 


1240  TOTAL  - 

1260  N029 

1260  TOTAL  - 

1340  N879 
1340  N881 
1340  N883 
1340  N884 
1340  N885 
1340  N886 
1340  N887 
1340  N888 
1340  N889 
1340  N890 
1340  N891 
1340  N892 
1340  N893 


.  OEUNQUENT  -  13  .  STATUS  COOES:  A  -  13  .6-0  .Y-0  .Z-O 


MIL-P-23405B  PLOHER  MK  19  MOD  0  -  8  OS  H5 


.  DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  -  1 


933  941  941  A 
.Y-0  .Z-O 


MIL-A-8Z769  ASSY  AR  CLSR  SLCN  RUBR  RTV  OS 
MIL-I-82771  INSULATION  CLOSURE  IN  PRCS  R  OS 
MIL-S-82773  SUPPORT  THROAT  IN  PROCS  RQMT  OS 
MIL-G-82775  GRPHT  CLOT  PHNLC  COMPNTS  MOL  OS 
MIL-I-82776  INSULATOR  EXIT  CONE  OS 
MIL-I-82777  INSULATION  INSERT  OS 
MIL-E-82778  EXIT  CONE  ASSY  OS 
MIL-R-82779  RING  EXIT  AR  OS 
MIL-I-82780  INSULATN  CLSR  IN  PRCS  RQMT  OS 
MIL-I-82781  INLET  THROAT  OS 
MIL-L-82782  LINER  AR  OS 
MIL-T-82786  TAPE  CARBON  CLOTH  PHNLIC  PRE  OS 
MIL-R-82784  ROD  PLASTIC  OS 


931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 
931  934 


934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 
934  A 


1340  TOTAL  -  13  .  OEUNQUENT  -  13  .  STATUS  COOES:  A  -  13  .6-0  .Y-0  .Z-O 


1355  N488  MIL-B-23287  BATTERY  SERION  ASSY  OS 

1355  N499  MIL-C-82576  CBL  ASY  TCST  TRPDO  TST  MK281  K 

PAGE  NO.  C  - 


911  912  942  A 
933  941  941  A 


1355-2540 

RCS  NO.  M)-DR&E(AR)759 
CMKEUAnON  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

1355  N500 

1355  TOTAL 

1376  N454 
1376  N456 

1376  TOTAL  -  2 

1730  0341 
1730  0342 
1730  0343 
1730  0344 


.TITLE .  PY 


MIL-T-82575  TEST  SET  TORPEDO  MK  281  MOD  OS 

3  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  COOES:  A  - 

MIL-C-82783  HMX 
MIL-I-82812  IGNITION  STRANDS 

DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  - 

MIL-M-5776C  MAINTENANCE  PLATFORM  .  A: 
MIL-M-5777C  MAINTENANCE  PLATAFORM,  A; 


1730  TOTAL  -  4 


DELINQUENT  -  0 


1990  N085 


MIL  STD  1399  501A  INTERFACE  STANDARD 


1990  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A 


2310  0451 
2310  0456 
2310  0458 


MIL-8-46730  81JSES  MOTOR 


MIL-A-46771  HEARSE  AOTOMOBILE 


2310  TOTAL  -  3 


OEUNQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A 


2320  0591  MIL  T  11663  TRK  MATERIAL  HANDLING 
2320  0595  MIL  T  62351  TRUCK  VAN  MAINT 

2320  A566  MIL-T.62339  TRUCK  FLATBED 

2320  A586  NS51394  CHASSIS  TRUCK  MSS 

2320  A592  MIL  T  45388  TRUCKS  VAN  FURNITURE 

2320  A593  MIL  T  62051  TRUCK  TANK  PROPANE 

2320  A594  MIL  T  62116  TRUCK  TANK  SEWAGE 

2320  N612  MIL-T-29234A  TRUCK  MULTISTOP  DELIVERY  HI  . 

2320  N613  MIL-V-29192B  VAN  RECRUITING  EXHIBIT  FORM  YOl 

2320  TOTAL  -  9  .  OELINQUENT  -  7 

2330  N143  MIL-T-29182B  TRAILER 

2330  TOTAL  -  1 

2350  A382  M 

2350  TOTAL  -  1 


OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 


OELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

24^  0162  KKK-T-640E  TRACTOR  WHEELED  AGRICULTURAL 
2420  A161  MIL-T-52906  TRAOTOR  HHLD  WITH  BACKHOE 

2420  TOTAL  -  2  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

MIL-C-62419  COMPOSITE  MATERIALS 


2510  0120 

2510  TOTAL 

2530  0357 
2530  0359 
2530  A018 
2530  A019 
2530  A020 
2530  A021 


-  1 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES: 


MS53059  CABLE  &  CONDUIT  ASSY 
MS53058  CABLE  &  CONDUIT  ASSY 
MIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 
MIL-C-62005  COUPLIlffi  AUTO  AIR  BRAKE 
MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES 
MS35748  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES 

2530  TOTAL  -  6  .  OEUNQUENT  -  3  .  STATUS  COOES: 

2540  0383  MIL  C  62040  CHAIN  ASSY 

2540  0397  MS500055  CHAIN  ASSY 

2540  0398  NS500056  CHAIN  ASSY 

2540  0399  MS500057  CHAIN  ASSY 

2540  0400  MS5ra058  CHAIN  ASSY 

2540  0401  MS5^59  CHAIN  ASSY 

2540  0402  MS50^  CHAIN  ASSY 

2540  0408  MS500038  HOOK  TOWING 

2540  0410  MS53053  BRACKET  ASSY  TOOL  KIT 

25^  0412  NS500037  HOOK  TOWIW 

2540  0414  MS53Q76  BAH  STOWAGE 

2540  1406  MS-O0I6  MIRROR  6  BRACKET 

PAGE  NO. 
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AT 
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C  -  2 
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H5 

H5 

H5 

H5 

H5 


924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 
941  951  944 
941  951  951 
941  951  944 
941  951  951 
933  943  943 


AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 


RCS  NO.  DO-DR&E(AR)759 
CMCELLATIOH  LISTIN6 


2S40-3442 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

2S40  A019 

2S40  TOTAL  - 

2590  0227 
2590  0228 
2^  0231 
2590  0233 
2590  A023 
2590  A024 
2590  A025 
2590  A026 
2590  A027 

2990  TOTAL 

2640  0196 

2640  TOTAL 

2910  0229 

2910  TOTAL 

§20  0431 
20  0432 
29^  0441 
2920  0446 
2920  0449 
2920  0450 
2920  0451 
2920  0452 
2920  0453 
2920  A018 
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AA 

BA 

PP 
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AC 

NC 
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GC 

SC 
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TU 

R 
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ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

. TITLE . 

►  •  • 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

NS500030  BELT  SEAT  PASS 

AT 

H5 

902 

904  904  A 

AT 

N 

C 

-  13  .  OELINQUENT  -  9  .  STATUS  COOES: 

A 

-  11 

• 

6  - 

2 

,  y 

-  0 

.  Z  -  0 

MS-51074  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

C 

MS-51301  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

C 

MS53052  BRACKET  ASSY  LIQUID  CONTAINER 

AT 

H5 

94? 

952  952  A 

AT 

N 

MS53046  BAHERY  RETAINER  ALUTOMOTIVE 

AT 

H5 

942 

952  952  A 

AT 

N 

*651343  VALVE  HULL  DRAIN 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

C 

1651344  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951  951  A 

AT 

N 

D 

MSS1345  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951  951  A 

AT 

N 

0 

MS51349  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951  951  A 

AT 

N 

D 

MS51350  VALVE  ASSY 

AT 

H5 

941 

951  951  A 

AT 

N 

D 

-  9  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES: 

A 

-  9 

• 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.  Z  -  0 

PATCH  PNEUMATIC  TIRE 

AT 

H5 

901 

902  902  A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

-  1  .  OELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A 

-  1 

• 

6  - 

0 

.  y 

-  0 

.  Z  -  0 

MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

C 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A 

-  1 

• 

6  - 

0 

.  y 

-  0 

.  Z  0 

SPARK  PLUG  SHIELDED  14MM  AT  H5 
SPARK  PLUG  SHIELDED  18NM  AT  H5 
MS51015  SPRING  4  RETAINER  ELECTRICAL  AT  H5 
MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG  AT  H5 
NIL-C-453S9  COIL  STARTUP  ENGINE  AT  H5 
qPL-45359  COIL  AT  H5 
KSlOlO  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 
MS51011  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 
MS51015  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT  H5 
MIL-B-62062  BLOWER  GENERATOR  AT  H5 


901 

901 

924 

933 

942 

942 

943 
943 
943 
924 


902  902 
902  902 
934  934 
943  943 
952  952 

952  952 

953  953 
953  953 
953  953 
934  934 


AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 


YDl  99 
YDl  99 


2920  TOTAL  -  10  .  OEUMVIOrr  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  10  .6-0 


2930  0014 

2930  TOTAL 

0101 
0135 
A004 

2940  TOTAL  - 

3030  0192 
SpO  0193 
3030  0194 
3030  0195 

3030  TOTAL  - 

3110  0782 
3110  0837 
3110  0839 
3110  0840 
3110  0842 
3110  0888 
3110  0901 
3110  0902 

3110  TOTAL 

3220  0176 

3220  TDTM. 

3439  0673 
3439  0827 
3439  0853 

3439  TOTAL 

3442  0062 


MIL-S-45351  SEAL  ENGINE  SHRCNID 


AT 


H5 


,  y  -  0  .2-0 

934  944  944  A  AT 


MIL  B  23063  1  BELAING  BALL  ANNULAR  INSTR  SH 
MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE 
MS51962  RING  BEARING  INNER 
MS17102  BEARING  BALL  THRUST 
1617169  BEARING  BALL  THRUST 
NS17162  BEARING  THRUST 
MS17161  BEARING  BALL  THRUST 
A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

8  .  DCLINQUENT  -  5  .  STATUS  COOES:  A 

MIL-S-80034C  SAWJIG  WOODWORKING 

1  .  DELINQUtEifr  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

MIL  E  181936  1  ELECTRODE  WELDING  CARBON 
A  A  51165  MOISTURE  STABILIZER 
MIL-W-6712C  WIRE  METALLIZING 

3  .  DELINqUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

NIL-P-52553B  PRESS  HYDRAULIC  PORTABLE 

PAGE  NO. 


N  C 


-  1  .  OEUNQUENT  -  1 

.  STATUS  COOES: 

A 

-  1 

.6-0 

.  y  -  0  .  z  -  0 

A  A  52156  FILTER  ELEMENT 

AT 

H5 

913  923  923  A  AT  YDl  99 

N 

MIL-F-46736  AIR  FILTER  ELEMENT 

AT 

H5 

902  903  903  A  AT 

N 

MIL-A-13488  AIR  CLEANER. ENGINE 

AT 

H5 

873  882  902  A  AT 

U 

-  3  .  OELINQUENT  -  3 

.  STATUS  COOES: 

A 

-  3 

.6-0 

.  y  -  0  .  z  -  0 

1639240  V  BELTS 

AT 

H5 

933  943  944  6  AT 

U 

1639241  V  BELTS 

AT 

H5 

933  943  944  G  AT 

U 

NS39242  V  BELTS 

AT 

H5 

933  943  944  G  AT 

U 

NS39243  V  BELTS 

AT 

H5 

933  943  944  G  AT 

U 

-  4  .  DELINQUENT  -  0 

.  STATUS  COOES: 

A 

-  0 

.  G  -  4 

.  y  -  0  .2-0 

t  SH 

H5 
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904  891  G 

U 
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924 

934  934  A 
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,1-0 

SH 
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N  C 
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H5 

923  923 

933  933  A 

AL 

SH 

99 

N  C 
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H5 

B 

943 

953  953  A 

MR 

SH 

11 

N 

-  3 

.  G  - 
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.  y  -  0 

.  Z  -  0 

YDl 

H5 

942 

953  943  G 

AL 

YDl  99 

U 

C  -  3 

3442*3950 

RCS  NO.  D0-I»&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

3442  TOTAL  - 

3445  0139 

3445  TOTAL  - 

3510  0338 
3510  0339 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  2/A  G/A  S  AC 

RC  GC  SC  LL  F  0  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

.TITLE .  PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


NC  AC 
AU  FU 
VS  S 
YT  T 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 


1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

A-A-51156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  &  HAN  IP 


,G-1  ,Y-0  ,Z-0 
H5  904  914  914  A  AL 


,  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A-1  .6-0  .Y-0 


MIL-C-43519A  1  CONVEYOR  STOR  AND  RETRIEV  GL 
MIL-C-43532A  1  CONVEYOR  LAUND  STOR  GL 


3510  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0  .6-2 


3540  0138 
3540  0140 
3540  A137 
3540  A139 

3540  TOTAL  - 

3610  0380 
3610  0394 

3610  TOTAL  - 

3694  0036 
3694  (K)40 
3694  0041 

3694  TOTAL  - 

3740  0098 
3740  0136 
3740  0138 
3740  0143 
3740  0145 
3740  0147 
3740  0149 
3740  0150 
3740  0151 

3740  TOTAL  - 

3805  0159 
3805  0161 
3805  0168 
3805  A162 
3805  N167 


MIL-S-43194C  STAPLER  BOX  GL 
MIL-M-21826B  MACHINE  PLAS  SHEET  GL 
MIL-B-40611C  GL  BAGGING  MACH  FRT  AND  PRO  GL 
MIL-M-40065C  GL  2  MEASURING  AND  CUT  MACH  GL 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A  -  2  .6-2 


MIL  P  13692D  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTIN  ME 
MIL  C  43748A  CUTTER  PAPER  GUILLOTINE  GL 


.  DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  -  2  .6-0 


MIL-STD-1475  CONTAMINATION  CONTROL  TECH  MI 
MIL-HDBK-408  CONTAMINATION  CONTROL  TECH  MI 
MIL-HDBK-410  CONTAMINATION  CONTROL  TECH  MI 


943  952  944  G  GL 
943  952  944  G  GL 


943  952  952  A  GL 
943  952  944  G  GL 
943  952  952  A 

943  952  944  G 

-  0  .  Z  -  0 

912  922  952  A  ME 

944  953  953  A  GL 

-  0  ,  Z  -  0 

943  953  953  A  MI 
943  951  951  A  MI 
943  951  951  A  MI 


SA  99 
SA  99 


99 

SA  99 


AS  84 
AS  84 
AS  99 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A 


,6-0  ,  Y  -  0 


MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE  AR 

H5 

911 

924 

924 

A 

AR 

N 

MIL-S-14102  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALL  CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

MIL-T-52062  TRAP  MOSQUITO  LIGHT  CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

MD 

YDl 

99 

CS 

U 

MI L-T- 52940  AEROSOL  GENERATOR  NON  THERMA  CS 

H5 

A 

942 

954 

954 

A 

MD 

YDl 

99 

N 

MIL-S-23923  SPRAYER  AND  DUSTER  UNITS  INS  CS 

H5 

A 

942 

954 

954 

A 

YDl 

99 

N 

MIL-S-82068  SPRAYERS  PESTICIDE  TRAILER  M  CS 

H5 

A 

942 

954 

954 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

MIL-S-23891C  SPRAYER  DUSTER  BACKPACK  TYP  CS 

H5 

942 

944 

943 

G 

MD 

YDl 

99 

U 

MIL-S-53049  SPRAYER  POWERED  ULV  PORTABLE  CS 

H5 

942 

944 

943 

G 

MD 

YDl 

99 

U 

MIL-S-125116  SPRAYER  PESTICIDE  FRAME  MOU  CS 

H5 

942 

952 

952 

A 

MD 

YDl 

99 

N 

»  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  7 

MIL-L-28627C  LOADER  SKID  STEER  10  CUBIC  YDl 
MIL-STD-632B  LOADER  SCOOP  TYPES  ME 
KKK-L-1542C  LOADERS  SCOOP  TYPE  4  WHEEL  YDl 
MIL-D-52091C  DITCHING  MACHINES  DED  UHL  ME 
MIL-D-28561C  DITCHING  MACHINE  YDl 


Y  -  0  ,  Z  -  0 


3805  TOTAL  -  5  .  DEUNQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 

3820  0204  MIL-P-82008C  PAVING  BREAKER  SETS  PORT. 

3820  A209  MS39127A  TRAY  SCREEN  SIZES  AND  EDGING 


YDl 

H5 

941  951  944  G 

YDl  99 

U 

ME 

H5 

934  953  953  A 

N 

YDl 

H5 

944  954  954  A 

YDl 

N 

ME 

H5 

934  953  953  A 

N 

YDl 

H5 

944  954  954  A 

YDl 

N 

-  4 

YDl 

.6-1 

H5 

.Y-O  .Z-0 

931  941  943  G  ME 

YDl  99 

U 

ME 

H5 

934  953  953  A 

N 

3820  TOTAL  - 

3895  0347 
3895  0369 
3895  N353 
3895  N364 
3895  N367 
3895  N371 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A 


MI L-M- 52329  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME 
MIL-H-21103E  HAMMER  PILEDRIVER  YDl 
MIL-C-286636  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EM  YDl 
MIL  M  29157B  MIXING  PLANT  ASPHALT  BATCH  YDl 
MIL-C-28562C  CENTRAL  MIX  PLANT  CONCRETE  YDl 
MIL-D-575H  DISTRIBUTOR  BITUMINOUS  MATERI  YDl 


3895  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  5  .6-1 

3910  Mm  MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT  ME  H5 

3910  Mi07  MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE  ME  H5 

3910  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2  .6-0 


3940  0192 

3940  TOTAL 

3950  N038 
3950  N039 


MIL  B  12582C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK 


.6-1  .Y-O  .Z-0 

H5  931  951  951  A  ME 

H5  942  953  953  A  ME 

H5  933  944  944  A 

H5  941  951  944  G 

H5  942  953  953  A 

H5  942  953  953  A 


Y-O  .Z-0 

941  961  961  A 
941  951  961  A 

Y-O  .Z-0 

903  923  943  A  ME  YDl  99 


.  DEUNQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A-1  .6-0.  Y-O.  Z-0 


MIL-C-17933C  CRANE  ELECTRO  HYDRAULIC 
MIL-C-17949B  CRANE  ELECTRO  MECHANICAL 


923  924  924  A 
923  924  924  A 
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3950-4730 
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PROJECT 


.TITLE .  PY 


AA  BA  PP  -2-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 
GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  0  F  b  T  RU 
NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  NS 
TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 


3950  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A-2  .6-0.  Y-0 


4110  0482  MIL-C-43427C  NOT  1  CAB  FD  SVC  REF  UMR  6L 
4110  0486  MIL-D-0040605D  GL  DISPLAY  CASES  MECHAN  GL 
4110  0487  MIL-R-3860E  REFRI  MECH  BIO  LOW  TEMP  GL 
4110  0488  MIL-I-43385B  ICE  CRM  CAB  MECH  REF  DISP  GL 
4110  0489  MIL-I-43682D  2  ICEMKR  DISP  WITH  WTR  DIS  GL 


942  951  944  G  GL 

943  952  944  G  GL 
943  952  952  A  GL 
943  952  952  A  GL 
943  952  952  A  GL 


NC  AC  OC  T  C 

AU  FU  TU  R  0 

VS  S  HS  N  N 

YT  T  RT  S  D 


YDl  99 
YDl  99 


YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 


4110  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A-3  .6-2.  Y-0 


4120  1023  MIL  C  22948D  YD  COOLER  AIR  EVAPORATIVE 
4120  F327  MIL-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24 


941 
912  912 


951  951  A 
914  914  A 


4120  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A-2  .6-O.Y-O.Z-O 


4140  0149 


MIL-F-16716E  FANS  CENTRIFUGAL  INDUSTRIAL  YDl 


953  953  A  ME 


4140  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A-1  .6-O.Y-O.Z-O 


4240  0579 

4240  TOTAL  - 

4320  0361 
4320  A370 

4320  TOTAL  - 

4410  0088 

4410  TOTAL  - 

4510  0293 
4510  0294 
4510  NOOl 
4510  NOlO 

4510  TOTAL  - 

4520  0363 
4520  0377 
4520  0378 
4520  0379 
4520  N006 

4520  TOTAL  - 

4540  0003 

4540  TOTAL  - 

4710  0153 
4710  0154 
4710  0155 
4710  0986 


66G  H  211D  HELMETS  WELDERS  HANDSHIELD 


922  922  A  EA  SH  99  GS  N  C 


OEUNQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A-1  .G-O.Y-O.Z-0 


MIL  P  509  PUMP  RECIPROCATING  GED  ME 

MIL-P-53054  PUMPING  ASSEMBLY  ME 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A-2 

MIL-R-18115D  REGULATORS  BOILER  FEED  HATE  YDl 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  OIOES:  A-1 

WW-P-541/8B  PLUMBING  FIXTURES  ACCESSORIE  YDl 
MW-P-541/9B  PLUMBING  FIXTURES  MEDICAL  FA  YDl 
NIL  H  19M7A  HEADS  SPRINKLER  AND  WASH 
MIL  F  163  6  FAUCETS  SINGLE  AND  DOUBLE 

4  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A-3 

MIL-B-16220E  BOILER  STEAM  LOW  PRESSURE  YDl 


MIL  H  15289  B  HEATERS  SPACE  ELECTRIC 

5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

MIL  H  22577  C  1  HEATING  ELEMENTS 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

MIL-T-5066B 

MIL-T-68450 

MIL-T-8504B 

MIL-T-1368  TUBE  AND  PIPE  NICKEL  COPPER 


ME 

H5 

924  924  944  944  A  ME 

YDl 

84 

N  C 

ME 

H5  A 

932  952  952  A 

N 

2 

.6-0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

YDl 

H5 

941  952  952  A  CE 

YDl 

99 

N 

.  1 

.6-0 

,  Y 

-  0  .  Z  -  0 

YDl 

H5 

942  952  952  A  ME, 

YDl 

99 

N 

YDl 

H5 

942  952  952  A  ME 

YDl 

99 

N 

SH 

H5 

873  893  893  A 

N  C 

SH 

H5 

931 

951  Z 

N  A 

•  3 

.6-0 

,  Y 

-  0  .  Z  -  1 

YDl 

H5 

932  944  944  A  ME 

YDl 

99 

N  C 

YDl 

H5 

943  954  954  A  ME 

YDl 

99 

N 

YDl 

H5 

943  954  954  A  ME 

YDl 

99 

N 

YDl 

H5 

943  953  953  A  ME 

YDl 

99 

N 

SH 

H5 

931 

951  Z 

N  A 

-  4 

.6-0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  1 

SH 

H5 

931 

951  Z  ME 

SH 

99 

N  A 

-  0 

.6-0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  1 

11 

H5 

944  952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

11 

H5 

944  952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

11 

H5 

944  952  952  A  MR 

AS 

11 

N 

SH 

H5 

933  933  933  A  MR 

SH 

99 

N  C 

mo  TOTAL  -  4  .  DELINQI^  -  1  .  STATUS  COOES:  A-4  .6-0.  Y-0 


4720  0012  MIL-H-52471  HYDRAULIC  HOSE 

4720  0013  MIL  H  OOISIOOF  4  HOSE  RUBBER  WIRE 

4720  0017  MIL  H  52471  HOSE  AND  HOSE  ASSYS 

4720  0028  MIL-H-15217H  HOSE  RUBBER  SANDBLAST 

4720  0049  L-T-790  TUBE  NONMETALLIC:  POLYVINYL  CHL 

4720  A045  01  MIL-H-62217/1  HOSE  &  HOSf  ASSEMLIES 
4720  A045  02  MIL-H-62217/2  HOSE  &  HOSE  ASSEICLIES 
4720  A045  03  MIL-H-62217/3  HOSE  &  HOSE  ASSEffiLIES 
4720  A045  04  MIL-H-62217/4  HOSE  8>  HOSE  ASSEMBLIES 
4720  A046  MI L-H-1 3524  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 
4720  N024  MIL  H  17666A  HOSE  METAL  CORRUGATED 
4720  N026  04  MIL  H  24135  5  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

4720  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  COOES:  A 

4730  0095  MIL-F-52525  HOSE  HYM  FITTINGS 

4730  0136  MIL  F  52525  FITTINGS  HYDRAULIC  HOSE 

4730  0198  MIL-C-62005  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR 


H5  911 

H5  911 

H5  913 

H5  921 

H5  A  941 

H5  924 

HS  924 

H5  924 

H5  924 

H5  924  924 
H5  931 
H2  931 

.6-0  .Y-0 


921  921  A  AT 
911  913  A 

923  923  A  AT 
933  952  A 
954  954  A 

924  924  A  AT 

924  924  A  AT 
924  924  A  AT 
924  924  A  AT 
924  924  A  AT 
951  Z 

951  Z 


99 
YDl  99 
82 


911 
913 
923  923 


921  921  A  AT 
923  923  A  AT 
933  933  A  AT 


PMGE  NO.  C  -  5 


4730-51« 

RCS  m.  DD-0RI.E(AR)759 

CMCELunoN  usnie 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  >  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

4730  0199 
4730  0200 
4730  0214 
4730  0257 
4730  0258 
4730  0259 
4730  0260 
4730  0261 
4730  0262 
4730  0263 
4730  0264 
4730  0265 
4730  0266 
4730  0267 
4730  0268 
4730  0269 
4730  0270 
4730  0271 
4730  0272 
4730  0273 


4730  0279 
4730  0303 


4730  A077 
4730  N050 
4730  N068 
4730  N070 


MS35746  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE  AT 
MS35748  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE  AT 
MS35842  HOSE  CLAMPS  AT 
MIL-F-1810D  FLANGES  &  FALNGED  FITTING  YDl 
MIL-F-18180/1A  WELDING  NECK  FLANGES  YDl 
MIL-F-18180/2A  SOCKET  WELDING  FLANGES  YDl 
MIL-F-18180/3A  SLIP  ON  WELDING  FLANGES  YDl 
MIL-F-18180/4A  LAPPED  FLANGES  YDl 
MIL-F-18180/5A  THREADED  FUNGES  YDl 
MIL-F-18180/6A  BLIND  FLANGES  YDl 
MIL-F-18180/7A  STRAIGHT  &  REDUCING  ELBOW  YDl 
MIL-F-18180/8A  STRAIGHT  &  REDUCING  BASE  YDl 
MIL-F-18180/9A  STRAIGHT  SIDE  OUTLET  ELBO  YDl 
MIL-F-18180/10A  STRAIGHT  &  REDUCING  TEES  YDl 
MIL-F-18180/11A  STRAIGHT  &  REDUCING  BASE  YDl 
MIL-F-18180/12A  STRAIGHT  &  REDUCING  OUTL  YDl 
MIL-F-18180/13A  ST  &  REDUCING  CROSSES  YDl 
MIL-F-18180/14A  ST  &  REDUCING  SIDE  OUTLE  YDl 
MIL-F-18180/15A  ST  6  REDUCING  LATERALS  YDl 
MIL-F-1818Q/16A  CONCENTRIC  REDUCERS  YDl 
MIL-F-18180/17A  ECCENTRIC  REDUCERS  YDl 
MIL-F-18180/18A  ST  &  REDUCING  TRUE  WYES  YDl 
MS24518  EliOW  PIPE  TO  HOSE  AT 
MS24519  ELBOW  PIPE  TO  HOSE  AT 
MS24522  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE  AT 
NS39156  AOPTR  STR  TUBE  TO  HOSE  37DEG  AR 
MS39326B  CLAMP  SPRING  HOSE  ME 
MS18285  FLEXIBILin  AND  STRESS  SH 
MIL  C  23465  1  CONNECTION  FLEXIBLE  PIPE  SH 
MIL  E  153300  1  EXPANSION  PIPE  SH 


PA 

AA 

BA  PP 

-Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SCLLFOFOFOFOTRU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PY 

TY 

SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

AT 

H5 

923  923  933  933  A  AT 

N  C 

AT 

H5 

924  934  934  A  AT 

N  C 

YDl 

H5 

933  943  943  A  ME 

YD] 

N  C 

YDl 

H5 

933  944  944  A  ME 

YDl 

N  C 

YDl 

H5 

933  944  944  A  ME 

YDl 

N  C 

YDl 

H5 

933  944  944  A  ME 

YDl 

N  C 

YDl 

H5 

933  943  943  A  ME 

YDl 

N  C 

YDl 

H5 

933  944  944  A  ME 

YDl 

N  C 

YDl 

H5 

933  943  943  A  ME 

YDl 

N  C 

4730  TOTAL  -  33  .  DELINqUOfT 


STATUS  COOES:  A  .  31 


MIL  A  10894C  AMPLIFIER  PWR  SUPPLY  AM  598  CR 
MIL-V-62382  VALVE  HYO  RELIEF  AT 
MIL-V-62198  VALVE  SELECTOR  HYO  AT 
MIL-V-18433C  VALVES  TEMPERATURE  REGUALTI  YDl 
MIL  V  200650  VALVE  ANGLE  PRESSURE  SH 
MIL  V  225490  1  VALVE  ANGLE  RELIEF  SH 


4620  TOTAL  -  6  .  OELUNRIEOT 


4910  0711 


MIL  L  13009F  LIGHT  IGNITION  TIMING 


4910  TOTAL  -  1  .  OELINQUEOT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

4920  MIL-S-26000  STAND.  TEST.  AIRCRAFT  HYORAU  I 

4920  0483  NIL-T-26017  TEST  ^TAND  AyDRAULIC  SYSTEM  I 

4920  TOTAL  -  2  .  OELINQUEIIT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

4930  0378  MIL-6-3859  I  S  1  THRU  4  GREASE  GUNS  I 

4930  0379  A-A-XXXXX  GREASE  GUNS  I 

830  0%7  A-A-50471A  OILERS  HAND  RECTANGULAR  PUSH  ' 

S)  ^1  MIL-A-26891  AIR  ELIMINATOR  >  I 

4930  F392  MIL-C-83260  COUPLER  HYDRANT  VALVE  I 

4930  TOTAL  -  S  .  OEUNQUENT  -  0  .  STABS  COOES:  A  - 

4935  A081  MIL-MSK-142A  GUIDED  MSL  TEST  EQUIP  I 

4935  TOTAL  -  1  .  DEUNQUEin'  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 


4930  TOTAL  - 

4935  A081 

4935  TOTAL  - 

4940  0444 
4940  0^ 

4940  TOTAL  - 

5120  0023 

5120  TOTAL  - 

5140  N084 


MIL-C-I 

MIL-C-: 


CLEANER  STEAM  OR  HOT  WATER 
CLEANER  PRESSURE  WT  WATER 


2  .  OEUUqUEIfT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER 
1  .  OELINQUEIIT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

MIL-C-19437B  CHEST  TOOL  CARPENTER  OR  COM 


933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 
933  944  944  A  ME 

933  944  944  A  ME 

934  944  944  A  AT 
941  951  951  A  AT 
941  951  951  A  AT 

911  924  924  A  AR 

912  932  944  G 
892  912  912  A 
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RCS  NO.  DO-DR&E(AR)759 
CMICELLATION  LISniK 


5140-5915 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT  . TITLE .  PY 

5140  TOTAL  -  1  .  DELINQUEIfT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 
5220  0223  666  B  461A  BLOCK  STEP  MACHINISTS  AR 
5220  TOTAL  -  1  .  DELINQUEirT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 
5310  1847  MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 
5310  TOTAL  -  1  .  DELINQUEIIT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 


PA  AA  BA  PP  -Z- 

RC  GC  SC  LL  F  Q 

ET  NT  IT  CA  lYT 

PY  TY  SN  YN  SRR 


5330  0864 
5330  0897 
5330  N135 


MIL  P  2911A  PACKING  ASSEMBLY  HYDRAULIC 
MIL-S-45005  SEAL  PLAIN 


5330  TOTAL  -  3  .  OELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 


5340  2150 
5340  2175 
5340  2193 
5340  2195 
5340  2205 

5340  TOTAL 

5365  0165 
5365  0190 

5365  TOTAL 

5420  A401 


FF-T-791B  1  TURNBUCKLE 
MS63043  ROD  END  THREADED  LINKAGE 
MS51938C  SEAL  METALLIC  LEAD 


5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

MS35844  PLUG  DRAIN  AT 

A-A-52153  PLUG  MACHINE  DRAIN  AT 

2  .  OELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

MIL  T  52463A  TOOL  ALIGNING  DECK  ME 


5420  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

5430  0233  MIL-T-237590  TANK  ASPHALT  STORAGE  WHEEL  YD; 

5430  0235  NIL-T-462  TANKS  LIQ  STORAGE  MHAL  ME 

5430  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

5510  0342  MM-T.371E  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S  CS 

5510  0344  MM-T-736C  CS 

5510  0346  MM-L-751H  CS 

5510  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3 


5640  0558 
5640  0560 
5640  A504 


MIL-I-62522  INSULATION  PANEL  NOISE 
MIL-I-62520  INSULATION  NOISE  BARRIER 
MIL-I-13042  INSUL  SLEEVING 


5640  TOTAL  -  3  .  OEUNQISNT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  -  3 
5680  N210  MIL-P-29242  PANELS  FIBER  REINFORCED  PIAS  YD 
5680  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 
5810  A102  MIL  P  55326A  PRINT  CIR  BOARD  PL  1208  VRC  CR 
5810  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 


.  STATUS  COOES:  A 


5820  F891 
5820  N892 
5820  N893 


EIA  SE  103  49  SPEAK  SND  EQUIP  RETMA 
MIL  C  28989B  COUPLER  ANT  CU  2064  GRi 
MIL  A  289r - 


B  COUPLER  ANT  CU  2064  GRC19 
e  AMPL  RDO  AM  6545  GRC  193 


5820  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A 

5835  F083  MIL  H  87969  NOTICE  1  MAG  TAPE  INSTM 

5835  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

5905  1375  MIL-R-14293A  RESISTORS 

5905  F329  MIL-R-39023/9  RESISTOR  VAR  NON  HIRE  HNO 

5905  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 


§15  0382 
15  D244 


H-F-2190  FILTER  RAO  FREl 
MIL-F.18327/16B  FILTER  I 


G  -  0 
H5 

G  -  0 
H5 


-A-  Z/A  G/A  S  AC 
FQFQFQTRU 
lYT  lYT  lYT  A  MS 
SRR  SRR  SRR  T  YT 

-  0  ,  Z  -  0 
911  932  932  A  AR 

-  0  ,  Z  -  0 
924  934  944  Y  AT 
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591S-S975 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CMCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 


.TITLE .  PY 


5915  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 


5930  1556 
5930  1569 
5930  N747 


MS17844B  NOT  1  CONTROL  TEMP  REFRI  12 
MIL-S-81619/7B  SWITCH  SOLID  STATE  TRA 
MIL-S-16032  SWITCHES 


5930  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  2 


5935  3856  01 
5935  3856  02 
5935  3856  03 
5935  3856  04 
5935  3856  05 
5935  3956 
5935  3994 


MIL-C-39012/119  CONN 
MlL-C-39012/120  CONN 
M1L-C-39012/121  CONN 
MIL-C-39012/123  CONN 
MIL-C-39012/124  CONN 
MS34936  CONNECTORPLUG 
MIL-C-55302/111A  CONN 


PLUG  ELEC  COAX  RF 
PLUG  ELEC  COAX  RF 
PLUG  ELEC  COAX  RF 


5935  TOTAL  -  7 

5940  1051 
5940  1054 
5940  1055 
5940  1056 
5940  1128  02 
5940  1143 
5940  N003  01  MIL 
5940  N003  02  MIL 
5940  N003  03  MIL 
5940  N003  04  MIL 
5940  N003  05  MIL 
5940  N003  06  MIL 
5940  N003  07  MIL 


DEUNQUENT 


AND  CAPELECT 
PRINTED  CIRCUIT 

.  STATUS  CODES:  A 


MS  35447  TERMINAL.LUG.SOLDER  TYPE 
MS  35447  TERMINAL.LUG.SOLDER  TYPE 
MS  35448  TERMINAL.LUG.SOLDER  TYPE 
MS  35449  TERMINAL.LUG.SOLDER  TYPE 
MIL  T  55156  6  TERMINAL  LUB  LP06 
MS17330  ADAPTER  BAHERY  TERM 


24381  1  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
24381  1  1  TERMINAL  CASUALTY  POWER 
24301  3  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
24381  5  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 
24381  10  TERMINALS  CASUALTY  POWER 


5940  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  13  .  STATUS  CODES:  A 

5945  F765  MIL-R-6106/3E(UDAF)RELAYS  MOUNT  TRACK 

5945  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

5955  0319  MIL-0-55593  OVEN  ASSEfffiLIES 

5955  0673  01  MIL-C-3098/2  CRYSTAL  UNIT 
5955  0673  02  MIL-C-3098/144  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 
5955  0673  03  MIL-C-3098/145  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

5955  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

5960  3391  01  MIL  E  1  502  ELECTRON  TUBE  CATH  RAY 
5960  3391  02  MIL  E  1  519  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 
5960  3391  03  MIL  E  1  520  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

5960  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

5961  3391  04  MIL  E  1  555  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

5961  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 


5965  0227 


MIL-H-5795  HEADSET  MICROPHONE 


5965  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 

5970  1019  MIL  I  695B  1  INSULATION  ELECTRICAL  PAPER  SH 

5970  1020  MIL  I  3374A  2  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE  SH 

5970  1021  MIL  I  3505C  INSULATION  SHEET  AND  TAPE  SH 

5970  1022  MIL  I  17205C  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE  SH 

5970  1023  MIL  I  19632B  INSULATION  ELECTRICAL  DIELE  SH 

5970  1024  MIL  I  22834A  1  INSULATION  ELECTRICAL  SH 

5970  1025  MIL  I  19917A  INSUUTION  SHEET  ELECTRICAL  SH 

5970  1026  MIL  I  21070B  1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE  SH 

5970  1027  MIL  I  24204A  INSULATION  ELECTRICAL  HIGH  SH 

597Q  1028  MIL  I  6310  6  INSULATION  ELECTRICAL  SYNTH  SH 

5970  1126  NS16679  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY  AT 

5970  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  10  .  STATUS  COOES:  A  -  11 


JIT  METAL  FLEXIBLE 
}17  FERRULE  ELECTRICAL  SONDUIT 
CANCELLATION  REPLACED  BY  NEW  CID 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


597S-6135 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  F?  1994 


PROJECT 

5975  1125 
5975  1134 
5975  1135 
5975  1136 
5975  1137 


•TITLE .  PY 


MIL-E-6719A  ELBOWS  ELECTRICALA  CONDUIT 
MS39015  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 
HS39016  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 
HS39018  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 
MS39019  LEAD  AND  CONDUIT  ASSY 


5975  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  - 

5985  1060  02  HIL-M-28837/4  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 

5985  1065  01  MIL-D-39030/1A  DUMMY  LOAD 

5985  1065  02  MIL-D-39030/2A  DUMMY  LOAD 

5985  1065  03  MIL-D-39030/8  DUMMY  LOAD 

5985  1065  04  MIL-D-39030/9  DUMMY  LOAD 

5985  1065  05  MIL-D-39C30/10  DUMMY  LOAD 

5985  1065  06  MIL-D-39030/12  DUMMY  LOAD 

5985  1065  07  MIL-D-39030/15A  DUMMY  LOAD 

5985  1065  08  MIL-D-39030/17A  OUKMY  LOAD 

5985  1065  09  MIL-D-39030/18  DUMMY  LOAD 

5985  1085  10  MIL-D-39030/19  DUMMY  LOAD 

5985  F617  MIL-A-7292  ANTENNA  AT  &  190B-AP 

5985  F618  MIL-S-83739/2  SWITCH  ANTENNA  RADIO  FREQ 

5985  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

5990  N426  MIL-E-82578  ENCODER  SHAFT  ANGL  POSIT 

5990  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

5998  0055  IPC-DW-425A  NOT  OF  ADOPT 

5998  TOTAL  -  1 

60GP  0218  * 

60GP  0218  01 
60GP  0218  02 
60GP  0218  03 
606P  0218  04 
60GP  0218  05 
60GP  0218  06 
60GP  0220 


DELINQUENT  .  1 


STATUS  OSES:  A  - 


EIA-455-1-81  FIBERS  FIBEROPTICS 
EIA.455-2-80  FIBERS  F.O.  CABLES 
EIA-455.3-81  FIBERS  F.O.  CABLES 
EIA-455-40-83  CABLE  FLUID 
EIA-455-89-83  OPTIC  CABLE  FIBER 
EIA-455-165-86  FIBER  SINGLE  -MODE 
EIA-455-166-86  FIBER  SINGLE  MODE 
MIL-STD-1864  F.O.  SYMBOLS 


60GP  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

6105  A181  MIL-S-22432  35  SERVOMOTOR  TYPE  18SN6 

6105  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

6115  A610  MIL-P-10653  POWER  SUPPLY  PE  244 

6115  A611  MIL-G-49140  GENERATOR  DC  6-67  ()/6 

6115  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  - 

6130  0312  MS-17100  RECTIFIER  SEMI  Z8V0LT  lOOAMP 

6130  N353  MIL-P-21325A  POWER  SUPL  TEST  SET  MIC281 

6130  N354  MIL-P-82579  POWER  SUPL  MULTIVOLT  DC 


6130  TOTAL  -  3  .  KLINQUENT  -  3  .  STATUS  COKS:  A 


6135  0269  01 
6135  0269  02 
6135  0269  03 
6135  0269  04 
6135  0269  05 
6135  0269  06 
6135  0269  07 
6135  0269  08 
6135  0269  09 
6135  0269  10 
6135  0269  11 
6135  0269  12 
6135  A27Q  01 
6135  A270  02 
6135  A270  03 
6135  A270  04 


MIL-B-1813  BTRY  DRY  BA  35 
MIL-B-1834  BTRY  DRY  BA  200 
MIL-B-1840  BTRY  DRY  BA  207 
MIL-B-1874  BTRY  DRY  BA  261 
MIL-B-18  202  BTRY  DRY  BA  305 
MIL-B-18  208  BTRY  DRY  BA  333 
MIL-B-18  217  BATTERY  DRY  BA  1006 
MIL  B  18  220  BATTERY  DRY  BA  1312 
MIL-B-18/269  BAHERY  DRY  BA  90 
MIL-B-18/270  BATTERY  DRY  BA  803 
MIL-B-18/271  BATTERY  DRY  BA  804 
MIL-B-18/275  BATTERY  DRY  BA  1425 
MIL-B-49030  1  BTRY  NON  RCHG  BA  3030 
MIL-B-49030/3  BTRY  NON  RCHG  BA  3042 
MIL-B-49030/6  BTRY  NON  RCHG  BA  3058 
MIL-B-49030/11  BTRY  NON  RCHG  BA  3090 
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6135-6515 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
DWCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 
6135  TOTAL 


MIL  B  11814A  2  NOTICE  1  BTRY  STOR  ZINC 
MS91872  FILLER  CAP  BATTERY 
MIL-B-23272  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL 
MIL-B-23272/1  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL 
MS35915  STORAGE  BAHERY  LEAD 
MIL-L-21321  LEAD  ELECTRICAL  (STOR  BTRY) 
MIL-B-n453  BTRY  STORAGE  BB  401/U 
MIL-B-49436/n  BTRY  RCHG  BB  593/U 
MIL-B-55118  I  BTRY  STORAGE  BB  418/U 
MIL-B-SllS  2BTRY  STORAGE  BB  431/U 
MIL-B-55118  4  BTRY  STORAGE  BB  437/U 
MIL-B-55118  5  BTRY  STORAGE  BB  438/U 
MIL-B-55118  7  BTRY  STORAGE  BB  616/U 


6140  TOTAL  -  13  .  OELINQUENT  -  11  .  STATUS  COOES:  A  -  I 

6150  0235  MS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC  AS 

6150  N242  MIL-C-29184/13A  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTR  YD! 

6150  N243  MIL-C-29184/14  CABLE  ASSEM  POWER  ELECTRI  YD 

6150  N244  MIL-C-29184/6A  CABLE  ASSEMBLIES  POWER  EL  YD; 

6150  TOTAL  -  4  .  DELINQUEfTT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  4 


6210  1058 
6210  N644 
6210  N645 
6210  N660 

6210  TOTAL 

6220  1037 
6220  1038 
6220  1063 
6220  1069 
6220  A358 
6220  N360 

6220  TOTAL 

6230  N327 


niL-L-soJUU  Lcnj  Mnu  DCn(..un  LiU 

MIL  L  24352A  LIGHT  SET  WHISTLE 
MIL  M  22525B  MINE  FIELD  MARKER  GF  MK3 
MS17819/1  WASHER  STARTER  PLASTIC  ANTI 


,  DELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A 


MS51302  STOPLIGHT  BLACKOUT  AT 
MS51303  LIGHT  MARKER  AT 
MIL-F.13455  FILTER  LIGHT  AT 
MS51320  FLOODLIGHT  ELECTRIC  AT 
MIL-W-62151  ACCESSORY  KIT, WARNING  DEVICE  AT 
MIL  L  24560/1  LIGHT, AIRCRAFT  WARNING.RED  SH 


MIL  F  16377  63  FIXTURES  LIGHTING 
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6230  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A  -  1 


6240  1132  LAMP  SEALED  BEAM  AT 

6240  1283  MS15569B  LAMP  INCANDESCENT  G  6  BULB  SH 

6240  1330  MS  17163  LAMP  INCANDESCENT  12V  ME 

6240  1331  MS  17165  LAMP  INCANDESCENT  24V  ME 

6240  1334  MS17166C  LAMP  INCANDESCENT  PAR46  24V  ME 

6240  N406  MS  15534  A  LAMP  INCANDESCENT  T  7  SH 

6240  N407  MS  16563  B  LAMP  INCANDESCENT  R  30  SH 

6240  TOTAL  -  7  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  -  5 

6350  N180  MIL  A  15303  AUDIBLE  SIGNALS  ALARMS  BELLS  SH 

6350  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

6505  5831  MIL-T-37613  THROMBIN.  USP  MB 

6505  5947  MIL-0-36788  OXYGEN.  OsP  W/TUBE  MB 

6505  5950  MIL  0  36788  OXYGEN  MASK  MB 

6505  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  3 


6515  5580 
6515  5727 
6515  5729 
6515  5730 


6515  5731 
6515  5732 
6515  5733 
6515  5739 


6515  5752 
6515  5753 


A-A-XXX  LARYNGOSCOPE,  FIBER 
MIL  S  36299  SUCTION  APPARATUS 
ZZ-C-001597A  CONDOMS.  RUBBER  CONT 
A-A-54369  DEFRILLATOft  &  CARO 
A-A-51560A  DEFIBRILLATOR.  MQNIT 
A-A-54894  DEFIBRILLATOR  RECOR 
A-A-0051948  DEFIBRILLATOR  CAROI 
MIL-H-36505  HYPODERMIC  INJ.  JET 
MIL-H-37084  HYPODERMIC  INJ.  FT 
E»-S-816  SUTURE.  NQN-ABSORB 
66-S-812  SLUTUR^  SURG.  GUT 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


6515-6670 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

6515  TOTAL  -  11 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


6520  2573  MIL  C  42008  CART  DENTAL 

6520  2574  MIL  D  42007  DENTAL  OPERATING 

6520  2582  U-W-1358  WAX.  BASE  PLATE 

6520  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  C(»ES: 

6525  1286  MIL  C  36337  COOLER  X  RAY 

6525  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

6530  2435  HIL-S-1682g  STAND  IRRIGATION 

6530  2440  MIL  L  37313  LIGHTS  SURGICAL 

6530  2441  MIL-L-36531A  LIGHT  FIELD  SURG 

6530  2444  MIL  P  37199  PUMP  &  FILLER 

6530  2445  MIL-L-16462  LIHER  FOLDING 

6530  2446  MIL  L  16446  LITTER  FOLDING 

6530  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  C(»ES:  A  - 

6532  1243  A-A-30031  DIAPER.  ADULT 

6532  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

6545  0093  MIL  C  37946  CASE  SPLINT  SET 

6545  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

6610  0374  MIL-I-27623C  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

6610  0394  MIL-STD-884C  ELECTRONICALLY  OR  OPTICALL 

6610  0396  MS27150  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE  STAND 

6610  0405  MIL-M-5388B  MACHMETER  PITOT  STATIC  OPER 

6610  F404  MIL-H-27269A  USAF  HORIZONTAL  SITUATION 


6610  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A  -  4 


6625  0724 
6625  N965 


MIL  M  16125C  4  METERS  ELECTRICAL 
MIL  T  28820  TEST  SET  TS  3389  OMEGA  RCVR 


6625  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES 

6630  0555  DOD-E-24636  ELECTRO 

6630  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES 

6635  0149  MIL  I  17214B  INDICATOR  PERMEABILITY 
6635  F162  MIL-F-38762  FLUORESCENT  PENETRANT  IN 

6635  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 

6640  1847  GGG-C-589  CORK.  PRESSERS.  ROT. 

6640  1854  MIL-M-21908  MICRO-BURETH 

6640  1856  MIL-R-37640  RACK,  TEST  TUBE 

6640  1858  MIL-H-42062  WATEft  BATH  ELECTRIC 

6640  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  - 

6645  0415  MIL  W  22176A  4  WATCH  WRIST  SUBMERSIBLE 

6645  0416  MIL  C  23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY 

6645  0434  MS21341 

6645  0435  MS27650 

6645  0436  MS27651 

6645  0437  MIL-C-6499E 

6645  F439  MIL-C-87975 

6645  N417  MIL  C  24523  CHRONOMETER  QUARTZ  BATTERY 

6645  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

6660  0083  MS  24134A  NOTICE  1  ALTMETER  PRESS  STA 

6660  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

6670  0199  MIL  B  43282B  2  BALANCES  TORSION 

6670  A200  MIL  S  43147D  GL  1  SCALE  SYS  PREPK  FOOD 
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6670-7290 

RCS  NO.  D0-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  4TH  QTR  FT  1994 


PROJECT 

6670  TOTAL  -  2 


.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 


6675  0001 
6675  0902 
6675  0998 
6675  A018 

6675  TOTAL 

6680  0221 
6680  N215 

6680  TOTAL 

6695  0111 
6695  0112 
6695  0113 
6695  0114 
6695  0115 
6695  A099 
6695  NllO 

6695  TOTAL 

6720  0348 

6720  TOTAL 

6730  1006 
6730  A127 

6730  TOTAL 

6760  A349 


Auo  wunru I  oifwin  Uiir\uuLMr\  ow  oc 

MIL  T  52015B  TEMPLATE  DRAFTING  MAP  ME 

MIL-S-52156D  SURVEYING  SET  ELECTRONIC  ME 

MIL-T-52820A  TABLE  DRAWING  STEEL  ME 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

MIL  G  16748A  2  GAGE  TANK  LIQUID  LEVEL  SH 

MIL  G  18498C  1  GLASS  SET  WATER  GAGE  FLAT  SH 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 
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MS27049  BEARING,  JEWEL-BAR  HOLE  BOMBE  82  99  H5  E  944 

MS27046  BEARING.  JEWEL-CUP  82  99  H5  E  944 

MS27045  BEARING.  JEWEL-VEE  82  99  H5  E  944 

MS27044  BEARING.  JEWEL-OLIVE  HOLE.  RINGS  82  99  H5  E  944 

MS27048  BEARING.  JEWEL-OLIVE  HOLE  SINGLE  82  99  H5  E  944 

INCLINOMETER  BALL  STYLE  MIL-I-62384  AT  H5 

MIL-I-82577  INDICATOR  DCTL  TEST  SET  MK  2  OS  H5 

7  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  2  .  6  -  0  .  Y 

MIL-C-55669B  CAMERA  STILL  PICT  35MM  CR  H5 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  1  .  G  -  0  .  Y 

MIL-P-15127  PROJ  STILL  PICT  AP4  •  CR  H5 

MIL-V-11815B  VIEWER  STILL  PICT  ARIZ  CR  H5 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2  .  G  -  0  »  Y 

MIL-T-12020C  TRIPOD  PHOTO  LM41  CR  H5 


944  951  Z  AR  SH  99 

944  951  Z  AR  SH  99 

944  951  Z  AR  SH  99 

944  951  Z  AR  SH  99 

944  951  Z  AR  SH  99 

923  933  933  A  AT 

933  941  941  A  OS 


6760  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

6810  1185  MIL  T  19588  TOLUENE  METHYL  ISOBUTYL  KETO  CG 
6810  A040  MIL  S  50005A  STANNIC  OXIDE  AR 
6810  N023  MIL-A-23894  ALPHA  NITRONAPHTHALE  OS 
6810  N030  MlL-H-22868  HYDROGEN  PEROXIDE  OS 
6810  N041  MIL  P  23409B  POTASSIUM  TETRABORATE  SH 
6810  N073  MIL-P-82809  POLYMER  LQD  HYDRXL  TRMNATN  P  OS 


6810  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A 


6850  1132 
6850  1133 
6850  1143 


O-F-1044  FUEL  ENGINE  PRIMER 
MIL-6-53042  GUM  PRESERVATIVE  COMPOUND 


6850  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3 

7105  0267  MIL-T-11416C  1  TABLE  DINING  HOS  MTL  BASE  GL 

7105  0269  MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE  YO; 

7105  TOTAL  -  2  »  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

7110  0155  MIL  S  3813C  STAND  OFC  MACH  TYPE  WRITER  GL 

7110  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

7125  0143  HIL-S-40144E  2  SHELVING  STOR  STA  AND  MO  GL 

7125  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

7210  0306  DD0-T-551K  TOWEL  BATH  COHON  TERRY  CT 

7210  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

7240  0263  MIL-C-1283F  CN  GASOLINE  MILITARY  5-GAL  ME 

7240  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

7290  0056  MIL  B  43420A  BASKET  WOVEN  WIRE  GL 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


7290-8105 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  ~  4TH  QTR  FY  1994 


PROJECT 


7290  TOTAL  -  1  .  KLINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

7310  0846  MIL-K-43943A  KETTLES  STM  JKTD  TWIN  5  GAL 

7310  0847  MIL-B-43928A  BROILER  CONVEYORIZED  INFRAR 

7310  0848  RR-K-195J  1  KETTLE  STM  JCKTD  SS  STM  HTD 

7310  0849  W-H-636G  HOTPLATES  ELECTRIC 

7310  0851  S  0  1425B  OVENS  MICROWAVE  ELECTRIC 

7310  0852  A-A-50465A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  600-1199 

7310  0853  A-A-50467A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1200-1499 

7310  0854  A-A-50466A  OVEN  MICROWAVE  ELEC  1800-2199 

7310  0856  MIL-S-43852B  NOT  1  SANDWICH  UNIT 

7310  0857  RR-K-193E  KEHLES  STM  JKT  SS  GAS 

7310  0858  S-S-710H  01  STEAM  TABLES  CMCL  HD 

7310  N842  MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC 

7310  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  9 
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0924 
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0927 

0928 

0929 

0931 

0935 

0936 

0937 

0938 

0939 

A925 

N934 


MIL-G-11491E  GLASS  WASHER  ELEC  PORT 


A-A-50481  DISHWASHING  MACHINES  COMMERCIA 
00-V-185F  03  VEGETABLE  PEELING  MACH  ELEC 
W-C-20E  CABINET  DOUGH  PROOF  18  PAN  CAP 
MIL-C-23565E  COUNTER  DISH  TRAY  CONVEYER 
MIL-T-43630B  2  TABLES  FD  PREP  COM  STORES 
MIL-D-43916A  DISPENSER  LIQUID  INSULATED 
MIL  C  40100C  CABINET  DOUGH  PRF  PORT 
MIL-R-43399A  1  RACK  MOBILE 
MIL-C-43949A  GL  NOT  1  CLEAN  AND  SAN  MACH  GL 
RR-T.25C  TABLE  STEAM  JACKETED  KETTLE 


7320  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

7330  0683  MIL-T-400/97B  NOTl  TONGS  FD  SERVING 

7330  0686  MIL-S-40104B  NOT  1  STRAINER  POT  CRES 

7330  0689  MIL-B-1995E  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  6K 

7330  0690  MIL-G-22786A  NOT  1  GRATER  FOOD  NON  MECH 

7330  0691  HIL-C-401156  CUTTER  DOUGHNUT  3  INCH 

7330  0692  MIL-J-23049C  JUGS  VACUUM  OR  INSUL 

7330  0693  RR-J-800F  JUG  INSULATED  THERMAL  EFF 

7330  A694  MIL-P-43670GL  PANS  FRANKFR  ROLLS 

7330  TOTAL  -  8  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A-7  .G-1  .Y-0  .Z-0 

7350  0266 

7350  TOTAL  -  1  ,  OEUNQUENT  -  0 

7420  0023  MIL-M-3685B  MACHINES 


GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

YDl 

H5 

942 

952  943  G 

GL 

YDl 

99 

U 

YDl 

H5 

942 

952  943  G 

GL 

YDl 

99 

U 

YDl 

H5 

942 

952  943  G 

GL 

YDl 

99 

U 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

YDl 

H5 

943 

953  953  A 

GL 

YDl 

99 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

944 

953  953  A 

GL 

MC 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

944 

953  953  A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

U 

YDl 

H5 

943 

953  953  A 

YDl 

N 

-  6 

.  G  -  7 

.Y-0 

.Z-0 

GL 

H5 

942 

951  943  G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

GL 

H5 

942 

951  951  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

GL 

H5 

943 

952  952  A 

N 

MIL-D-21757C  DISPENSER  COMPRESS  BOTTLE 


7420  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0 


8010  0224 
8010  0226 
8010  0494 
8010  0495 
8010  0496 
8010  A178 
8010  A784 
8010  N439 
8010  N509 
8010  N782 


MIL-S-12935D  SEALER  SURFACE  FOR  KNOTS 
n-P-86H  PAINT  RED  LEAD  BASE  READY  MIX 
ASTM  0126-87R91  ANALYSIS  OF  PIGMENTS 
ASTM  D279-87R91  BLEEDING  OF  PIGMENTS 
ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  TI 
MIL  P  52192B  PRIMER  COATING  EPOXY 
MIL-L-46159A  LACQUER  ACRYLIC 
MIL  P  15169B  2  PIS4ENT 
MIL  P  24441  41  PAINT.  EPOXY-POLYAMIDE 


8010  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  5 
8030  0655 
8030  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0 
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AS 

11 

AS 

H5 

B 

941  953  953  A  MR 

AS 

11 

AS 

H5 

B 

941  953  953  A  HR 

AS 

11 

AS 

H5 

B 

941  953  953  A  MR 

AS 

11 

AS 

H5 

B 

941  953  953  A  MR 

AS 

11 

IS 

H5 

944  951  951  A  MR 

AS 

99 

SH 

H5 

904  914  904  G 

9530  TOTAL  -  7  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  6 

9535  0580  MIL-T-9046  GROUP  CANCELLATION  OF  MS  IS 

9535  0581  Qq-A-250  GROUP  CANCELLATION  OF  MS  IS 

9535  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 


95GP  0364 
95GP  0365 


C  502C  1  COPPER  RODS  AND  SHAPES  AND 
C  576B  1  COPPER  FLAT  PRODUCTS  WITH 


956P  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

9630  0028  MIL-Z-114108  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY 

9630  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

9650  A030  MIL-B-70838  BILLET  DEPLETED  URANIUM 

9650  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 


9630  TOTAL  -  1 
9650  A030  I 
9650  TOTAL  -  1 
9910  0002  I 
9910  TOTAL  -  1 
DRPR  N318  I 


.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS  SH 


DRPR  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT 

EDRS  0170  MIL-P-9879A  PHOT 

EDRS  N147  MIL  M  9868B  lA  M 


.  STATUS  COOES:  A  -  1 


EDRS  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

EMCS  0141  MIL  STD  285  ATTEN  MEAS  ELECTRO  SHIELD 
EMCS  0149  MIL-STD-463A  DEFINITION  SYS  UNITS 


ENCS  TOTAL  >  2  .  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A  -  2 


MECA  0469  I 

MECA  0474  I 

MECA  0533  I 

MECA  TOTAL  -  3 

IffFP  0526  I 

W¥?  TOTAL  -  1 


qg  N  288  1  3  NICKEL  COPPERY  ALLOY  AND 
MIL  C  20159  C  COPPER  NICKEL  ALLOY 
(K)-M.38B  ALLOY  DIE  CASTINGS  AZ91A 

3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES: 


MISC  0125 
MISC  A176 


.  DELINQUENT  -  1  .  STA1TIS  CODES:  A 

MIL  STD  399A  MICROFORM  FORMATS 


MSC  TOTAL  -  2 

9002  I 


.  DEUNQUENT  -  1 


.  STATUS  CODES:  A  -  1 


MIL-C-41 

MIL-T.4( 

MIL-D.4I 

MIL-S-Sl 

m!l.c-6 


12  CONTROL  UNIT  LANCE  AK 
QA  TOOLS  FOR  PROJECTILE 


ILS  FOR  PROJECTILE  M422 
T  UNIT 

:EW  CAP  SOCKET  HEAD 


-  6 

♦ 

G  - 

1 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

IS 

H5 

944  951  951  A  MR 

AS 

99 

N  D 

IS 

H5 

944  951  951  A  MR 

AS 

99 

N  D 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

SH 

H5 

904  914  913  G  HR 

SH 

99 

U 

SH 

H5 

904  914  912  G  HR 

SH 

99 

U 

-  0 

• 

G  - 

2 

.  Y 

-  0  .  Z  >  0 

AR 

H5 

932  944  944  A  AR 

OS 

99 

N  C 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

>  0  .  Z  -  0 

AR 

H5 

941  951  951  A  AR 

N  D 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

.  IH 

H5 

944  944  944  G  IH 

CT 

N 

-  0 

• 

G  - 

1 

.  Y 

•  0  .  Z  >  0 

SH 

H5 

912  913  913  A 

SH 

N  C 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  ,  Z  -  0 

I  YOl 

H5 

944  954  954  A  CR 

YDl 

10 

N 

SH 

H5 

931 

951  Z 

SH 

N  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  1 

CR 

H5 

923  943  943  A  CR 

EC 

N  C 

CR 

H5 

932  933  933  A  CR 

EC 

11 

N  C 

-  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

SH 

H5 

904  914  914  A  MR 

SH 

N  C 

SH 

H5 

912  922  922  A  MR 

SH 

N  C 

MR 

H5  B 

932  942  933  A  HR 

AS 

84 

U 

-  3 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

!  11 

H5 

933  943  943  A  HR 

AS 

11 

N  C 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

07 

H5 

903  904  904  A  AM 

SA 

07 

DH 

N  C 

MR 

H5 

943  953  944  G  MR 

U 

-  1 

9 

G  - 

1 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

AR 

H5 

943  944  944  G  AR 

U 

PACE  NO.  C  -  16 


NUOR-TMSS 


RCS  NO.  DO-DR&E(AR)759 
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CANCELLATION  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A-  Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

F  Q 

F  Q  F  Q  F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT  lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

NUOR 

0013 

MIL-P-63165  PIN  M753  8  INCH  PROJECTILE 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0015 

MIL-I-63167  ISERT  NOZZLE  M753  8  IN  PJCTL  AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0016 

MIL-C-63168  CUSHION  AFT  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0017 

MIL-C-63169  CUSHION  FMD  M753  8  IN  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0018 

MIL-S-63171  SEAL  BALL  MONITORING  PORT 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0019 

MIL-S-63172  SPACER  GR  M753  8  INCH  PJCTL 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0020 

MIL-C-63177A  CONTROL  UN  LANCE  AK  M238E1 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

NUOR 

0023 

MIL-A-63187  AOH  POLYAMIDE  EPOXY  M753  8 

AR 

H5 

943  944  944  G 

AR 

u 

MJOR 

TOTAL  - 

13  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  OKIES:  A 

-  0 

• 

G  - 

13 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

PACK 

0982 

MIL-T-46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE 

AT 

H5 

924  924  924  A 

AT 

N 

C 

PACK 

1004 

MIL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C 

SM 

H5 

941  944  944  A 

SM 

N 

C 

PACK 

1006 

MIL-HDBK-772  MIL  PKG  ENGINEERING 

SM 

H5 

943  943  944  944  A 

SM 

AS 

69 

DH 

N 

C 

PACK 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

THJM 

0324 

MIL-STD-1252  INERTIA  FRICTION  WELD  PROC 

AR 

H5 

933  944  944  A 

AR 

SH 

N 

C 

THJM 

A284 

MIL-STD-1261C(MR)  ARC  WELD  PROC  CONS  STE 

HR 

H5 

B 

903  913  954  A 

MR 

U 

THJM 

A321 

MIL-B-12672  B^E  WELDING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933  944  944  A 

AR 

N 

C 

THJM 

A322 

MIL-B-12673  BRAZING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933  944  944  A 

AR 

N 

C 

THJM 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0  .  Z  -  0 

TMSS 

A294 

MIL-HDBK-63038/1A  TECH  MAN  WRIT  HDBK 

TM 

H5 

943  944  944  A 

TM 

N 

C 

TMSb 

A295 

MIL-HDBK-83038/2  TECH  WRIT  STYLE  GUIDE 

TM 

H5 

943  944  944  A 

TM 

N 

C 

TMSS 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  D  .  Z  -  0 

PAGE  NO 


C 


17 
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